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বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদের ৭৫ বৎসর পুতি 
উপলক্ষে পুনরাষ ভারতকোষএর এক হাজার 
নূতন গ্রাহক : লওয়া হইবে। গ্রাহকদের জন্য 
ভারতকোষ-এর পাঁচ খণ্ডের মূল্য ৭০ টাকা ধার্য 
হইযাছে। গ্রাহক হওয়া মাত্র ১ম, ২য়, ওয় ও ৪র্থ 
খণ্ড ভারতকোঁষ রসিদসহ দেওযা হইবে। প্রথম 
১০** আবেদনকারীকে মাত্র গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত 
কর! হইবে। কেবল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রাপ্য 
মুদ্রিত ফর্মেই আবেদন করা যাইবে । আবেদনের, 
সহিত সম্পূর্ণ ধাৰ্য মূল্য না পাইলে তাহাকে গ্রাহক 
শ্রেণীভুক্ত কর] যাইবে না I | 

১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। 
৫ম খণ্ড uui ১-৩য় খণ্ড ২০২ হিঃ, ৪-৫ম খণ্ড 
১০২ feti | 





CuE-Uolaxo - K-20 


৮0৬48 


[à টা ওঃ 

হিত্য- পরিষৎ-পত্রিক। 1৬ IS 
ins 

canfas , i জু 

৩ S ] is D 


চতুঃসপ্ততিতম বৰ্ষ 


প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা 
১৩৭৪ 





পত্ৰিকাধ্যক্ষ 
শ্রীফণিভূষণ চক্ৰবৰ্তী 





. ন্বঙ্গীয়-সাহিভ্য-পন্বিষ্ 
২৪৩/১ আচাৰ্য প্রফুল্পচন্দ্র বোড 
কলিকাতা ৬ 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বর্ষ ৭৪ ॥ সংখ্য! ১-৪ 


° word 
বাংলা গভ্তৰীতিৰ জন্মকথা ॥ fate বন্দ্যোপাধ্যায 
-কৰিতায প্রতিভাব উন্মেষ-লক্ষণ ॥ ভূদেব চৌধুবী 
সংগীত ও বাংলাব নাট্যশালা ॥ দিলীপকুমাব মুখোপাধ্য।য 
খ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দেবজ্যোতি দাশ 
" বন্দব কাশিমবাজাৰ ॥ সোমেন্রচন্দ্ৰ নন্দী 
ববি we: বিস্মৃত কবি-অনুবাদক ॥ সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায 
, গীতগোবিন্দ কাব্যেব ধৰ্মায প্রেবণা ॥ প্ৰশান্তকুমাব দাশগুপ্ত 
'_ একটি পুবনে| মফঃস্বল পত্রিকা ॥ অকণকুমাব মুখোপাধ্যায 
শব্দ-সংগ্ৰহ ॥ অমলেন্দু ঘোষ 
মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প" [ আলোচনা ] ॥ হিতেশবঞ্জন সান্যাল 
f 
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বৰ্তমান বর্ষেব পত্ৰিকা-প্রকাশে 
পরিষদ-কর্মী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ধন্তবাদার্হ | 
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বাংলা eter জন্মকথা ॥ Re বন্দ্যোপাধ্যায় ১ 
ববীন্দ্ৰ-কবিতাষ প্রতিভাব উন্মেষ-লক্ষণ ॥ wong চৌধুবী ৭ 
সঙ্গীত ও বাংলার নাট্যশালা ॥ দিলীপকুমাব মুখোপাধ্যায ১৫ 
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বাংলা গগ্ভরীতির জন্মকথা 

| faga বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাংলা সাহিত্য বেশ প্রাচীন হলেও তা মূলত কাব্যসাহিত্য দিযে প্রথমে পৰিপুষ্ট ছিল। 
ঠিক বলতে কি, বাংলাঘ কাব্যসাহিত্য যেমন দ্রুত বিকাশ লাভ কবে পৰিণত হযে উৎকর্ষ- 
মণ্ডিত হযেছিল তেমন অন্য সাহিত্যে ক্ষচিৎ দেখা যায। বাংলাব কাব্যসাহিত্য মধ্য- 
যুগেব গোডাব দিকেই বেশ উচ্চমান স্থাপন কবেছিল। আমবা জানি টচতন্যদেব পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে আবির্ভূত হযেছিলেন | Ste সময পদাবলী-লেখক চণ্ডীদাস বিশেষ খ্যাতি 
লাভ কবেছিলেন। ভাব বচন| ভাবেব ও ভাষাব মনোহব সমন্ধষে এমন উৎকর্ষ ats 
কবেছিল যে ববীন্দ্রনাথেব কবিতাব সহিত তা প্রতিযোগিতা কববাব ক্ষমতা! বাখে। 

অবশ্য চণ্ডীদাসেব আবির্ভাবকাঁল নিযে বিতর্ক আছে। পদাবলীব বচয়িতা চত্ডীদাস 
কে, তা নিষেও বিতর্ক আছে। অন্তত ছুটি চণ্ডীদাসেব আমবা পবিচষ পাই। একজন 
হলেন শ্রীরুষ্ণকীর্তনেব বচধিতা৷ ww চণ্ডীদাস, অপব জন হলেন পদাবলীব লেখক চত্তীদাস। 
উভয় গ্রন্থেবই বচনাব মান বেশ উচ্চন্তবেব। কোনে| গবেষকেব মতে তাবা বিভিন্ন 
ব্যক্তি, কোনো গবেষকেব মতে St একই ব্যক্তি। সে যাই হ’ক, এ কথা অনস্বীকার্য 
যে শ্রীচৈতন্যেব পূর্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীৰ আগেই বাংল! কাব্যসাহিত্য বিকাশ লাভ 
কবে বেশ উচ্চমাঁনে উন্নীত হযেছিল। 

তুলনাষ বাংলা গদ্ভসাহিত্যেব আবির্ভাব ঘটেছে অনেক পবে। ঠিক বলতে কি, 
অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গগ্যসাহিত্য বলতে কিছু ছিল না, গণ্তবচন| সীমাবদ্ধ ছিল 
বৈষযিক কর্মপ্রঙ্গে কেবল দলিলপত্রেব মধ্যে। তাব জন্ম হয উনবিংশ stag 
প্রথমে দেশেব বাঁজনৈতিক অবস্থা পবিবর্তন যে নৃতন পবিবেশ স্থাষ্ট কবে তাব আহ্কৃল্যে। 

ইংবেজ ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য করতে এসে ঘটনাচক্রে অষ্টাদশ 
শতাব্দীৰ শেষভাগে ভাবতেব পূর্বাঞ্চলে এক বিবাট অংশেব অধীশ্বৰ হযে বসল। এই 


, বিদেশী শক্তিব প্রশাসনিক কর্তব্য নিষমান্গবর্তী কববাব উদ্দেশ্য নিষে ব্রিটিশ পাৰ্লামেণ্ট ১৭৭৩ 


খ্রীষ্টাব্দে বেগুলেটিং আযাক্ট পাশ কবালেন। ফলে শাসনকাৰ্য পবিচালনেব wy সপরিষদ এক্‌ 
গভর্নব জেনাবেল নিযুক্ত হলেন এবং বিচাব-বিষষক কর্তব্য সম্পদনেব জন্য এক সুপ্রিম 
কোর্ট স্থাপিত হল ৷ ইংবেজেব এদেশে বাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তাবেব বলে uae 
'মিশনাবি এদেশে এসে খ্ৰীষ্টধৰ্ম প্রচাবেব iy গ্রহণ কবলেন। 
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এখন উচ্চস্তবেব প্রশাসকবা সবাই বিদেশী। অথচ প্রশীসনকার্য ভালভাবে চালাতে 
শাসিত ঢেশেব মানুষের ভাষাব উপব অধিকাব একান্ত প্রযোজনীয। এইজন্য প্রশাসনিক 
শিক্ষাদাীনেব জন্য কলিকাতাঁষ যে ফোর্ট উইলিষম নামে কলেজ স্থাপিত হযেছিল সেখানে 
শিক্ষানবিসদেব জন্তু বাংলা ভাষা শিক্ষণেব ব্যবস্থা হল | 

বিদেশী প্রশাসকেব যে অস্থৃবিধ| বিদেশী ধর্যযাঁজকেবও সেই অস্থবিধাব সম্মুখীন হতে হল। 
Sata উইলিযম cafe যে ব্যাপটিস্ট মিশনেব শাখ! স্থাপিত কবেছিলেন তাব কর্মীদেবও 
বাংলা ভাষা atte কববাব প্রযোজন হল। কিন্তু ভাষা ভাল করে শিখতে হলে 
বাংলা গগ্যসাহিত্যেব একান্ত প্রযোজন। অথচ গগ্সাহিত্য বলে তখন কিছু ছিল mi 
তাব সমাধানের একটি মাত্র Baty আছে, ত! হল গদ্যাহিত্য we কবা। ইংবেজ 
সবকাব এবং ইংবেজ মিশনাবি বলতে গেলে একই মমষে এইভাবে বাংলা গগ্সাহিত্য 
স্বা্টব দ্বায়িত্ব গ্রহণ কবেছিল। 

ব্যাপটিস্ট যিশনেব কেবিব নির্দেশে তাব কর্মচাবী বামবাম qu বাংল! গদ্যে একটি গ্ৰন্থ 
ব্চনাব ভাব নিলেন। সেই চেষ্টাব ফলে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে বাংলা সাহিত্য প্রতাপাদিত্য চবিত্র 
নামে তাব ইতিহাসে প্রথম aco বচিত গ্রন্থখানি পেল। ওদিকে ফোর্ট উইলিযম কলেজেব বাংলাৰ 
অধ্যাপক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকাবেব ওপব ভাব পড়ল বিদেশী প্রশাসকদেব পাঠ্য হিসাঁষে 
ব্যবহাবেব জন্য গণ্তপুশ্তক বচন! কববাব। Ste বচিত প্রথম গদ্যে বচিত গ্রন্থ 
‘বত্ৰিশ সিংহাসন’ প্রকাশ হল ১৮০২ Brice | তিনি তাঁবপব “হিতোপদেশ' ও ‘বাজাবলী’ 
নামে আবও দুখানি গ্রন্থ বচন! কবেছিলেন ৷ 


বাংলা গদ্পাহিত্যেব পববর্তী উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সংঘঠিত হয বাংলাব নবযুগেব 
নানা ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃৎ বামমোহন বাষেব আনুকৃল্যে | পাশ্চাত্য সংস্কৃতিব সংস্পর্শে এসে 
বাঙালী তাব প্রচলিত বিগ্রহপৃজা-পদ্ধতিব ওপব আস্থা হাবাল। ইংবেজ মিশনারি 
বলল তা পৌত্তলিকতাব সমস্থানীয। তাব| যে সংস্কৃতির বাহক তা সম্প্রতি বিজ্ঞানলন্ধ 
জ্ঞানকে ব্যবহাবিক কাজে লাগিষে বেলগাডি চালিষেছে, বাম্পচালিত জাহাজ নিযে সমুদ্র 
পাডি দিষেছে। কাজেই তাঁদেব অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বলে তার্দেব মনে হযে- 
ছিল। এব ফলে পববর্তী কালে অনেকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ কবতে wiqw কবল। ডেবোজিওব 
নেতৃত্বে তাবা হিন্দুধর্মবিবোধী আন্দোলন শুক কবল। বামমোহনেব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে পৌবাণিক পূজাবীতি ভালো লাগেনি। তবে একই কাবণে খ্রীস্টধর্মকেও 
তিনি সমগ্রভাবে গ্রহণ কবতে পাবেননি। Soba সঙ্গে ঈখবেব পিতৃত্বের সম্বন্ধও Sty 
মতে হিন্দুদেব ধর্মবিশ্বাসেব অস্থবপ। তাই তিনি হিন্দুদেব মধ্যে নিবাকাব উপাঁপনা- 
বীতিব প্রবর্তন কবতে উৎসাহী হলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রে নিবাকাব 
উপাসনাঁবীতিব সমর্থন খুঁজছিলেন। তাব সে চেষ্টা সার্থক হয। aute মধ্যে 
সাঁকাব ac কোনও উল্লেখ না পেযে তিনি এই তথ্যেব ভিত্তিতে এই afsta 
স্থাপন কবেন যে, প্রাচীনকালে হিন্দুধর্ম বিগ্রহপৃজাব বীতি প্রচলিত ছিল all এই 


^4 


সংখ্য! ১ বাংলা গগ্ঠৰীতিব জন্মকথা 


তথ্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি একটি পুস্তিকা বচনা কবেন, নাম দেন বেদান্ত d] 
সেখানে সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে তাব প্রতিপাগ্ধ ছিল এই যে, ব্ৰহ্মস্থত্তে পাচশটি 
স্বত্রেব মধ্যে কোথাও কোনে! «cp অবতাবেব ai বিগ্রহেব বা বিশেষ দেবতাব উল্লেখ 
নাই, ত| হতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ কবা যায যে, বেদান্ত বিগ্রহপৃজাব সমর্থন ছিল না। 

এই শ্রন্থথানি ছুইভাবে বিশেষ তাংপর্ধপূর্ণ। একদিক হতে তাতে ব্রাহ্ষধর্মেব 
বীজকে আমব| আবিষ্কাৰ কবি। প্রাচীন ধৰ্মশাস্বেব সহিত এইভাবে সংযুক্ত হযে তা 
arts ately wire “og বাখে। দ্বিতীয়ত বাংলা সাহিত্যে প্রথম দৰ্শনেৰ মত 
গুরুত্বপূর্ণ আলোঁচনায গগ্যসাহিত্য প্রথম সফলভাবে তাতে ব্যবহাব হযেছিল। facta 
বৰ্তমান আলোচনায় প্রপর্গক্রমে এসে পড়ে। বাংলা গছপাহিত্যেব ক্রমবিকাঁশে নিশ্চিত 
তা একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এটি ঘটে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে | 

কিন্তু বাংলা গগ্যবীতিব পূৰ্ণ বিকাশ ঘটতে আবও সময লেগেছিল। তখনও তা মনন- 
ভিত্তিক সাহিত্য বা বসসাহিত্যেব উপযুক্ত বাহন হিসাবে কাজ কববাব ক্ষমতা অর্জন কবেনি। 
সেই পূৰ্ণতা দান কববাব উপযুক্ত গুণী মানুষেব অপেক্ষা বাঁঙালীব দীর্ঘকাল অপেক্ষা কবতে 
হযেছিল। বামবাম বস্তু বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকাবেব মত প্রাচীন বীতিতে শিক্ষিত মানুষের 
সে যোগ্যতা ছিল না। অপব পক্ষে হিন্দু কলেজেব নব্যশিক্ষিত পাশ্চাত্য সংস্কৃতিব সঙ্গে 
পবিচিত নৃতন তকণদেবও ত! ক্ষমতাব অতীত ছিল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ চোখ-ঝলসানো 
ৰূপ তাদের জাতীষ লাহিত্য-সম্পদেব প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন কবেছিল, ইংবেজি সাহিত্যেব প্রতি 
তারা বেশি আকৃষ্ট হযেছিল। 

যিনি বাংলা গগ্যসাহিত্যকে পবিণতিব পথে এগিয়ে দেবেন তাঁর একাধাবে যেমন ইংরেজি 
সাহিত্যের উপব গভীব ব্যুৎপত্তি থাকা প্রযৌজন তেমন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও অনন্তসাধারণ 
অধিকাব থাক! প্রযোজন ৷ সংস্কৃত সাহিত্যেব সঙ্গে তীৰ এমন ঘনিষ্ঠ পবিচয় থাকতে হবে 
যাতে তার সাহিত্যিক গুণগুলি তিনি হৃদযন্দম কবতে পাবেন ; সেই সঙ্গে ইংবেজি সাহিত্যে 
তাৰ এমন অধিকার থাকবে যাতে তাব উৎকৃষ্ট বচনাগুলিব সহিত Ste ঘনিষ্ঠ পরিচয 
থাকবে | তাব সঙ্গে যুক্ত mew] চাই জাতীয ভাষাব প্রতি আন্তবিক wal ও অন্বাগ। এই 
তিনটি গুণেব একত্র সমাবেশ দুর্লভ বস্তু এবং সেই কাঁবণেই এমন অনন্যসাঁধাবণ সাহিত্য- 
সেবীব জন্য বাঙালীকে দীৰ্ঘকাল অপেক্ষা কবে থাকতে হযেছিল। 

যাব ওপব এই গুকদাধিত্ব অপিত হযেছিল তিনি হলেন ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগৰ ৷ সংস্কৃত 
সাহিত্যে Sta সুগভীর এবং ব্যাপক ব্যুৎপত্ভির জন্য তাঁকে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেব পণ্ডিত- 
মণ্ডলী ‘বিদ্যাসাগব’ উপাধি দিয়ে ভূষিত কবেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাব সহিত যে সংস্কৃতি 
নাডিব যোগ আছে নজব কবেছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যেব শব্দভাগাবেব প্রাচুর্য দেখে মুগ্ধ 
হযেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন বাংল! গগ্বীতিকে শক্তিমতী কববাব সহজ উপায় হল 

ge সাহিত্যে পব্দভীগার হতে অকুষ্ঠভাবে শব্দ চয়ন করে বাংলাষ ব্যবহার FT 

কেবল একটি বিষ্য সাবধান হতে হবে যে, তা এমনভাবে করতে হবে যাতে বাংল! ভাষার 


৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! af ৭৪ 


নিজস্ব ais না বিলোপ হয। বিদ্যাসাগব এই পথেই বাংল। গগ্বীতির পবিণত ৰূপট কষ্টি 
কবেছিলেন। 
আমাদেব এই প্রতিপাগ্যটি প্রমাণ করা সহজ হবে বাংলা গদ্যসাহিত্যেব প্রাচীন নমুনাগুলিব 
সঙ্গে যদি বিদ্যাাগব-প্রবতিত বীতিব তুলনা কবি। এই প্রসঙ্গে প্রথমেই fixa» বামবাম qq 
রচিত 'প্রতাপাদিত্য চবিত্ৰ’ হতে একটি অংশ উদ্ধৃত কবতে পারি ঃ 
“যে কালে দিলীব wow হোমাঙ, বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বংগ ও 
বিহাবেব নবাব পবে হোমাঙ, বাদসাহেব ওকাত হইলে ব্যাজ হইল কারণে হোমাঙু ছিলেন 
বৃহৎ গোষ্ঠি তাহাব অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনাদেব মত আত্মকলহ হইয়া বিস্তর qu] 
লভাই কাজিযা উপস্থিত ছিল ইহাতে স্থতাজাতেব তহসিল তাগাদা কিছু হইযাছিল।” 
ভাষাব www] এখানে প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে মার্জনীধ হলেও লক্ষণীয় । দ্বিতীয়ত নজর 
কর! যেতে পাবে এখানে বর্তমানে অপ্রচলিত অনেক শব্দেব ব্যবহাৰ আছে। তাব কারণ সে 
যুগে আরবি এবং ফারসি আদীলতেব ভাষা হওযায এই ছুই ভাষা হতে অনেক UNS বাংল 
ভাষায তখন অনুপ্রবেশ ঘটেছিল | 
এখন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্ধালংকাব বচিত "faceta! হতে একটি অংশ উদ্ধৃত কর! যেতে পাবে: 
“গ্রাজ্ঞলোক অজব এবং অমবের Six হইয। বিদ্যা এবং অর্থ চিন্তা করিবে | আর সকল 
wart মধ্যে বিদ্যাই অত্যুতম দ্রব্য ইহা পণ্ডিতেবা কহিয়াছেন যেহেতু বিদ্যার সর্বকালে 
চৌবাদি দ্বারা অপূবণীযত্ব ও অমূল্যত্ব ও অক্ষয়ত্ব।” 
রামরাম «wa বচনাব সহিত তুলন! করলে দেখ! যাবে এখানে আরবি ও ফারমি এন্দ 
সম্পূর্ণ বজিত হযেছে এবং তাব স্থানে অত্যধিক সংস্কৃত শব্দের আমদানি করা হযেছে। ফলে 
সংস্কৃত শৰ্দেব চাপে বাংলা ভাষাব নিজস্ব ৰূপ পরিবর্তিত হযে গেছে। 
এবার আমবা রামমোহন বচিত ‘বেদান্ত গ্রন্থ হতে একটি রচনাংশ উদ্ধত কবতে পারি : 
“কিঞ্চিত মনোনিবেশ কবিলে সকলে অনাযাসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি বপগুণ বিশিষ্ট 
কোন দেবতা কিন্বা ART বেদান্ত শাস্ত্ৰে বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচ rua 
কোন স্থানে সে দেবতাব সুত্রে ACTS কোন প্রসিদ্ধ নামেব fau] কূপের বৰ্ণন অবশ্য হইত fau 
এই সকল VG ব্ৰহ্মবাচক শব্ধ বিন! দেবতা কিন্ব! মন্ুস্তোর কোন প্রসিদ্ধ নামেব চর্চাব লেখ নাই ৷” 
গুরুত্ব বিষষ নিয়ে মননশীল বচনার প্রথম নিদর্শন হিসাবে এই বীতির অনেক গুণ 
নিঃসন্দেহ আছে; তবু বলতে হয এই গন্ধবীতি এমন পরিণতি লাভ কবেনি যাকে অবলম্বন করে 
মনেব ভাব সাবলীল ভঙ্গিতে প্রকাশ নিতে পারে। ভাষা এখনও জড়তা-মুক্ত হযনি। 
এই উদ্ধৃতিগুলি সম্বন্ধে একটি fay এখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে বর্তমান বাংলা 
সাহিত্যে অর্থকে সুস্পষ্ট কববাব জন্য বিভিন্ন যতিচিহ্ন দ্বাবা যে খব্বসমৃষ্টিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
কববার ব্যবস্থা আছে তা উপবের কোনে! বচনাতেই লক্ষিত হয় না। তাব কারণ প্রাচীন 
বাংল! সাহিত্যে কেবলমাত্র ছেদ্চিহুটির ব্যবহার ছিল। কাব্য রচনায় পয়ার ছন্দে গ্লোকেব 
দ্বিতীয় লাইনটি সুচিত করতে ছুটি ছেদও ব্যবহার হত। কমা, সেমিকৌলন প্রভু "ত afe- 
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সংখ্য! ১ বালা গন্ধরীতিৰ জন্মকথা ৫ 


চিহ্ন ইংরেজি সাহিত্য হতে গ্রহণ কবে বাঁংলাষ ব্যবহৃত হযেছে । তাতে লেখ্যভাষ। বোঝার 
যে স্থুবিধা আছে তা স্বীকৃত। সেই কারণে Pram বিষ্যাসাগবই প্রথম বাংল! গণ্তবচনায় 
প্রথম প্রবর্তিত কবেন। -তাঁব 'বেতালপঞ্চবিংশতি'ব দ্বিতীয় সংস্কবণেই প্রথম বাংল! সাহিত্যে 
এই বিভিন্ন যতিচিহুগুলি ব্যবহৃত হয। সেই কাবণেই তার পূর্ববর্তী বচনায এগুলি পাওয়া 
যায না। | 

এইবাব বিদ্যাসাগব বচিত ‘সীতাব বনযাস’ গ্রন্থ হতে একটি অংশ উদ্ধৃত কব| যেতে পাবে £ 

“বঙ্জনী অবসন্ন হইল + মহধি বাল্মীকি ata, আহ্নিক সমাপিত কবিযা, সীতা, কুশ, 
লব ও fagaf সমভিব্যাহাবে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সীতাকে কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত 
দেখিয়া বামেব হৃদয় বিদীৰ্ণ হইবাব উপক্ৰম হইল । অতি কষ্টে তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগেব 
সংবরণে সমর্থ হইলেন, এবং না জানি আজ প্রজালোকে feat আচবণ করে এই চিন্তা 
আক্রান্ত হইয়া, একান্ত আকুল হৃদযে কালযাপন কবিতে লাগিলেন 1” 

এই বীতিতে সংস্কৃত শব্দের প্রচুব ব্যবহাব হলেও তার বাংলাৰপ খর্ব হযনি | এখানে 
ভাষাষ আঁদৌ জড়তা নেই, তা স্বচ্ছ এবং ভাবেব শক্তিমান বাহন হিসাবে কাজ কবতে 
সক্ষম। এই ভাবেই বাংলা গগ্ধপাহিত্য বিগ্যাপীগবেব হাতে বিকাশের পথে পরিণত 
কপটি পাষ | 

এরপব লিখিত বাংল! গগ্বীতির বপেব কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয। শিক্ষিত মহলে 


^ কথিত ভাষায ক্রিঘাঁপদে বিভিন্ন বিভক্তিতে দীর্ঘ ব্পগুলি সংকুচিত হযে গেছে। তার 


ভিত্তিতে প্রমথ চৌধুৰী, লিখিত ভাঁষায দীর্ঘ বপগুলি বর্জন কবে কথ্য ভাষাব সহিত তার 
aes এনেছেন। লেখক হিসাবে তীর নিজস্ব নাম “বীরবল+ ছিল বলে এই রীতিকে 
বিগ্যাসাগব cafes বীতি হতে পৃথক কববার জন্য “বীববলী বীতি' বল! হয। এই বাহ্যিক 
গৌণ acta পবিবর্তন হলেও বিদ্যাসাগব প্রদত্ত মূল বপটি অক্ষু্ণ রযে গেছে । এমন কি 
বর্তমান কালেও অনেক খ্যাতিমান লেখক বিদ্যাসাগবী বীতিতেই বচন! কবে থাকেন | 
শবৎচন্দ্র তাৰ একটি উজ্জ্বল উদ্দাহবণ। 

` এইভাবে বিগ্তাসাগবের সাধনাই বাংলা গন্ধশাহিত্যেব বিপুল সম্ভাবনাব পথ উদ্ঘাটিত 
কবে দ্িষেছিল। তব প্রবতিত গগ্যবীতিকে অবলম্বন কবেই বঙ্কিমচন্দ্র ভাব বচনার মধ্য 
দিযে বাংলা গগ্ঘসাহিত্যকে একটি সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত sare পেবেছিলেন। বন্ধিমচন্ত 
ভাব স্বীকৃতি লিখিত আকাবে বেখে দিযে গেছেন। প্যাবীাদ মিত্রেব গ্রন্থাবলীর 
সথমিকায় বঙ্কিমচন্দ্ৰ একট মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পাবে : 

“এই সংস্কৃতানুসাবিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্ববচন্দ্র বিষ্ভাসাগব ও অক্ষষকুমাব 
দত্তেব হাতে কিছু সংস্কাৰ প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের Sta সংস্কৃতান্লসাবিণী হইলেও তত 
দুর্বোধ্য নহে। বিশেষত Ratata মহাশযেব ভাষা অতি স্থমধুব ও মনোজ্ঞ। তাঁহার পূর্বে 
কেহই এবপ SUA বাংল] ^w লিখিতে পাবে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে 


নাই 1৮ 


৬ সাহিত্য-পবিষ্ৎ-পত্রিক] বর্ষ ৭৪ 


কোনো এক আলোচনা উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র নাকি মন্তব্য কবেছিলেন যে বিদ্যাসাগর 
প্রবর্তিত গণ্থৰীতিকে মূলধন হিসাবে ব্যবহাব কবেই তিনি এবং ভাব সমকালীন সাহিত্য” 
cata সাহিত্যসেবায নিযুক্ত আছেন, তিনি যে সম্পত্তি দিযে গেছেন তাব Stal 
তত্বাব্ধান কবছেন।১ 

মনে হয বাংলা গগ্বীতিব বিকাশেব ইতিহাসে. বিগ্যানাগবেব ভূমিকাব তাৎপর্য 
ববীন্দ্রনাথ যেমন হ্বন্দবভাবে বুঝিষেছেন এমন QARISHI বোধ হয আব কেহ 
বোঝাতে পাবেননি। স্থতবাং তাব দেই ব্যাখ্য। সংক্ষেপে উদ্ধত কবে এই আলোচনা 
শেষ কবা যেতে পাবে £ 

“বিদ্যাসাগৰ বাংল! ভাষাৰ প্রথম যথাৰ্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায গগ্ঠসাহিত্যের 
«pal হয়েছিল, কিন্তু তিনিই দর্বপ্রথমে বাংলা গঞ্চকলা নৈপুণ্যেব অবতাবণা করেন। 
ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধার মাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেন তেন প্রকারেণ 
কতকগুলো বক্তব্য far পুবিযা দিলেই যে কর্তব্য সম্পাদন হয় না, বিদ্যাসাগব দৃষ্টান্ত দার! 
তাহাই প্রমাণ কবিযাছিলেন। তিনি দেখাইযাঁছিলেন যে যতটুকু বক্তব্য তাহা ca 
কবিয়া, সুন্দৰ কবিষ। এবং সুশৃঙ্খল কবিযা ব্যক্ত করিতে হইবে” ২ 


১, চতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায, ‘arias, ob অধ্যাথ 
২। ৰৰীৱ্সনাথ ঠাকুব, ‘চাব্ত্ৰিপূল্জা” £ বিদ্ধাসাগয 


a5 


রবীন্দ্র-কবিতায় প্রতিভার উন্মেষলক্ষণ 
[ ‘সন্ধ্যাসংগীত’ ও কাদন্বরী-চিন্ত! ] 
ors চৌধুরী 

‘সন্ধ্যাসংগীতে'ব কবিতাবলীতেই আপন প্রতিভা 'উন্মেষেব প্রথম দিগন্ত নির্দেশ কবেছেন 
রবীন্দ্রনাথ | স্ব-ভাবে জাঞ্গবণের সে ইতিহাস বিকৃত কবে বলেছেন, “এক সমযে জ্যোতি 
দাদাবা দূর দেশে ভ্রমণ কবিতে গ্রিযাছিলেন--তেতালাব ঘবেব ছাদগুলি শৃন্ত ছিল। সেই 
সময আমি সেই ছাদ ও wq অধিকাব কবিষ নির্জন দিনগুলি যাপন কবিতাম। এই 
ৰূপে যখন আপন মনে এক! ছিলাম তখন, জানি ন| কেমন কবিষা, কাব্য-বচনার যে 
সংস্কাবের মধ্যে ছিলাম সেট! খসিষা গেল। আমাব সঙ্গীবা যে-সব কবিতা! ভালোবাঁসিতেন 
ও তাহাদের নিকট খ্যাতি পাইবাব ইচ্ছায় মন স্বভাবতই যে-সব কবিতাব ছীচে লিখিবাঁব 
চেষ্টা কবিত, বোধ কবি তীহাব! দূরে যাইতেই আপনা-আপনি সেই নকল কবিতাব 
শাসন হইতে আমাব চিত্ত মুক্তি লাভ করিল 1” ১ 

বহুবচন এখানে ষদি কেবল ‘গৌববাৰ্থে' নাও হয, তাহলে অন্তর্বদ্ধ কবি-ব্যক্তিত্বেব 
পক্ষে হৃদয়াবেগ প্রচ্ছাদনেব এ এক fee কলাকৌশল । বস্তুতঃ ববীন্দ্রনাথে প্রাথমিক কাব্য 
সংস্কাবেব en একমেবাদিতীয় প্রত্যক্ষ পবিচালিক! ছিলেন জ্যোতিবিন্দর-পত্বী কাদম্বৰী দেবী, 
কবিব “নতুন বৌঠান' | 'সন্ধ্যাপংগীত' বচনাব কাল থেকে (১২৮৬-৮৮ বঙ্গাব্দ) তাঁব fari] 
ভূমিকা ক্রমশঃ নেপখ্যলীন হযে ধীবে ধীবে অবচেতনা-নিমগ্র অদৃশ্য প্রেরণারূপে রহস্ত- 
প্রচ্ছাদিত হযেছে । অন্যপক্ষে কডি ও কোমল’ -পর্যাযে Sia আকস্মিক লোকান্তব (১২৯১ বঙ্গাব্দ) 
সত্বেও সেই প্রেবণা-বপেব অমৌঘতা প্রা কখনোই sene হয নি; aa বিচিত্র কবি- 
মানসিকতা'ব পাত্র থেকে পাত্রান্তবে পবিবতিত, মস্থিত হবে গাঁচবদ্ধ ক্রমিক পবিণতিব 
অভিমুখী হযেছে । এই তাৎপর্যে ববীন্দ্র-কবিতা-ভাবন উন্মোচনেব প্রাথমিক লগ্নে কবি 
চিত্তে সেই রহস্ত-মহিমামযীর আবস্থানিক মূল্য আবিষ্কাবও কাব্য-বসসদ্ধানীব পক্ষে এক 
অনিবাৰ্য পূর্বশর্ত হযে দেখা দেখ | 

ববীন্দ্রনাথেব শৈশব-জীবন পবিবেশ-বঞ্চিত চিত্বলাঞ্চনে স্বভাবমগ্ন হযেছিল কৰিব 
জ্াতে-অজ্ঞাতে।২ সে ছিল তীব ব্যক্তিত্বেব wed. cate, কিন্তু কবি-বাঁসনাব নিভূতিতে 
আরো এক অভিনব অনুভবে মূর্মক্ষোভ ও অবসাদ বিলগ্ন হযেছিল। "মালতী পুথিব 
পাওুলিপি পবিচষ' নির্দেশ উপলক্ষে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্ৰ মেন তাব তথ্যনির্ভব বিশদ 
বিশ্লেষণ করেছেন ৩-_নিষমতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে aé কবে সাফল্যলাভ বালক ববীন্দ্রনাথের 
প্রকৃতিবিরদ্ধ ছিল। পবিবাবের প্রত্যাশাকে তিনি দিনে দিনেই ক্ষুব্ধ কবে তুলছিলেন 
এদিক থেকে ১ অন্যপক্ষে একনিষ্ঠ কাব্য-সাধন| সম্পর্কে তাব সহজাত নীবব অন্তস্বপ্র পাবিবাঁবিক- 
জনেব অনুভূতিগোচবও হতে পাবছিল Al! অথচ প্রচলিত জীবনযাত্মাষ লোকসস্তব 


৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


সকল সম্ভাবনা-বিক্ত হযে এ একমাত্র যোগ্যতাকেই কবি দৃঢ় বলে আঁকড়ে ধরছিলেন 
ক্রমশঃ-নিজ্রেব কাছে নিজেকে শ্রদ্ধেষ কবে বাঁখাব প্রা একমাত্র অবলম্বনবপে। আত্ম- 
যুল্যেব অসংখধিত ager, এবং বহিঃপবিবেশে তাব বিস্তাব সাধন ga মানবিক অস্তিত্বে 
এক অনিবার্য মানস পূর্বশর্ত। এদিক থেকে স্বীকৃতি-বঞ্চিত বয়ঃসন্ধি-লগ্ন কৰিব আত্মপ্রতিষ্া 
ও প্রসাবেব চেষ্ট৷ কত ABT অথচ অন্তলুন্ধ ছিল, এবং ক্ষীণতম প্রাপ্তিতও তা কত 
সঞ্জীবিত হযে উঠত, ule ও “ছেলেবেলা'ব মত স্থতি-চারণাতে তাব স্বীকাবোক্তি 
কারুণ্যপীডিত হযে আছে। mal তডখড [ বিলাততাত্রাপূর্ব প্রথম পর্যাষে ইনি কিছুকাল 
কবিব শিক্ষা-নির্দেশিকাব ভূমিকা গ্রহণ কবেছিলেন ] প্রসঙ্গে কবি লিখেছেন-_পুথিগত 
Ra ফলাবাব মতো পুঁজি ছিল না, তাই স্থবিধ। পেলেই জানিষে দিতুম যে কবিতা 
লিখবাব হাত আমাব আছে। আদব আদাষ কববাব এ ছিল আযাব সবচেয়ে বডে! 
মূলধন!” ৪ আন্নাব ‘ater’ কবি ভূবি পবিমাণে পেষেছিলেন » সে সব কথা আছে “ছেলেবেলা” 
গ্রন্থে, আব বলেছিলেন শ্রীদিলীপকুমীব বাষকে । ৫ কবিব বয়স তখন সতেবে| পেবিয়েছে ৷ 
তাবপবেও তাব উদ্ভি্ন যৌবন-চেতন। সম্বযস্কা৷ নাবীব ‘আদ্বব’-পুষ্ট হযেছিল বিলাতে a- 
কন্যাঁদেব নিবিভ সাম্নিধ্যে । 

কিন্তু কবি-চিত্তে মানস বিপর্ষষেব প্রাথমিক চবমলগ্ন তাব আগেই সফলতাব সঙ্গে 
অতিক্ৰান্ত হতে পেবেছিল,--যথাকালে কবি-জীবনে যাব একমাত্র আলম্বন ছিলেন দেবী 
কাদধ্ববী। নিছক কবিব,সর্বকর্ষে অপাবগ, কল্পনাবিলাসী, ভাবুক কবিব wage যে কারে! 
মনে প্রশ্নাতীত স্বীকৃতি-মহিমায় প্রতিষ্ঠা পেতে পাবে, আজন্ম até জীবন-অভিজ্ঞতায় 
কিশোব ববীন্দ্রনাথ সেই আশ্বস্তিকব সত্য প্রথম আবিষ্ষাব কবেছিলেন স্বল্পাধিক বয়স্ক 
এই ভ্রীতৃবধূব হৃদয-গভীবে | কবিতা বচনাও যে একট] ‘কাজ’, এবং বস্তুতঃ এক অসাধ্য- 
সাধন, এই ws প্রত্যধমুঞ্ধতা কাঁদদ্ববীব সমগ্র সত্তা বিকিবিত হখেছিল। বিহাবীলাল 
ছিলেন Sta স্বপ্নেব কবি,_-ধাব কলকাকলিপূর্ণ কবিতাশিল্পেব ভাব-ভাঁষা মহাঁকাব্য-প্রবণতাব 
সেই যুগে অভিনব হলেও পুবোপুবি নিরঙ্কুশ ছিল না। একান্ত সমবযস্ক কাঁছেব মান্য 
মুখচোবা দেববটিব মধ্যে সেই অপূর্ব প্রতিভাব সহজ স্ফুবণ-সভাবন| এই বালিকা-ব্যসিনীকে 
কেবল মুগ্ধ নয, কৌতুকাবিষ্টও কবেছিল। তখন থেকেই এই কবি-কৌবকেব বিকাশ সাধনে 
আত্মনিমগ্ন হলেন fofa | 

একেবাবে প্রথম পর্যায়ে কাঁদস্ববীব স্বভাব-মুগ্ধতা প্রচ্ছন্ন বৈৰপ্যেব ছদ্মবেশেও ববীন্্র- 
কবিকর্মে প্রেবণা সঞ্চার কবেছে। অন্গঘ চৌধুবীব মত বিদগ্ধজনও যখন কিশোব কবির 
সপ্ৰশংস পৃষ্টগৌষণবত, তখনও, কবি বলেছেন, “বৌঠাকৃরুণেব ব্যবহাব ছিল ঠিক উল্টো | 
কোনোকালে আমি যে লিখিঘে হব, এ তিনি কিছুতেই মানতেন না। কেবলই gb 
দিয়ে বলতেন বিহাবী চক্রবর্তীব মতো লিখতে পাবব ন|”।৭ নতুন লিখিষেব উৎসাহ কিন্ত 
তাতে কমে নি, ববং আপাতবিমুখ এ প্রচ্ছন্ন মৃদ্ধতাব দীপ্ত ছত্রাতপ্তলেই fires C 
সাবস্বত সাধনাব আসন বিছিয়ে দেবাব teter) দিনে দিনে ব্যাকুলতব হয়েছে। eg 


v 
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সংগীত’-এর ‘উপহাব'-এ স্বীকৃতি বযেছেঃ “বহুকাল হইল, তোমাব কাছে বসিয়াই লিখিতাম, 
তোমাকেই শুনাইতাম। সেই সমস্ত স্বেহেব স্মৃতি ইহাদেব মধ্যে বিবাজ কবিতেছে।” 
কিংবা, “ছবি ও গান,-এব উৎসর্গপত্রে £ “যাহাব নযন-কিবণে প্রতিদিন প্রভাতে এই ফুলগুলি 
একটি fax] goa Siw, তীহাঁবি চৰণে ইহার্দিগকে Baf কবিলাম 1” এবং আবো 
কত ক্ফুট-অস্ফুট স্বীকাবোক্তি বষেছে সমসামধিক এবং পববর্তী জীবনের tote বচনাষ 
ছভিযে। বস্তুতঃ বিহাবী চক্রবর্তীব মত লিখিষে হবাব আগ্রহও শুকতে এই একই স্থত্রে 
নেশাব মত পেযে বসেছিল 

তাহড্ুলও ববীন্দ্-জীবনে কাঁদন্ববীব যথাযথ ভূমিক! কেবল কাব্য-কবিতাব' কল্পলোকেই 
নয, ব্যক্তি-জীবনেব জটিলতম গ্রন্থিবিন্দুতে। wide: ববীন্দ্রনাথেব বৃহদায়তন কাব্যহষ্ট 
বহুলাংশে তাব প্রকাশকু্ঠ স্পৰ্শাতুব ব্যক্তিজীবনাহ্গভবেবই শিক্প-প্রতিফলন।৮ এদিক থেকে 
ববীন্দ্র-ব্যক্তিজীবন-প্রচ্ছদে কাদম্বৰী দেবী প্রথম স্কুটতম নাবীন্সেহ, যাব স্বচ্ছ অতলতাধ 
যথা-ইচ্ছা অবগাহন কবে আজন্ম উপেক্ষিত মনস্কেব যথাৰ্থ-অযথাৰ্থ সকল অন্তর্দাহেব নির্বাপণ 
ঘটেছিল, ব্যথিত চৈতন্যে যুগপৎ উৎসাবিত হযেছিল আত্ম উন্মোচনেব অনির্বাচ্য উদ্দীপনা | 
ববীন্দ্রনাথ আপন মাঁনসিকতাব বিশ্লেষণ কবে বলেছেন, “ছোটোবেলায মেষেদেব CAIRA 
মান্য না যাচিযাই পাইযা থাকে । আলো বাতাসে তাহাব যেমন দবকার, এই মেয়েদের 
আদবও তাহাব পক্ষে তেমনি আবশ্তক। কিন্তু আলে! বাতাস পাইতেছি বলিষা কেহ 
বিশেষভাবে অনুভব কবে না। মেষেদেব যত্ব সম্বন্ধেও শিশুদেব কিছু ন! ভাবাটাই স্বাভাবিক | 
ববঞ্চ শিশুবা এই প্রকাব wae জাল হইতে কাটিষ| বাহিব হইয়া পডিবাঁব জন্যই ছট্ফট্‌ 
কবে। fee যখনকাব যেটি সহজ প্রাপ্য তখন সেটি না জুটিলে মানুষ কাঙান হুইযা যায। 
আমাবও সেই দশ! ঘটিল |” 

সেই কাঙালপনাব ক্ষুব্ধ মক্ভূমিতে মবগ্ভানেব প্রথম প্রতিশ্রুতি নিষে এসেছিলেন 
অপবিচিতা ‘নববধূ’। তাঁকে উপলক্ষ কবে কিশোব-মনেব আত্ম উন্মোচনেব উৎকণ্ঠা ও 
অবনোধ-বিচঞ্চর মুহর্তেৰ তথ্য-বই বিচিত্র উপাদীন etel বষেছে ‘জীবনস্মতি’ এবং “ছেলেবেলা'ব 
পৃষ্ঠায 1 অবশেষে “হঠাৎ দূব পাহাড থেকে বৰ্ষাৰ জল নেমে যেমন সাবেক বাঁধে তলা 
ক্ষইযে দে, এবাব তাই ঘটল । বৌঠাকৃকণেব জাষগ| হল বাঁভি-ভেতবেব ছাদেব লাগাও 
ঘবে।” তেতালাব সেই ছাদে বৌদিব প্রথম সান্নিধ্য-নিবিভতাব কবোষ্ণ অনুভব "Wd কবে 
কবি লিখেছেনঃ “এইবাব আঁমাব নির্জন 'বেছুষিনি . ছাঁদে শুক হল আব এক পালা 
এল মানুষেব সঙ্গ, এল মানুষেব স্নেহ 1৮১০ 

বস্তুতঃ seal দেবীব অস্তিত্ব-অন্তভবকে আশ্রষ কবে আজন্ম মানুষে স্পর্শ-বিক্ত 
ববীন্দ্র-জীবনে এল প্রথম ভালবাসা, অবদমন-পীভিত মানসিকতাব পক্ষে আত্মমোচনেব যা 
একমাত্র প্রেবণা। ববীন্দ্রনাথ স্বভাব-কবি, আব প্রকাশই কবিব ধৰ্ম--সহজ আত্মপ্রকাশ | 
সেই সহজাত প্রেবণী-বলেই নিজেব ভেতব থেকে বেবিষে এসে নিজেকে দেখতে পাবাব 
মর্মমন্থন ছিল কবি-কিশোবেব নিত্য সহচব p, steeds সাহচর্ষে চিত্ততলে প্রথমাবিষ্কৃত 
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নাবীন্সেহেব হাত ধৰে স্বভাবগত অন্তৰ্বদ্ধতাব নির্মোক-মুক্ত হযে এলেন wf আনুকৃল্য- 
প্রসন্ন তীবই হৃদযেব স্বচ্ছতায দেখতে পেলেন আপন আন্তবধর্ষেব যথার্থ প্রতিবপ। সেই 
প্রথম অনুভূতিব দিনেই এ ভালবাসাকে চিনে নিতে ভুল হযনি কবিব,-“আদর্শ প্রণধী : 
প্রকৃত সৌন্দর্যকে ভালবাসেন, মহত্বকে ভালবাসেন, তাহাব হৃদযেব মধ্যে যে আদর্শভাব 
জাঁগিতেছে তাহাঁবই প্রতিমীকে ভালবাসেন । ভালবাপিবাৰ জন্যই ভালবাসা নহে, ভাল 
ভালবাসিবাব জন্যই ভাঁলবাস11”১৯ 

ববীন্দ্রজীবনে কাদশ্ববী প্রথমে এসেছিলেন অবদমিত tx fee বাসনাব স্ফুবিত 
ঘূর্তিরপে। ধীবে ধীবে সেই ব্যক্তি-বাসনা ভাবনা ও ভাবুকতা যত সংহত পবিণত 
হযেছে, কবি-চিত্তে কাঁদম্ববীব বাস্তব অস্তিত্বও ততই মানস প্রতিমা ( emotional mage ) 
ৰূপে ক্ৰমশঃ পবিজ্রত হযে চলেছে, দেহ-বিন্তস্ত creta সর্বাঙ্গ ছাঁপিষে ক্রমেই বিকশিত 
হযে উঠেছে হৃদযেব সেই ‘আদর্শ ভাবে'ব দ্যোতনা, যাব মূলে বযেছে “ভাল ভালবাসিবাব” 
আগ্রহ। বস্তুতঃ ভালবাসা মাত্রই আত্মদর্শনেব দর্পণ, আব ভালবাসাব আলম্বন দর্পণে 
প্রতিবিশ্বিত সেই ছাষামূতিটি, যাব সৰ্বাঙ্গে নিমগ্নতম ব্যক্তি-বাসনাব অস্ফুট অরূপ অন্তব-বহস্ 
রূপ-সংহত হয়ে ধবা পডে। তাহলেও ভালবাসা! চিবদিন কেবল স্বচ্ছ দর্পণ-খণ্ডই ১ অন্যপক্ষে 
চিত্তভূমিব বিবর্তন ও পবিণতি ma দর্পণ-প্রতিবিস্বে, তথা Aea আযতন ও 
প্রকৃতিগত প্রসাব-পবিণতি অনিবার্ধভাবেই ঘটে চলে। ববীন্দ্র-কাব্যেব ইতিহাঁসেও 
কারন্ববী-ভাবুকতাষ সেই বিবর্তন-পবিবর্তন সাধিত হযেছে ব্হুবাব, যাব প্রথম উন্মোচন-সথত্রটি T 
'স্ধ্যাসংগীত"-লীন কবি-মনোভাবনাব পূর্বাপব ধাবাষ এতিহাসিক তাৎ্পর্ষে বিন্তস্ত। 

একেবাবে প্রথম পর্যাধেব কবিতা-কর্ষে sine দেবীব বাস্তবিক অস্তিত্বে আযতন 
বৃহু্লেই নিতান্ত প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত। এতাবং প্রাপ্ত প্রাচীনতম ববীন্দ্র-বচনা-নিদর্শন 
‘মালতী পুথি'তে ‘কবিকাহিনী’ব প্রাথমিক পাওুলিপিব শেষে পবপব গোটা-তিন খণ্ড- 
কবিতাংশ অন্ততঃ পাওষ| যায, আপাত-উপেক্ষিত কিশোর মনেব অভিমান যাতে বযঃসন্ধিস্ূলভ 


Sao আক্ষিপ্ত। আব সে অভিমান-বিক্ষোভেব উৎস যে কৈশোব-সহচাবিণী কাদস্ববী, 
তাতেও সন্দেহে কাবণ থাকে না s 


“ভেবেছি কাহাবো সাথে মিশিব না আব 

কাবে| কাছে বধিব না অশ্ৰু বাবিধাব। 
ART পবেব দুখে, কবে শুধু উপহাস 

জেনেছি, দেখেছি তাহা শত শত বাব 

ষাহাদেব মুখ আহ| একটু মলিন হোলে 
যন্ত্রণা ফেটে যায হৃদয় আমাৰ 

তাবাই -২ যদি এত গো নিষ্ঠুৰ হোল 
তবে আমি হতভাগ্য কি কবিব আব। 


* * * 
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যাব তবে কেঁদে মবি সেই যদি উপহাসে 
তবে মানুষের সাথে মিশিব না আব 1৮১২ 
‘ছেলেবেলা’ এব” 'জীবনস্থৃতিব সংকেতঙ্ত্র ধৰে এই আবেগ ও Tatts ব্যক্তিক 
উৎসটি আবিষ্কাব কবা দুরূহ নয। পববর্তা কবিতাষ এসম্পর্কে ভাষা-বপাষণ আবে! স্পষ্ট} 
“যাবে আমি বন্ধু বলি, কবিযাঁছি আলিঙ্গন 
সেই এ হৃদ্য কবিযাছে চুবমাব Po 
কিন্তু এসব লেখা ৰূুবিত| নয, পদ্যেব আকাবে একান্ত বদ্ধ ব্যক্তিমনেব স্বগত-উচ্ছাস, 
যেমন ica আছে “বিবিধ-প্রসঙ্গ'ব ‘সমাপন’ নামক বচনাব অবশেষে 1১৪ এই সব ব্যক্তিক 
অনুভব ও আস্বাদনকে সর্বাধত ‘প্রতিমা? (universal image) বপে কবিতাবদ্ধ কবতে 
চাওযার প্রধাস রযেছে সমকালীন গাথা-কাব্যপমূহে, ‘বনফুল’ (১২৮২) এবং বিশেষ কবে 
“কবিকাহিনী'তে (১২৮৪) আত্মবিশ্বনেব এই আগ্রহ কবি-কল্পনায পবিস্ফুট হতে দেখি। 
‘মালতী fra একেবাঁবে প্রথম কষেক পৃষ্ঠায় পাঁওযা কবিতাগুচ্ছে কবিব ব্যক্তিক বেদনাকে 
উপাখ্যান কবিতার অন্তবালে প্রচ্ছন্ন বেখে সর্বজনীন শিল্পৰপ বচনাব প্রযাস-চিহ্ন আবো 
স্পষ্ট, অর্থাৎ তৎকালীন মানসিকতাব tool mark তাতে ব্বচ্ছতম। প্রথম কবিতাষ আছে 
“হৃদ্য-বিহীন প্রাসাদেব আডম্বর, গব্বিত এ নগবেব ঘোব কোলাহল, কৃত্রিম এ ভদ্রতাব কঠোব 
নিষম” এবং “ভদ্রতাব কাষ্ঠহাসি”তে পীভিত কিশোব-চিত্েব উপেক্ষিত-মনস্কতাব ক্ষোভ, 
+ পববর্তী কবিতাংশে বন্দনা কবা হযেছে, “এমন হৃদ্যযহীন উপেক্ষা মাঝে” চিত্ত-মুক্তির 
পবমাশ্রষ “প্রেমেব প্রতিমা”কে যাব নাম অমিষা। এই নামকরণেও অপবিণত মনস্ক 
গ্রতীকাষনের ব্যধন| হযত অনচ্ছ নয, যাঁকে উদ্দেশ করে কৰি বলেছেন, 
“পাষাণ-হৃদয সেও যায গে! গলিযা | 
কেহই আশ্রঘ যবে ছিল না অমিযা | 
জননী, ভগ্নীর মত বেসেছিলে ভাল 
সেকি আব এ জনমে পাবিব ভুলিতে ।৮১৫ 
এখানেই কাদদ্ববী-কপিণী প্রেম-আলম্বনেব ওপরে ববীন্দ্র-ব্যক্তিত্বে আবাল্যপোধিত 
নিমগ্র-বাসনাব স্পষ্ট প্রক্ষেপণ ঘটেছে । ‘জীবনস্থতি’ এবং “ছেলেবেলা'তে কৰিব উপনযনকালে 
হবিষ্যান্ন-বিধাষিণী কিংব! মাতৃবিযোগলগ্রে পবম-পবিপালিকারূপে Ste যে ছবি আকা হযেছে, 
তাতে বুঝি, ‘জননী’, ‘ভগ্নী’ কিংবা ‘বন্ধু'ব ভূমিকাতেই ববীন্দ্-প্রেমান্থভবেব দর্পণে তীব প্রথমতম 
আবস্থানিক প্রতিবিষ্বন। ‘sabe’ কাব্যনাট্যে (১৮৮১) চার্দ-কবিও অমিযাকে ‘ভগ্নী'ব দৃষ্টিতেই 
দেখেছিল। ধীবে ধীবে সেই ভাবপ্রতিমা “সংসাবেব ধ্ৰুবতাবা”১৬ হতে ‘জীবনের ধ্ৰু্বতাবা’তে 
পবিণতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। ‘ভগ্ন-হৃদ্বযে’ন্ন উৎসৰ্গপত্ৰে এই ব্যক্তিক অনুভবকেই কত স্বল্লাযাসে 
ব্ৰহ্মসংগীতে বপান্তবিত কবা সম্ভব হযেছিল। এর থেকেই বোঝা! যায, কবিব চেতনা-মগ্ন অরূপ- 
বাসনা প্রথম প্রকাশেব অব্যবহিত আলম্বন-মূতিব একাস্তবদ্ধতামুক্ত হযে বপাতিক্রান্ত সর্বাধতিব 
পথে ক্রমশঃ অভিমুখী হযে চলেছে | এই উপলব্ধিই ব্যক্তিক সম্পর্ক-অভিজ্ঞতাঁর সম্বন্ধমোচিত হতে 


১২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


হতে পরিণামে কবি-কল্পনাব সর্বাত্মক ভাঁবব্যপ্তনাষ স্থবভিত হযে উঠেছে | সেই সীমান্ত অতিক্রমণ 
গ্রচেষ্টাব প্রথম পূর্ণতা “সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে | এই তাৎপর্যেও, কেবল ববীন্দ্ররচনাব ইতিহাসে 
নয, তার ব্যক্তি-ভাবুকতাব নিভৃতিতেও Fae অন্ধ আত্মপর্বন্বতা-মুক্ত স্বচ্ছতায 
প্রতিষ্ঠালাভেব প্রথম দিগন্ত | 
'সন্ধ্যাসংগীতে'ৰ শেষ কবিতাটি ‘rate’, আব প্রথম সন্নিবিষ্ট কবিতাঁব নাম ‘সন্ধ্যা’ | 
গ্রন্থপবিচয' প্রসঙ্গে জানানো হযেছে, মৃলগ্রন্থ সমাণ্ডিব পবে কাব্য-ভূমিকাবপে ছুটি 
কবিতাই ‘উপহাব’ নামে প্রথম সংস্কবণেব সঙ্গে যোজিত হযেছিল। তাদেব মধ্যে বর্তমান 
'উপহাব' অভিধাযুক্ত কবিতাটি ছিল দ্বিতীষতব , প্রভাতকুমাব বলেছেন এটিকেই “এই গ্রন্থেব 
উপহাব a উৎসর্গ বলিষা গণ্য কব! যাইতে পাবে ।”' তাহলেও তাব বক্তব্য--“কাহাকে 
উপহার তাহ? কবি বলেন নাই, আমবাও অনুমানেব উপব সিদ্ধান্ত গভিতে চাহি x) 
তবু বুঝতে কষ্ট হ্য না, কবিতাটিব প্রথম তিন স্তবকে ব্যক্তি-কবিব অস্থভবে saa দেবীব 
ব্যক্তিত্ব-বদ্ধ অস্তিত্বের প্রেরণাৰপই ববং স্পষ্ট-ব্যঞ্জিত হযেছে ঃ 
“ভুলে গেছি কবে তুমি ছেলেবেল! একদিন 
মরমেব কাছে এসেছিলে, 
CARAT ছায়াম্য সন্ধ্যাসম আখি মেলি 
একবাব বুঝি হেসেছিলে | 
* * * 
তোমার নযন দিষা আমাব নিজেব হিয়া 
পাইন দেখিতে ৷” 
কিন্তু চতুৰ্থ স্তবকেই এই প্রত্যক্ষ প্রেবণামষীৰ ভাবান্লভব কাব্য-লক্ষ্মীৰ নৈর্ব্যক্তিক 
বপকল্পে ক্ৰমশঃ HAPS হযে এসেছে ঃ 
“কখনো গাও নি তুমি কেবল নীবব বহি 
শিখাষেছ গান-- 
«pet tfo পূববী বাগিণী-তানে 
বাধিযাছি প্রাণ i" 
পরিক্রতির এই ক্রমিক সুত্রে পঞ্চম স্তবকটি বীতিমত ‘Invocation to Muse’ হযে 
উঠেছে: 
“বলো দেখি কতদিন আসনি এ শৃন্তপ্ৰাণে। 
বলে দেখি কতদিন চাওনি হৃদয়পানে, 
বলো! দেখি কতদিন শোননি আমাব গান 
তবে সখী গান-গাওযা হল বুঝি অবসান |” 
বলাকার ‘ছবি’ কবিতার কথ| মনে পড়ে। এ আকুলতা যাঁকে উদ্দেশ করে, আসলে 
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তিনি “কবিব অন্তবে কবি’। এই কবিতাব স্থত্ৰেই আবে| বহু পববর্তী কালের পরিণত 
ভাঁবনাব প্রতিধ্বনি শুনি oW: 
T0 “ছিলাম যবে মাষের কোলে, 


বাঁশি বাজানো শিখাবে বলে 
চোবাই কবে এনেছে! মোবে তুমি 
বিচিত্রা হে, “বিচিত্রা |” [ ‘বিচিত্ৰ!’ £ বিশেষ" কাব্য ] 
কিংবা এ-যেন ‘অশেষ’ (aan কাব্য), এমন কি ‘fours ‘অন্তৰ্ধামী’বও পূর্বপদসম্পাত | 
এই কবিতাঁবই শেষ-পূর্ব স্তবকেব ব্যাকুল জিজ্ঞাস্গৃতায ‘অশেষ’ কবিতার বিপরীত প্রশ্নটিই 
বুঝি পবিস্ষুট £ 


“যে বাগ শিখায়েছিলে সেকি আমি গেছি তুলে? 
তাব সাধে মিলিছে ন! স্ব ? 
তাই কি আস না প্রাণে, তাই কি শোন ন! গান-- 


তাই সখী, বযেছে কি wa 

প্রবন্ধেব একেবাবে প্রারম্ভিক ছত্রগুলিতে ধৃত কবি-কণ্ঠেব স্বীকৃতি আব এই 
অধীব জিজ্ঞাসাকে একস্থত্রে বাঁধতে পাবলে ‘উপহার’ কবিতার উদ্দিষ্টাকে খুঁজে thea 
দুঃসাধ্য নয, কৰিব অনুভাবকত| বশে সেই ব্যক্তিত্বমধীই ভাবস্ববূপিণী হযে উঠেছেন 
কবিতা-দেছে। প্রচলিত সমালোচনা ভাষায বলতে হয---কবিব ‘জীবন-লক্ষ্মী' 'কাব্য-লক্ষমী'তে 
বপান্তবিত। হযেছেন। ques এই অনপেক্ষিত ভাব-পবিস্রবণেই ববীন্দর-কবিতায় কাদন্ববী 
দেবীব স্থাষী শিল্পাবেদন, কিংব। শিল্প-প্রেবণাও। 

কৃষ্ণ কৃপালনী গভীব quet বলেছেন, কোনো! একটিমাত্র অভিধায বিচিত্রমুখী 
ববীন্দ্র-প্রতিভাব স্বভাব নির্দেশ SACS হলে বলতে হয, he was first and last, and 
above all else, à lover He loved—whether one woman or many, 
ora mere image which he never found, whether God or man, whether 
nature or humanity’ অর্থাৎ ববীন্দ্র-মানসিকতাব মৌল প্রবণতা প্রেমাগ্রহ , নান| 
ব্যস ও পাবিপাঁখ্িকতাব প্রভাবস্থত্রে সেই স্বভাবধৰ্মেব আলম্বন হযে দেখা দিযেছে কখনে। 
ata, কখনে! প্রকৃতি, কখনো ‘মানবতা; এবং কখনো ঈশ্ববও । স্বৰূপে কিন্ত এবা কেউই 
স্বতন্ত্ৰ নয, বস্তুত: নানা সময ও প্রতিবেশেব প্রভাবে কবিব “হৃদষেব মধ্যে যে আদর্শ- 
ভাব জাগিতেছে তাহাবই প্রতিমা” এবা। হৃদয-ভাবমযী এই প্রতিমা যেখানে কেবল নাবীরূপে 
প্রতীকাঁধিত সেখানেও কখনো কৈশোব-কামনাব আলম্বন ‘জননী’, ‘ভগ্নী’ কিংব। ‘বন্ধু’, 
কখনো বা যৌবনোত্তাল আকাজ্ঞাব পবমাশ্ষ “বাসনা-বাপিনী,--পবিণত মানসিকতাঘ 
জীবনসঙ্দিনী, ‘অন্তৰ্ধামী’ কিংবা! 'জীবনদেবতা' at, অথবা call সীমান্তে ‘লীলাসঙ্গিনী’ 
মুত্তিত এই চিত-প্রতিমাবই প্রতীকোন্ভান। এক বিশেষ তাৎপর্ষে ববীন্দর-বচনা তাঁব 
অন্তর্বদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রচ্ছন্ন বেদনা আব ব্যক্তিক বাসনাবই শিল্পৰপ। অন্যপক্ষে -কবি-ব্যক্তিব 
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নিমগ্র-চেতনায় আত্ম-সন্দর্শন ও উজ্জীবনেব প্রথম পবম-উৎস প্রেম-কেন্দ্রটি কাদন্ববী-বূপিণী 
নাবীন্ষেহেব দাঁক্ষিণ্য-সিঞ্চিত। অবচেতনালীন এই ধ্ৰুব অন্ভবই (প্রেমভাবুকতামুখ্য ববীন্দ্র- 
কবিতাব বহু স্থলে বিচিত্র বর্ণে বিস্তাবিত। 

তাছাডা বর্তমান প্রসঙ্গে, কিংবা অন্ত যে-কোনো! উপলক্ষেই, ববীন্দ্রকাব্যে idea-a 
সীমান্ত লঙ্ঘন কবে বাঁন্তবিকতাব হস্তাবলিপ্ত জগতে অতিমাত্রীয পশ্চাদপসবণ কবতে গেলে 
কাব্যে সত্যকেই নয কেবল, কবি-জীবনেব যথার্থ তাৎপর্যকেও হাবাতে হয বহুলাংশে | 
ব্যক্তিব একক সম্বলকে ভাবপবিক্রত সর্বাঘতি দানেই ববীন্দ্র-কবিফানসিকতাব প্রা একমাত্র 
প্রসার, এবই নাম বিশেষজ্ঞেব stay কবিব "অরূপচিন্তন” কিংবা forres | 
ববীন্দ্রনাথেব পরিবর্জিত প্রাথমিক বচনাব ইতিহাসে অন্তঃ-পীভিত ব্যক্তি-কবিব আত্মনির্মোচন- 
গ্রযাসেব ব্যথিত কাব্যচিত্রটি প্রায wags, চিত্রীব চিত্ত সেখানে কাদ্দত্বৱী-স্বেহে প্রত্যক্ষ- 
পুষ্ট । ‘সন্ধ্যাসংগীতে' ক্ষণিক ‘অন্তৰ্ধান পটে” Ste “চিবস্তন বপটি' কবি-চেতনাষ e: 
উদ্ভাসিত হয়েছে। ব্যক্তিজীবনেব পবিচালিকাশক্তিকে কবিব আত্মীকৃত ইচ্ছাশক্তিতে 
পবিণত Face পাবাব প্রথম গ্রাস স্পষ্ট স্থচিত হয়েছে, এই তাৎপর্ষেও 'সদ্ধ্যাসংগীতে' 
রবীন্দ্-কৃবিপ্রতিভাব প্রথম স্বী-কবণেব নিশ্চিত স্বাক্ষব। 
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সঙ্গীত ও বাংলার নাটাশাল৷ 
গিৰিশ যুগ ঃ দ্বিতীয় om 
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 


"ex^ বায়ের সত্বাধীনে এবং গিবিশচন্দ্রে অধ্যক্ষতায তারই ae পৌবাণিক নাটক 
TRIB’ মঞ্চস্থ (৬ শ্রাবণ, ১২৯০ সাল, ১৮৮৩ 3p) কবে সেই আদি স্টাব থিয়েটারের শুভ- 
যাত্রা আবম্ভ হল। এই পর্বে Ste নাটকেব সঙ্গীতপবিচালক ও স্থবসংযোজকন্কপে 
প্রথমে নিযুক্ত হলেন বেণী ওস্তাদ নামে স্থপবিচিত বেণীমাধৰ অধিকাবী। (কাবণ পূর্ববর্তী 
সঙ্গীতপবিচালক বামতাবণ সান্যালকে ন্যাশনাল খিষেটারেব সত্বাধিকাবী প্রতাপচাদ জহুবী-- 
মহেন্দ্ৰলাল ty, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ( বেল্‌বাবু ), কেদাবনাথ চৌধুবী, ধর্মদাস Wa, 
বনবিহাবিণী প্রভৃতিব সঙ্গে Sta মঞ্চে নিযুক্ত বেখে দেন)। 

সঙ্গীতজ্ঞ পিতা নিমাই অধিকাবী এবং ওস্তাদ আহম্মদ খাব শিষ্য বেণীমাধব অধিকাবী 
কলকাতাব সঙ্গীতপ্রিষ সমাজে প্রখ্যাতনামা ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ( তখনো নবেন্দ্রনাথ 
দত্ত ) এবং তীঁব জ্ঞাতি-ভ্রাতা, পরবর্তীকালেব সঙ্গীতগুণী অমৃতলাল ১১% হাবু দত্ত ) 
প্রধান সঙ্গীতগুরু বেণীমাধব অধিকারী | 

PEE নাটকেব গানগুলিব স্থবকাব ও সঙ্গীতণিক্ষকৰপে গিবিশচন্দ্ৰপৰিচালিত 
নাট্যশালাষ বেণীমাধব প্রথম গুণপনাব পবিচয দিলেন। এই নাটকেব পাঁচখানি গানই 
বাগে তালে গঠিত, তাব একটি ধ্রুপদাঙ্গেব। বেণী ewhrafbe ways স্থবে গানগুলি 
মঞ্চে গেযেছিলেন স্বনামধন্য! নটী বিনোদিনী, কাঁদশ্বিনী, ক্ষেত্রমণি, মথুবানাথ চট্টোপাধ্যাষ 
প্রভৃতি যথাক্ৰমে সতী, প্রস্থতি, তপস্বিনী ও নারদেব ভূমিকায় । sate চরিত্রে গিরিশচন্দ্র 
(দক্ষ), অমৃতলাল মিত্র (মহাদেব), অমৃতলাল «m (AAS), নীলমাধব চক্রবর্তী (wal), অঘোব- 
নাথ পাঠক (নন্দী), গঙ্গামণি (ভৃপগ্ুপত্বী) প্রভৃতি অবতীৰ্ণ হয়েছিলেন। অভিনয়েব সঙ্গে 
নাটকেব গানগুলিও শ্রোতৃবৃন্দকে পরিতৃপ্ত কবেছিল। 

অসাধারণ মঞ্চসফল Wee প্রথম অভিনয়ের তিন সপ্তাহ পবে স্টাবে গিবিশচন্দ্রে 
দ্বিতীব নাটক ‘ধ্ৰুবচবিত্ৰ’ অভিনীত হল ১২৯০ সালেব ২৭ শ্রবণ (১৮৮৩ থ্ৰী) । 'ধবচরিত্রে'র 
জন্যে ২৫টি গান বচন! কবেন গিবিশচন্দ্র এবং সেই গীতাঁবলী রাগে তালে সম্পূর্ণ করেন বেণী 


. ওস্তাদ। শুধু পবিমাণে নয, গুণেও গানগুলি নাটকটিব প্রধান আকর্ষণ হল। বেশিব 


ভাগ গাইলেন ঞ্ৰুববূপিণী ভূষণকুমাবী এবং স্ুনীতিব ভূমিকায় কাদখিনী। দুজনেই তাবা 
wae গাধিকা। গ্ুবেব চরিত্রে ভূষণকুমাবীব স্থন্দৰ অভিনয ও প্রাণস্পর্শী গান দর্শকদের 
চিত্তাকর্ষক হুষেছিল। বিশেষ তাব “ফুটিলে ফুল ধুব তোলেনা, ফুলে পূজা হবে তা তো 
ভোলেনা” গানখানি। বিখ্যাত 'দাধারণী, মাসিক পত্রিকার সম্পাদক এবং বঙ্ধিমচন্দ্রে 
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সাহিত্যগোষ্ঠীব অন্যতম লেখক অক্ষষচন্ত্র সবকাব গানটিব অত্যন্ত প্রশংসা কবেন। 'ফ্রবচবিব্র'ও 
সেকালে অন্ততম জনপ্রিষ নাটক | 

‘ঞ্রুবচবিত্র' উদ্বোধনেব প্রা সাডে চার মাস পবে গিবিশচন্দ্রেব তৃতীয় নাটক 'নলদমযন্তী' 
মঞ্চস্থ হল স্টাবে (৭ পৌষ, ১২৯০)। এবাবেও গিবিশচন্দ্রে গানগুলিব স্থবকাব ও সঙ্গীতশিক্ষক 
বেণীমাধৰ অধিকাঁবী। নৃত্যপবিচালক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় নাট্যমঞ্চে পূর্বপ্রচলিত 
নৃত্যধাবা পবিমাঞ্জিত কবে নৃত্যবিষষে নতুনত্বেব সন্ধান দেন। বেণী ওস্তাদেব স্থৰবচনাও 
লাভ কবে জনসমাদব। অমৃতলাল মিত্র (নল), অমৃতলাল বস্থ্‌ €বিদূষক), নীলমাধব চক্রবর্তী 
(পুঞ্চব), বিনোদিনী (দমযন্তী), ক্ষেত্রমণি (বাণী, ব্ৰাহ্মণী, জনৈকা বৃদ্ধা)' প্রভৃতিব অভিনযে এবং 
বেণী ওস্তাদেব cya ও কাশীনাথেব নৃত্যপবিকল্পনাষ 'নলদমযন্তী” অসাধাবণ সার্থকতা 
লাভ কবেছিল। বাগে তালে সুগঠিত মোট ৬খানি গানেব মধ্যে একক সঙ্গীত পবিবেশন 
কবতেন বিখ্যাত গাঁধিক।অভিনেত্রী ভূষণকুমীবী ('স্থনন্দা'ব ভূমিকাষ)। বাকি গানগুলি 
সঙ্গীগণেব সমবেতকষ্ঠে গীত হত | ' 

পব পব গিবিশচন্দ্রেব তিনখানি নাটকেব ব্যবসাষিক সাফলে/ স্টাব থিষেটাব সুপ্রতিষ্ঠিত 
হল। কিন্তু এই সমযেই অসুস্থতা ও অন্তান্ত কাবণে নাট্যমঞ্চেব স্বত্ব ও সংস্রব ত্যাগ 
কবতে চাইলেন গুমুখ বায। তখন গিবিশচন্দ্রেব উদ্যোগে অমৃতলাল মিত্ৰ, অমৃতনান 
ag, হুবিপ্রসাদ বস্তু ও দাহচবণ নিষোগী স্টাবের স্বত্বাধিকাবী হলেন। এই নতুন ব্যবস্থাপনাব 
পববর্তা স্টাবেব নাটক, গিবিশচন্দ্রেব আব একখানি পৌবাণিক ‘কমলে কামিনী'ৰ প্রথম 
অভিনয হল ১৭ই চৈত্র, ১২৯০ সালে শ্রীমন্তেব ভূমিকাষ বিখ্যাত গাষিক| অভিনেত্রী বনবিহাঁবিণী 
মঞ্চাবতবণ কবলেন , তাকে এব মধ্যে প্রতাপ wed]. থিষেটাব থেকে আন! হযেছিল। 
'কমলে কামিনী'ৰ এক প্রধান আকধণ ছিল বনবিহাবিণীব কণ্ঠে aga ভক্তিভাবেব গানগুলি। 
নাটকটতে ffa gafo ১৭থানি গান faf E কবেছিলেন। বাগে ও তালে স্থসংবদ্ধ 
সেই গীতাবলীব মধ্যে ১০টি গাইতেন শ্রীমন্তবেশিনী বনবিহাবিণী। অন্তান্ত গানগুলি 
বিনোদিনী (খুল্লন|), অঘোবনাথ পাঠক (নাবদ্‌) প্রভৃতি শোনাতেন। 

তাবপব e বৈশাখ, ১২৯১, গিবিশচন্দ্রে ছুই অঙ্কেব 'বৃষকেতু’, গীতিনাট্য 'হীবাব ফুল’ 
(অপ্সবা-গীতিহাব' নামে উল্লেখিত) এবং অমৃতলাল qu প্রণীত প্রহসন ‘চাটুজ্যে বাভজ্যে 
একসঙ্গে মঞ্চস্থ হল স্টাবে। Ste মধ্যে সঙ্গীতবিষষে সবচেষে উল্লেখ্য Bate ফুল’ 
গীতিনাট্য।, এক্ষেত্রেও গিবিশচন্দ্রে গানে স্থবকাৰ ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন বেণীমাঁধব 
অধিকাবী। কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (মদন), অধোঁবনাথ পাঠক (দৈত্য), প্রবোধচন্দ্র ঘোষ 
(অকণ) বিনোদিনী (শশীকলা), ভূষণকুমাবী (বৰতি) প্রভৃতি মোট ৯থানি বাগে তালে গঠিত 
গান গেষেছিলেন ৷ গীতিনাট্যটিব- নৃত্যপবিচালক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যাঘ। গানগুলি একটু 
হাল্কা চালেব এবং লোকেব মুখে মুখে বিশেষ জনপ্রিষতা৷ লাভ FTA | 

স্টাবে গিবিশচন্দ্রেব পববর্তী পৌবাণিক নাটক 'শ্রীবৎসচিন্তা" (প্রথম অভিনয ২৬ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯১)। 
সর্বসমেত_ ২২খানি রাগে তালে অনুষ্ঠিত গানেব বেশিব ভাগ পবিবেখন করেন লক্ষ্মীদ্রেবীব 
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ভূমিকাষ গঙ্গামণি Grate নামে প্রসিদ্ধা গাধিকা)। গানগুলি 'নাটকেব সম্পদ ছিল এবং 
বহু বছব পবে মিনার্তা থিষেটাবে পুনবভিনষে স্বধাঁকগ্ঠী স্থশীলাবালা এই সব গান শুনিষে 
“গন্ধামণিব মতন দর্শকদের মুগ্ধ করতেন ৷ 

তাব att দুমাস পবে স্টাব এবং গিবিশচন্দ্রেব এক বিজয বৈজযন্তী 'চৈতন্তলীলা'ব 
উদ্বোধন হল ১৯ শ্রীবণ, ১২৯১ তাবিখে। এই নাটকেব সাফল্য এবং বিনোদিনী প্রমুখ 
অভিনেতৃবর্গেব সাঁডাঁজাগানো অভিনষেব কথা বলা বাহুল্য । “চৈতন্তলীলা"ৰ জনপ্ৰিয়তাব 
অন্যতম কাঁবণ তাব সাঙ্গীতিক আবেদন। বাগভিত্বিক ২০টি গানেব ৭টি বিনোদিনী 
(sua) এবং ৫টি বনবিহারিণী (নিতাই) গেয়ে প্রেক্ষাগৃহে ভক্তিভাবেব বীতিমত উদ্দীপন! 
হৃষ্ট কবতেন। বনবিহাঁবিণীব হা বে রেবেবে ওঠে বে কানাই’ গানখামি পথেঘাটে 
লোকমুখে শোন! যেত সেসময়ে। এইসব গানেবই স্থবকাব ও শিক্ষক বেণীমাঁধব অধিকাবী। 
চৈতন্যেব ভূমিকাষ বিনোদিনীব যে বৈষ্ণবী ধবনেব নৃত্য ভক্তদর্শকেব মনে ভাবের জোযাব 
আনত সেই নৃত্যও বেণী ওস্তাদ সেকালের মঞ্চে প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি নিজেও 
ছিলেন বামাৎ বৈষ্ণব! ‘চৈতন্তলীলা’ব সঙ্গীতেব মধ্যে অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই Away 
বিশেষ মর্মস্পর্ণী। নট্যাচার্ধ অমৃতলাল qu (তিনি স্বযং এ নাটকে ‘প্রতিবাসী’ ও ‘cats’ 
ভূমিক! ছুটিব অভিনেতা) 'চৈতন্লীলা"র প্রভাব সম্পর্কে Ste নিজস্ব চালে পরে লেখেন; 
“বখাটে নট ও অর্খাটি নটাবৃন্দ দ্বাব| দেশে ধর্মপ্রচার হইল। 'নগরে 'নগবে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে 
পল্লীতে সংকীর্তন সম্প্রদাষেব we হুইল, গীতা ও চৈতন্তচবিতেব বিবিধ সংস্করণে দেশ 
ছাইয়া পড়িল। বিলাতপ্রত্যাগত বাঙ্গালী সন্তানও লজ্জিত না হইযা আপনাকে হিন্দু 
হিন্দু বলিয়া পবিচয় দিতে atte করিল 1” 

‘চৈতন্যলীল|’ প্রথম xeu হবার প্রা সাডে তিন WH পবে স্টারে (e অগ্রহাযণ, 
১২৯১) অভিনীত হুল একসঙ্গে গিবিশচন্দ্রেব ‘প্রহলাদ ofa এবং অমৃতলাল বস্থব ‘বিবাহ- 
বিভ্রাট” 1 ‘ete চবিত্র' নাটকে হিবণ্যকখিপু-বপী অমৃতলাল qu এবং প্রহলাদ চরিত্রে 
বিনোদিনীব অভিনঘ মনোগ্রাহী হলেও নাঁটকটিব সমগ্রভাবে স্দীতাংখ উল্লেখনীয় aq | 
এ নাটক মঞ্চস্থ হবাব আগেই চৈতন্তলীলাঘ ভক্তিভাবেব জনপ্রিয়তা লক্ষ্য কবে বেঙ্গল 
থিষেটাব অভিনয আরম্ভ কবে বাজরুষ্ণ বায়েব ‘ety চবিত্র'। সে নাটকে কীর্তনেব 
প্ৰাচুৰ্য এবং গ্রহলাদেব ভূমিকায় মধুবকণ্ঠী গাধিকা-অভিনেত্রী কুস্থমকুমারীব ভক্তিভাবেব 
গান গিরিশচন্দ্রেব ‘প্রহনাদ চবিত্রে'ব চেষে বহুগুণ জনপ্রিয হয়েছিল । কারণ “ভক্তিবসাত্মক 
চৈতন্তলীলাব পব পাছে ‘eerie চব্লিত্ৰ' একই at হুইয] যায, এ নিমিত্ত গিবিশচন্দ্ৰ ইহাতে 
-অধিক সংকীৰ্তনাদি ন! দিষা ইহাকে অনেকটা পাশ্চাত্যশিক্ষিত দর্শকগণেব রুচি-উপযোগী 
করিয়া রচনা কবেন। 'প্রহলাদি চবিত্র অভিনযে বেঙ্গল থিষেটাবই সাধাবণেব অধিক প্রীতি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। স্টাব থিয়েটাবে ‘বিবাহ বিভ্রাটেব’ সুখ্যাতি কিন্তু অপরিসীম হইয়াছিল |” 
(অবিনাশচন্ত্ৰ গঙ্দোপাধ্যাষ, গিরিশচন্দ্র, পৃ. ৩০৬) | 

তারপর স্টারে অভিনীত (১৬ মাঘ, ১২৯৬) গিরিশচন্দ্রেব নাটক ‘নিমাই cmgby | এই 
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নাটকের অভিনয ও গান উৎকৃষ্ট হলেও ‘চৈতন্তলীলা'ব মতন “নিমাই সন্যাস' সাধারণের 
সমাদর লাভ কবতে পাঁবেনি। গানগুলি বিশেষ হৃদযস্পর্শী হযেছিল বনবিহাঁবিণী-বিনোদিনী- 
বামতারণ সান্তাল (ন্যাশনাল থেকে ইতিমধ্যে স্টাবে এসেছিলেন) প্রভৃতিব কণ্ঠে। ‘নিতাই’? 
রূপে ৰনবিহাবিণী যে গানখানি, পুবীতে মন্দিবচূড়া লক্ষ্য কবে গাইতেন (“দেখ দেখ 
কানাইষে আখি ঠাবে ওই |") wl গভীর ভাবোদ্দীপক হত। শ্রীবামকুষ্ণচ একদিন অভিনয 
দেখবাব সময ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন গানটি শুনে | 

এই সময থেকে গিবিশচক্রেব বচিত সঙ্গীতের তথ! স্টাব মঞ্চের স্থবকাঁব ও সঙ্গীত- 
শিক্ষক সম্ভবত পুনবায বাঁমতাবণ সান্যাল হযেছিলেন। কাবণ নাঁটকেব সংগঠনকারীদেব 
তালিকায় "afa বেণীমাধব অধিকাঁবীব নাম দেখতে পাওযা যায না এবং বামতারণ 
সান্তালকে দেখ! যায গানেব ভূমিকাষ | বেণীমাধব অধিকাবীর পরিচালনায় শেষোক্তের 
গাঁধকরূপে না থাকাবই KETT | 

‘নিমাই সন্াসে'ব তিনমাস পবে গিবিশচন্দ্রে করুণবসাত্মক পৌবাণিক নাটক ere 
যজ্ঞ স্টারে মঞ্চস্থ হয। মোট ১৮খানি গাঁনেব ate সবই বাঁগে-তালে গঠিত এবং 
গেেছিলেন বনবিহাবিণী (বাধিক।), কুহুমক্ক্মাবী (বিশাখা), গঙ্গামণি (যশোদা), অমৃতলাল 
মুখোপাধ্যায exce বেলবাবু Are), বামতাবণ সান্যাল (গ্রীদাম) প্রভৃতি। গানগুলিই এ 
নাটকেব এক প্রধান সম্পর্দ। প্রভাস যাত্রাব সময রাধিকার সখীদেব ‘চললো বেলা 
গেল লো, দেখব বাধা শ্তামেব বামে” গানখানি এত জনপ্রিষ হয যে, কাপডেব পাড়ে” 
পর্যন্ত মুদ্রিত হযেছিল। অনেক বছব পৰে চুণীলাল দেব মিনার্ভাষ প্রভাস যজ্ঞ যখন 
অভিনয করান (সে সময তিনকডি ‘যশোদা’, স্থশীলাবাল! ‘যশোদা' হিঙ্গনবাল| ‘বাধিক|’) তখন 
অসামান্য জনসমাদর লাভ কবে নাটকটি এবং তা প্ৰধানতঃ গানেব জন্যে | 

Brea তাব পববর্তী গিবিশচন্দ্রেব নাটক বুদ্ধদেব চরিত' (প্রথম অভিনয ৪ আশ্বিন, 
১২৯২)। তাৰ অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং 'উচ্চাঙ্গেব অভিনীত এই নাটকে ১১টি বাগে-তাঁলে 
সমৃদ্ধ গান সন্নিবিষ্ট আছে। তাব মধ্যে সবচেষে বিখ্যাত হয়েছিল 'জুডাইতে চাই কোথায় 
gue’ গানখানি (দেববালা-রূপিতী ভূবণকুমাবী ও কুস্থমকুমাবীব কণ্ে)। এই গান স্বামী 
বিবেকানন্দ সন্যাসজীবনেব অব্যবহিত আগে তাঁব গৃহে গভীব রাত্রে গাইতেন এবং পৰে 
ব্বাহনগব মঠেও নিধমিত হত, তা ছাড়া শ্রীরামকঞ্চদেবেরও অতিশধ fory ছিল। অভিনয়- 
কালীন দেববালাদেব দ্বাবা গীত এই গানখানি নাঁটকেব বৈবাগ্যভাব স্ষ্টিতে সাহায্য 
HIS অপৰূপভাৰে । 

গিবিশচন্দ্ৰেৰ পবেব নাটকটি আবে! প্রসিদ্ধ এবং বাংলাব দর্শকসমাজেব দীর্ঘকালের 
জন্যে চিত্তজয়ী-- স্টাবে প্রথম অভিনীত (২৭ আযাঁচ, ১২৯৩) Rara ঠাকুব’। এমন উচ্চ 
ভাবেব বচন! এবং উচ্চশ্রেণীব অভিনয়ধন্ত নাটকখানিবও সঙ্গীতাংশ বীতিমত আকর্ষণের 
বস্ত। ১২খানি বাগাশ্রয়ী গানেব মধ্যে বিশেষ কবে 'পাগলিনী'ব ‘ওমা কেমন মা ত 
কে জানে’ (মিশ্র কাফি, একতালা), ‘atta পাগল বাবা’ (গৌরী, একতাল), ‘সাধে কি 


সংখ্যা ১ সঙ্গীত ও বাংলাৰ নাট্যশালা ১৯ 


গো শাশানবাসিনী' (কানাডা মিশ্র, একতালা), ‘আমায নিযে বেডাস হাত aca’ (ছাষানট, 
মধ্যমান), ‘যাই গো এ বাজাষ বাঁশী প্রাণ কেমন কবে’ মোঝ মিশ্র, পোস্তা) ইত্যাদি 
Tara নাট্যমঞ্চে অবিস্মবণীয হযে আছে। পাগলিনীব ভূমিকা প্রথম অভিনষে যেমন 
গন্গামণি, তেমনি পৰে পবে এক এক সমধে অবতীর্ণ হযেছেন নবীন্থন্দবী, তিনকডি, স্বখীলাবাল| 
প্রমুখ বাংলাব শ্ৰেষ্ঠা গাধিকা-অভিনেত্রী i 
তাঁরপবে গিবিশচন্দ্রেব “বেজিক বাজার’ ব্যধ্ধনাটিক| স্টাবে মঞ্চস্থ হল। এব ৫ খানি 
গান গাইতেন বামতাবণ সান্যাল, ক্ষেত্রমণি প্রভৃতি i 
স্টাবে গিবিশচন্দ্রেব পববর্তী নাটক ‘রূপসনাতন’ জ্যেষ্ঠ, ১২৯৪)। এই ভক্তিভাবেব 
নাটকটিতে গাঁনেব সংখ্যা ১৩টি এবং সেসব গেষেছিলেন কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (বল্লভ), 
অমৃতলাল মিত্র (সনাতন -অমৃতলাল যে গান গাইতেন, এ ভূমিকা তাব এক দৃষ্টান্ত), 
ভূষণকুমাবী (চৌবে বালক), গম্ধাবাঈ (ককণা), কিবণবালা (বিশাখা) প্রভৃতি à 
‘বূপসনাতন’ অভিনযেব পবই নাট্যগতে আব একটি পালাবদল ঘটে। ধনকুবেব 
মতিলাল শীলেব পৌত্র গোপাললাল শীলেব থিযেটার ব্যবসায় কববাব শখ হলে স্টাবেব জমি ও 
মঞ্চগৃহ কিনে নেন এবং স্টাবেব ‘গুড-উইল’ নিযে এসে কর্তৃপক্ষ হাতিবাগানে জমি wy কবে 
পত্তন কবেন নতুন স্টাব থিবেটাব গৃহ। এটিই হাতিবাগান স্টাব নামে পৰিচিত হয এবং 
গোপাললাল শীলেব বিডন Jea নাট্যগৃহেব নামকবণ হল এমাবেন্ড থিযেটাব। কিন্তু নতুন 
ধষ্টাব মঞ্চ হাতিবাগাঁনে সম্পূর্ণ হবাব আগেই গোপাললাল শীল গিবিশচন্দ্ৰেৰ অভাব বোধ কবে 
তাকে ২০ হাজাৰ টাকা বোনাস ও মাসিক ৩৫০ টাকা বেতনে এমাবেন্ডে চুক্তিবদ্ধ কবেন। 
গিবিশচন্দ্র তাব থেকে ১৬ হাজাব টাকা Ble কর্তৃপক্ষকে নিংস্বার্থভাবে দিয়ে দেন হাতিবাগানেব 
মঞ্চগৃহ সম্পূর্ণ কববাব GT | 
এমাবেন্ডে গিবিশচন্দ্রের দুখানি নাটক মঞ্চস্থ হযেছিল। দুটিই বেশ সমাদৃত - পূর্ণচন্দ্র' 
(৫ চৈত্র,১২৯৪) ও ‘বিষাদ’ (২১ আখবিন,১২৯৫)। নাটক দুখাঁনিতে সঙ্গীতে বিশেষ স্থান ছিল 
এবং প্রথমটিব সঙ্গীত-পবিচালক শশিতৃষণ কর্মকাঁৰ ও দ্বিতীযটিব মোহিতমোহন ও 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ (গাযক-অভিনেতা)। পূৰ্ণচন্দ্ৰ ৮খানি গান গাইতেন কুস্থমকুমাবী, কিবণশশী 
প্রভৃতি এবং ‘বিষাদে'ব ৫খানি গান শোনা যেত পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ, ঠাকুবদাস চট্টোপাধ্যাষ, 
যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুস্থমকুমাবীব কণ্ঠে | 
এমাবেন্ডে উক্ত ছুটি নাটক অভিনযেব মাঝামাঝি সমঘে হাতিবাগানে স্টাবে নতুন 
নাটাগৃহেব উদ্বোধন হয (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৫) গিবিশচন্দ্রের ‘নসীবাম’ মঞ্চস্থ কবে। 
ajax লেখকেব নাম ‘সেবক’ বলে বিজ্ঞাপিত কব! হযেছিল, কাবণ গিবিশচন্ত্র এমাবেন্ডে 
চুক্তিবদ্ধ থাকায অন্যত্র নাটক দেবাব আইনত অধিকাবী ছিলেন না । নতুন স্টাবে বামতাবণ 
sigla  সঙ্গীতাচাৰ্যয়পে যোগ দিযেছিলেন এবং তিনিই গিবিশচন্দ্রেব এই নাটকের 
saath গানের স্থবকাৰ ও সঙ্গীতণিক্ষক। নসীরামেব গীতাবলী নাটকেব বিশিষ্ট সম্পদ | 
গানেব জন্যে উল্লেখনীয কাদস্বিনী (বিবজ| ), হবিমতী ( মাধুলী ) এবং বিশেষভাবে গঙ্গামণিব 


২০ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিক বর্ষ ৭৪ 


( সোনাব ভূমিকায ) নাম। ‘নসীবামে’ সঙ্গীত সম্বন্ধে অমৃতলাল বস্সুর WI £ “এই নাটকেবে 
গানগুলিব বিশেষত সোনাব গানেব তুলনা হয all গিবিশবাবুর কি বাধাকৃষ্ণবিষঘক, 
কি শ্ামাবিষষক গান--মহাজন পদাবলীব পরেই উল্লেখযোগ্য |” ^ 

ভগবদ্ভক্তিব নাটক ‘নসীবামে'ব পব স্টাবে অমৃতনালেব নাট্যকপে “সরলা” ও তীবই 
প্রহসন “তাজ্জব ব্যাপাব’ অভিনাষব পবে গিবিশচন্দ্র এখানে যোগদান কবেন, কাবণ গোপাললালেৰ 
থিষেটাবের শখ মিটে গিযেছিল। স্টাবেব জন্যে গিবিশচন্র এবাব Ste অন্ততম শ্রেষ্ঠ 
নাট্যহ্ুষটি ‘alge বচন| কবে দিলেন এবং তা প্রথম PEZ হল ১৬ বৈশাখ, ১২৯৬ 
সালে | এমন মর্মান্তিক বিষোগান্ত সামাজিক নাটকও গিবিশচন্দ্র সঙ্গীতবজিত বাখেন নি। 
প্রসিদ্ধ। গাঁধিকা-অভিনেত্রী বনবিহাবিণী একটি উচ্চাঙ্গেব গান গেযেছিলেন ‘ইতর জীলোকে’ব 
ভূমিকায | তাছাডা অঘোবনাথ পাঠকও ‘জনৈক লোক’ বপে একখানি উৎকৃষ্ট গান 
(‘মন আমাব দিন কাটালি, মন খেযালি’ ) শুনিষেছিলেন। 

প্রঘুল্ল'র অসামান্য সাফল্যের পব স্টাবে গিবিশচন্দ্রেব আব একটি নিপুণ সামাজিক 
নাটক ‘হাবানিধি’ (২৪ ভাদ্র, ১২৯৬) মঞ্চস্থ হয। এই নাটকেব «খানি গান গেষেছিলেন 
গঙ্গামণি ( কাদ্‌দ্বিনী ), দশ বছব ব্যসী তাবাস্থন্দৰী ( হেমাঙ্গিনী )প্রভৃতি। _ 

‘হাবানিধি’ উদ্বোধনেৰ এক বছর পরে গিবিশচন্দ্রেব প্রথম এঁতিহাসিক নাটক De 
জ্টাবে মঞ্চস্থ হয। এই নাটকে গিবিশচন্দ্র ৮খানি স্বৰচিত গান সন্নিবিষ্ট কবেন। তাব 
সবগুলিই ভীলগণ গ্রভূতিব সমবেত কণ্ঠে পবিবেশিত। ‘চণ্ড'তেই তরুণ দানীবাবু নতুন ও বড” 
ভূমিকায বঘুদেব বপে VCH অবতবণ কবে দর্শকদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ কবেছিলেন। 

চগ্ডে'ব পবে গিবিশচন্রেব গীতিনাট্য ‘মলিন! বিকাশ’ এবং অমৃতলাল বন্থব প্রহসন 
বাঞ্ছাবাম' একসন্দে অভিনীত হয স্টাবে (২৯ ভাদ্ৰ, ১২৯৭ )। ১৭খানি বাগভিত্তিক গান 
“মলিনা বিকাশেৰ প্রধান আকর্ষণ। মলিনাকপিণী নটী মানদাঙ্ন্দবীব গান যেন gata 
কবত, বিকাশ-বেশী গাঁধিকা-অভিনেত্রী স্থকুমাবী wee চমত্কাব গাইতেন। সেই সঙ্গে 
বিলাস ও তবলাব ভূমিকায কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নগেন্দ্রবালাব pH নৃত্যগীত আনন্দেৰ 
হিল্লোল জাগাত দর্শকদের মনে। গীতিনাট্যটিব কষেকটি গান (যদি এ মনোমোহিনী 
পাই’, ‘দেখলে তাবে আপনহাবা হই» ‘পাখি তোধ পেলে মধুব স্বব ‘মন কেডে নে 
দেখ গো পলাষ’ ইত্যাদি) সেসম্য মুখে মুখে পথেঘাটে শোনা যেত। বাংলার 
নাট্যশালা দ্বৈত নৃত্যগীতেব প্রথম সুচনা! এই ‘মলিন! বিকাশে এবং পবিণতি ‘আবু 
হোসেনে’। "মলিন! বিকাশে’ৰ নৃত্যগীতপ্রসঙ্গে 'বন্দীলষে নেপেন’ প্রবন্ধে গিরিশচন্দ্র পরে 
লিখেছিলেন? “সঙ্গীতাচার্য বামতারণ (সান্যাল ) গীতগুলিব স্থব সংযোজন করেন এবং 
নৃত্যশিক্ষ। etc ভাব জনপবিচিত দর্শকপ্রিয কাশীনাথ চট্টোপাধ্যাযেব উপব অগিত 
zx Duet- নৃত্যগীত ‘লিনা বিকাশে’ই প্রথম উল্লেখযোগ্য ।” 

স্টারে তারপর অভিনীত হয গিবিশচন্দ্ের রূপকনাট্য ‘মহাপূজ’। মোট ৭টি গানই 
রাগে গঠিত এবং গাইতেন বনবিহাবিণী, নগেন্্রবালা, তাবাহ্থন্দরী প্রভৃতি । বিশেষভাবে 


সংখ্যা ১ সঙ্গীত ও বাংলাৰ নাট্যশালা ২১ 


উল্লেখ্য, বাংলাব নাট্যশালার অন্ততম শ্ৰেষ্ঠ নট অমৃতলাল মিত্র 'মহাপুজা'তে গান 
গেষেছিলেন। ভাবতসম্তান ৰূপে তিনি বামতাবণ aata, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, অঘোবনাথ 
পাঠক গ্রভৃতিব সঙ্গে সমবেত সঙ্গীতে যোগ দেন পাদপ্রদীপের সামনে। ‘মহাপূজা’র সঙ্গীত- 
পরিচালক বামতাবণ aatal এই কপকনাট্যটি বচিত হযেছিল কলকাতায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 
কংগ্ৰেসেৰ অধিবেশন উপলক্ষে । “মহাপূজা' দেখে নাট্যমঞ্চেব পৃষ্ঠপোষক কালীকৃষ্ণ ঠাকুব 
গিবিশচন্রকে এক হাজাব টাক! পুবস্কাব দেন। গিবিশচন্ত নটনটাদেব মধ্যে বন্টন কবে 
দেন সেই উপহাব।  * 

এই নাটিক| অভিনযেব কিছুদিনের মধ্যেই গিবিশচন্্রকে স্টাব থিযেটাব ত্যাগ কবতে 
হয। তাঁবপব তাঁব নাট্যজীবনে প্রাঘ দু বছব বিবতি। আবাব নতুন কবে সে পট 
উঠল বিডন Reb নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যাধেব নবনিমিত মিনাৰ্ভা থিষেটাবে। নট, নাট্যকাব 
ও নাট্যাধ্যক্ষ গিবিশচন্দ্র তাব নতুন ধাবাব অন্তবাদ-নাটক “ম্যাকবেখ' নিযে দর্শকদেব অভিবাদন 
কবলেন (২৮ জান্ুযাবি, ১৮৯৩)। এই পর্বে সঙ্গীতাঁচার্য-বপে দেবক্ বাগচী তাব সঙ্গে 
যোগ দিযেছিলেন এবং 'ম্যাকবেথ’ নাঁটকেব সঙ্গীতপরিচালক-বপে বাগচী মহাঁশষ। 
ডাকিনীদেব তিনখানি গানে (‘ধলা কালী কটা লালী’, ‘চল্‌ যাই চল্‌ যাই’ ও ‘তরু তৰু তব্‌ 
wq ) তিনি চিত্তাকর্ষক স্থৰ সংযোজন! করেছিলেন | 

ম্যাকবেথ দিযে মিনার্ভা থিষেটাবের উদ্বোধনের আটদিন পবে এই মঞ্চে অভিনীত 
হল গিরিশচন্দ্রেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৌন্মৰ্যহ্থষিদৃ্য-কাব্য ‘মুকুল মুগ্তরা। জনসমাদূত 
এই নাটকে যেমন উপভোগ্য হয অর্ধেন্দুশেখব মুস্তফীব 'বরুণষা্* «cop অভিনয তেমনি 
‘তারা’ব ভূমিকা শ্রীমতী তিনকড়ির অভিনঘ ও গান এবং 'চামেলি'ৰ অংশে হয্নিস্থন্দরীব 
গান। মুকুল yeahs ৫খানি গানই রাগভিত্তিক এবং সঙ্গীতপ্রিয সাধাবণেব মনোবঞ্জম 
করেছিল। তাব মধ্যে বিশেষ কটি অনেকদিন পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, যেমন ‘কেন ফুল 
ফোটে কে জানে” ‘(আমায) বিলিষে দিতে চাও কি’ ও "wer এত ভালবাসা 
certat পাষ ? 

মিনার্ভাষ গিবিশচন্দ্রে পববর্তী নাট্যনিবেদন ‘আবু হোসেন' গীতিনাট্য। নাটিকাটিব 
অসামান্য জনপ্রিফতাঁব প্রধান কাবণ অর্ধেন্দুশেখবেব নামভূমিকাষ অভিনয এবং বাগে 
গঠিত ২৯টি গান। তাব মধ্যে ‘বোশেন|’-বেশিনী হবিহ্বন্দরীর গান এবং দাই ও 
'মণ্তব-বূপে তিনকডি ও শবৎচন্দ্র বন্দ্যোপাঁধ্যাষেব (বাণুবাবু) দ্বৈত নৃত্যগীত অন্থতম 
বিশিষ্ট আকর্ষণ ছিল। গানগুলিব স্থবকার ও শিক্ষক ছিলেন দেবকঠ বাগচী এবং নৃত্যপবিচালক 


বাণুবাবু। 
তাঁবপব ‘সপ্তমীতে বিসৰ্জন’ নামে গিবিশচন্দ্ৰের একটি cinta পঞ্চরং মিনার্ভীষ 


(২২ আশ্বিন,১৩০০ ) মঞ্চস্থ হয। এব ১০টি গানেব গাষক-গাষিকা ছিলেন দেবকঠ বাগচী, 
ভূষণকুমাবী, ভয়তাবিণী, হবিদ্াসী প্রভৃতি ৷ 
মিমার্ভাষ পববর্তী আকৰ্ষণ গিরিশচন্দ্ৰের অন্ত এক শ্ৰেষ্ঠ নাট্যস্বষ্টি aay) বিচিত্র 


ৰণ 29 4b. dT 
eer LES DON 


২২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


বসমমন্বিত এই বিষোগান্ত নাটকেব সঙ্গীতসম্পদণ্ উল্লেখযোগ্য । ১৭খানি গাঁনেব 
(একটি কীর্তন, অবশিষ্ট বাগভিত্তিক ) মধ্যে অনেকগুলিই বীতিমত জনপ্ৰিষ হয়েছিল, 
যেমন ‘ঘবে কি নাইকো AY ইত্যাঁদি। গানগুলি গেষেছিলেন হবিদাসী, শবৎকুমাবী, 
অঘোবনাথ পাঠক প্ৰভৃতি এবং তিনকডি, যিনি এক বছব আগে লেডি ম্যাকবেথ 
চবিত্ৰাভিনষেব পৰ জনাব ভূমিকা অবতীর্ণ হযে শ্ৰেষ্ঠা অভিনেত্ৰীৰ গৌবৰ লাভ কবেছিলেন। 

‘জনা’ উদ্বোধনে পবেব দিন (১০ পৌষ, ১৩০০) মিনার্ভায মঞ্চস্থ হয গিবিশচন্দ্রে 
পঞ্চবং িভদিনেব safe? | এই গীতিনাটিকাব প্রধান আকর্ষণই ছিল ২০ খানি গান এবং 
তা গেষেছিলেন বাণুবাবু, অঘোবনাথ পাঠক, ঠাকুবদাস চট্টোপাধ্যাঘ, হবিদীসী, হিঙ্গনবালা, 
হুবিমতী, তিনকডি প্রভৃতি | 

তাব এক বছব পৰে মিনার্ভাঘ গিবিশচন্দ্রেব আব একখানি জনপ্রিষ গীতিনাট্য ‘স্বপ্নেব ফুল’ 
মঞ্চস্থ হল। তাব বাগে-তালে গঠিত প্রা ২০খানি গান শোনান তিনকডি, হিঙ্গনবাঁলা, 
কুস্থমকুমাবী, ভূষণকুমাবী গ্রভৃতি। 

মিনার্ভাষ sep পবেব অভিনষ গিবিশচন্দ্রেব পঞ্চবং “সভ্যতাব they | এই সামাজিক 
শেষাত্মক নাটিকাব গানগুলিও উল্লেখযোগ্য এবং গেষেছিলেন তিনকডি, জ্ঞানেন্দ্ৰ ঘোষ, 
তিতুবাম দীপ, বামাচবণ সেন এবং আরে। অনেকে । গিবিশচন্দ্র বচিত সেই ২টি 
গানেৰ মধ্যে ছয খতুব ৬খানি গান এবং তিনকভিব ach ‘আমাব হাসি চোখে ফাসি 
ভূবনমোহিনী' বিশেষ সমাদৰ লাভ কবেছিল। 

তাঁব প্রা (৫ জ্যৈষ্১৩৭২ ) ৫ মাস পবে যিনার্তীফ গিরিশচন্দ্রেব বিখ্যাত ভক্তিভাবেব 
নাটক 'কবমেতি বাঈ' মঞ্চস্থ হয। তাব ২২খানি রাগভিত্তিক গান মঞ্চে শুনিষেছিলেন 
তিনকডি ( নামভূমিকাষ ), কুন্থমকুমাবী (Ave), ভূষণকুমাবী প্রতৃতি। তিনকডি 
গেষেছিলেন ৭খানি। 

মিনার্ভী গিবিশচন্দ্রেব পৰবৰ্তী নাট্টোপহাব “ফণীব মণি'। এই গীতিনাট্য ২২টি গানে 
সম্পূৰ্ণ । গানগুলি গেযেছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায় তিনকডি, কুস্থমকুমাবী, হবিস্থন্দবী, ভূষণকুমাবী, 
qasa বস্থ, নীবদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায প্রভৃতি ৷ 

এই মঞ্চে গিবিশচন্দ্রেব পঞ্চবং ‘পাঁচ কনে’ তাব পৰে অভিনীত mq তাব প্রধান 
আকর্ষণই ছিল সঙ্গীত এবং সেই ১৫খানি বিচিত্র বসেব গান গেষেছিলেন তিনকডি, ভূষণকুমাবী, 
হবিস্থন্দবী, কুম্থমকুমাবী হেমন্তকুমীবী, হবিমতী প্রভৃতি | 

মিনার্ভাষ প্রথম পর্বে গিবিশচন্দ্র অবস্থান কববাব সময দেবেন্দ্রনাথ WA যে জনপ্রিষ 
পঞ্চবং ‘বেজায আওঘাজ’ মঞ্চস্থ হযেছিল, তাব প্রা সব গানই গিবিশচন্দ্রেব বচনা | 

চাব বছৰ পবে গিরিশচন্দ্র মিনার্ত! থিষেটাব নাঁন। কাঁবণে ত্যাগ কবেন এবং পুনবাষ স্টাবে 
যোগ দেন। এবাব এখানে 'নাট্যাচার্ধ পদে বৃত হযে Ste নাট্যনিবেদ্বন মঞ্চস্থ কবেন বিখ্যাত 
‘কালাপাহাড’ (১১ আশ্বিন, ১৩০৩)। এই নাটকেব ৬্খানি গানেব শিল্পীদ্বেয মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
গঙ্গাবাঈ এবং নবীন্থন্দবী ( সেকাঁলেব অভিনে Aes মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ট! গাধিকা ) | 


MS 


সংখ্যা ১ সঙ্গীত ও বাংলাৰ নাট্যশালা! ২৩ 


স্টাবে তার পব গিবিশচন্দ্ৰেব ‘হীবক জুবিলী’ গীতিনাট্য অভিনীত হয । তাৰ ১৬টি 
গানের মধ্যে অনেকগুলিই সমবেত সঙ্গীত। একক গানগুলি গেষেছিলেন গঙ্গাবাষ্ট, 
বসন্তকুমারী, নগেন্দ্রবালা, হবিচবণ ভট্টাচাৰ্য প্রভৃতি। 

গিবিশচন্দ্রেব পববর্তী গীতিনাট্য ‘পাবস্তা eza বা পাবিসানী, স্টাবে (২৭ Sty, 
১৩০৪ প্রথম মঞ্চস্থ হয। গীতিনাট্য হিসাবে ‘পাবস্ত প্রস্থন' খুবই জনপ্ৰিয়তা লাভ কবে 
এবং এত অধিক সঙ্গীতেব সমাবেশ গিবিশচন্দ্রেব ‘বাসব’, 'নন্দছুলাল” ও ‘ব্ৰজবিহাব’ ভিন্ন 
তাব অন্ত কোন গীতিমাটিকায় দেখা যায না। গিবিশচন্দ্রেব গানে রামতাঁবণ সান্যালেব 
স্থবস্থষ্টি ‘পাবস্ত gga সম্পাৰিশেষ। নাধিক! পাবিসানাব ভূমিকায কোকিলকণ্ঠী নবী- 
সুন্দরীর গান গীতিনাটিকাটির প্রধান আবর্ষণ ছিল দর্শকর্দেব নিকট । ARI AIRI 
নৃত্যশিক্ষক কাশীনাথ চট্টোপাধ্যাযও mas হকদ্িন-কপে গান গেযেছিলেন। মোট ৩ৎখানি _ 
গানের বেশিৰ ভাগেবই শিল্পী ছিলেন নরীস্থন্দৰী ও কাশীনাথ,চট্টোপাধ্যাব | 

স্টারেব এই পর্বে গিবিশচন্দ্রেব শেষ নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয ‘মাযাবসান’ ( ৪ পৌষ, ১৩০৪)। 
স্বামী বিবেকানন্দেব ভাবধাবাষ অনুপ্ৰাণিত এই অভিনব সামাজিক নাটকেও গিবিশচন্দ 
দুখানি গান সন্নিবিষ্ট কবেছিলেন। মঞ্চে সে দুটি পবিবেশন করতেন বঙ্গিনী ও বিন্দুব 
ভূমিকাষ্‌ নরীস্গন্দবী ও নগেন্দ্ৰবাল। ৷ 

'মাধাবসান” আভিনয়েব পব গিবিশচন্দ্র স্টাব থিষেটার ত্যাগ করেন। তাব কিছুকাল পবে 
তিনি এমাবেন্ড মঞ্চে অমবেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত athe থিয়েটাবে যোগ দেন নাট্যাচার্যকপে | 

ক্লাসিক থিষেটাবে গিরিশচন্দ্রেব প্রথম নতুন নাট্যনিবেদন “দেলদার? (২৮ tah, ১৩০৬) 
মঞ্চস্থ হয়। এই গীতিনাট্যেব স্থরকাঁৰ ও সঙ্গীতশিক্ষক পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ। দেলদারের গানের 
সংখ্যা অল্প নয়, মোট ২৩খানি এবং তাব মধ্যে কয়েকটি বীতিমত সমাদৃত হয়েছিল, 
যথা পিয়াস ও ্বপ্ননর্দিনীগণেব কেমন ফুল পবেছে মেদিনী’, দেলদাব ও q- 
সঙ্গিনীগণেব “অভিমান তাব সাজে যে বাখতে জানে মান’ ( হাম্বিব, পঞ্চম সওধাবী ) ইত্যাদি | 
গানগুলি গাইতেন স্ব সঙ্গীতপবিচালক aioe ঘোষ (নেসা), pam বসু 
( দেলদাব ), Barats ( Piata ), ভূষণকুমাবী (বীর!) প্রভৃতি। 

ক্লাপিকে অভিনীত গিরিশন্দ্রেব দ্বিতীয নতুন নাটক Ste অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান ‘পাণ্ডব 
গৌবব'। সঙ্গীতগুণী জানকীনাথ qu ( সঙ্গীতজ্ঞ বৈকুণ্ঠনাথ বস্তুৰ পুত্র) এই বিখ্যাত 
নাটকেৰ সঙ্গীতপবিচালক। নটী তিনকডি স্নভদ্ৰাব ভূমিকায় অসামান্য অভিনঘনৈপুণ্যে সঙ্গে 
জানকীনাথেব সঙ্গীতশিক্ষায উৎকৃষ্ট গানও গেযেছিলেন। তিনকভিব কণ্ঠে ধিযা তাধিঘ। নবমালী’, 
কিংবা ‘যতনে যে জন’ গান সঙ্গীতপ্রিয় সাধাবণেব পবম উপভোগ্য হযেছিল। উর্বশী 
ও উত্তবাব চরিত্রে কুন্থমকুমাবী ও টুকুমণিব গানও লাভ করেছিল জনসমাঁদর। কবি 
নবীনচন্দ্র সেন সস্ত্রীক এই অভিনয দেঁখবাব পব অমরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন £ “অভিনয়- 
দর্শনে মুগ্ধ হযেছি। কষ্ণমপ্দিনীগণেব গীত শুনে আমরা দুজনে কেবল কেঁদেছি । গিরিশেব 
আমর! গোলাম হযে বইলাম |” 
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পাণ্ডবগৌবৰ’ মঞ্চস্থ হবাব পৰ গিবিশচন্দ্ৰ ক্লাসিক থিয়েটাব পৰিত্যাগ করেন এবং 
fants] থিষেটাবেব তৎকালীন সত্বাধিকাবী, নবেন্দ্রনাথ সবকাবেব আমন্ত্রণে ষোগ দেন 
মিনার্ভাঘ। এ ata মিনার্ভ। থিষেটাবে গিবিশচন্দ্র কৰ্তৃক বন্কিমচন্ত্ৰেব “সীতাবাম” নাটযাকাবে 
বপান্তবিত হযে অভিনীত হল। নাট্যবপে কষেকটি স্ববচিত সন্দীত যোগ কবলেন গিরিশচন্দ্র | 
Spe জযন্তীব ভূমিকাষ যথাক্ৰমে তিনকডি ও Anat] সেই গান পবিবেশন কবেন। 
gated স্ুশীলাবালাব saw) চবিত্রে মবতবণ ও গানই নাট্যক্ষেত্রে প্রতিষ্টালাভেব ভিত্তি তাঁব 
কণ্ঠে গিবিচন্দ্রেব ‘উদ্বাব era, শৃন্যসাগর, sco মিলাও প্রাণ'--সেঁ সমযে অসাধারণ খ্যাতি 
লাভ কবেছিল। 

'শীতাবামে'ব পবে গিবিশচন্দ্রেব 'মনিহবণ' গীতিনাটিকাটি মঞ্চস্থ হয মিনার্ভায় (৭ শ্রাবণ, 
১৩০৭) এই পৌবাণিক গীতিনাট্য ২৯থানি গানসম্ৃদ্ধ। দেবকণ্ঠ বাগচীর সঙ্গীত- 
পবিচালনায গান গেষেছিলেন স্থণীলাবালা (শ্রীকৃষ্ণ), পান্না (fh), সত্বাধিকাঁবী নবেন্দ্ৰনাথ 
সবকাব (সুর্য), চাকণীল! (কুমার), হিঙ্গনবাল| (জাম্ববতী) প্রভৃতি | 

মিনার্ভা থিষেটাবে গিবিশচন্তেব পববর্তাঁ গীতিনাটিকা ‘নন্দদুলাল'। এইটি তাব সর্বাধিক 
সদীতপমুদ্ধ নাট্যনিবেদন। নন্দছুলালেব এই ৩২খানি গান গাইতেন অঘোবনাথ পাঠক, 
নুমীলাবালা, তিনকডি, পান্না, সবোজিনী, বসন্তকুমাবী, হবিমতী, প্রমদাহ্তন্দরী প্রভৃতি 
নটনটা। কষেক্টি গান খুবই জনপ্রিয় হযেছিল। 

নন্দছুলাল' মঞ্চস্থ হবাব কিছুদিন পবে গিবিশচন্ত্র মিনার্ভী ত্যাগ করে ফিবে আসেন 
ক্লাসিক খিষেটাবে। এবাবে এই মঞ্চে তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতগুণী অমৃতলাল দত্তকে হোবু দত্ত) 
স্থবকাব ও সঙ্গীতপবিচালকৰপে লাভ কবেন। ete ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দেব 
দ্রাতিল্রাতা, একই গৃহনিবাপী (প্রথমজীবনে ) এবং দুজনেই ance বীতিমত 
সঙ্গীতথিক্ষ। কবেছিলেন বেধীমাধব অধিকাৰীৰ অধীনে । হাঁবু দত্তের তুল্য ক্যাবিওনেটবাদক 
সনসামধিককালে আব কেউ ছিলেন কিন। সন্দেহ। তাব সঙ্গীতগুণেব জন্যে এবং 
স্বাধীজীব আত্মীয় বলে তিনি গিবিশচন্দ্রেব crete ছিলেন। 

এবাব ক্লাসিকে এসে গিবিশচন্দ্র প্রথমে ‘অশ্রধাবা’ নামে একটি গীতিনাট্য বচন] 
কবেন বানী ভিক্টোবিযাব মৃত্যু উপলক্ষ্যে। সেটি ক্লাসিকে মঞ্চস্থ হয ১৩ মাঘ, ১৩০৭ 
সালে। তাব ৭টি গান অমৃতলাল দত্ত সুব-তালে গঠিত কবেছিলেন এবং গেয়েছিলেন 
HEAD একক ও অমবেন্ত্ৰনাথ দত্ত, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, গোষ্টবিহাবী চক্রবর্তী প্রভৃতি 
সমবেতকণ্ে। 

এই মঞ্চে গিরিশচন্দ্রেব পববর্তী নাটক “নেব মতন’ তাব পবে অভিনীত হুষ 
এবং তাব স্থবকাঁর-সঙ্গীতশিক্ষক দেবকণ্ঠ বাগচী । ২৪খানি গানসম্বলিত এই মিলনান্ত 


গীতিনাট্যেব গীতিশিলী ছিলেন অঘোবনাথ পাঠক, কুক্থমকুমারী, কিবণবালা, হরিমতী 


প্রভৃতি। নৃত্য-পবিচালক KIRE বসু | 
তাঁবপর (১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮) ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্রেব নাট্যবপে 'কপালকুগুলা' মঞ্চস্থ 


m 


সংখ্যা. ১ সঙ্গীত ও বাংলাব নাট্যশাল| ২৫ 


হল। তাতে কাপানিকেব ভূমিকাষ দুখানি ও শ্যামাহ্থন্দৱীর so একখানি গান বচনা 
কবে দেন এবং তা গেয়েছিলেন যথাক্ৰমে অঘোবনাথ পাঠক ও বাণীমণি। - 
এখানে পববর্তা নাটক গিবিশচন্দ্র কৰ্তৃক বপান্তবিত বঙ্কিমচন্দ্রের ‘মৃণালিনী’। এব 
জন্তেও তিনি কষেকটি নতুন গান যোগ কবে দেন আব গাইতেন PARE বস্থ, 
কুন্থমকুমারী প্রভৃতি | 
তারপবে (১২ আশ্বিন, ১৩০৮) গিবিশচন্দ্রেবে পৌরাণিক গীতিনাট্য ‘অভিশাপ’ 
ক্লাপিকে মঞ্চস্থ gqh এবাবেও সন্গীত-পবিচালক দেবক$ বাগচী। গীতিনাটিকাটির 
২০ খানি গান গেষেছিলেন অঘোঁবনাথ পাঠক, তাবাস্থন্দবী, enm] প্রভৃতি । এই 
গীতিনাট্যে নৃত্যপবিচালন! তথা নৃত্যশিক্ষাদান একজন able দাবা প্রথম সম্ভব হয এবং 
বাংলাব নাট্যশালার ইতিহাসে সে গৌরব লাভ কবেন কুন্ুমকুমাবী। অনেক পববর্তীকালে 
স্টাব মঞ্চে আর্ট থিষেটাবেব যুগে নটী নীহাববাল! এবিষষে দ্বিতীয দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 
ক্লাদিকে গিবিশচন্দ্রেব আব একটি (ate) গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয বুষর-যুদ্ধেব ঘটনা 
কেন্দ্র কবে। নাঁটিকাঁটিব নাম ‘শাস্তি’ এবং তাব সঙ্গীত-পবিচাঁলক দেবক$ঁ বাগচী । কুস্থমকুমারী 
প্রমুখ সঙ্গীতশিল্পীবা এতে ৫ খানি গান গেয়েছিলেন । এবাবেও বৃত্যশিক্ষযিত্রী কুস্থমকুমারী। 
গিরিশচন্দ্রেব একটি উচ্চভাবেব বিচিত্র নাটক ‘ভ্রান্তি’ তাব পরে ক্লাসিকে অভিনীত 
হল। এই নাটকেবও waste দেবকণ্ঠ বাগচী এবং নৃত্য-পবিচালিকা কুস্থমকুমারী। 
নাটকেব ১৫ খানি গান শুনিষেছিলেন কুস্থমকুমাবী, বাণীমণি, তুবনেশ্বী প্রভৃতি | ; 
wit পবে গিরিশচন্দ্রেব “আযনা নামে একটি সামাজিক নকস| ক্লাসিকে মঞ্চস্থ 
হয। তাব স্থবকাব ও সঙ্গীতশিক্ষক হলেন পূৰ্ণচন্দ্ৰ ঘোষ এবং ৮ খানি গান গাইলেন 
নৃপেন্্রচ্দ্র qu, গোষ্ঠবিহাবী চক্ৰবৰ্তী প্রভৃতি | 
ক্লাসিক থিষেটারে গিবিশচন্দ্রেব শেষ নতুন নাটক ( আওবঙ্গজেবেব আমলে ‘সত্নামী’ 
সম্প্রদাষেব বিদ্রোহ অবলম্বনে বচিত) “দৎনাম ১৮ বৈশাখ, ১৩১১ সালে অভিনীত হয। 
সঙ্গীত-পবিচালক দেবকঠ বাগচী ও শশিভৃষণ বিশ্বাস এবং নৃত্যপরিচালক ate 
বস্ু। নাটকের জন্যে গিবিশচন্দ্র ১৪খানি গান বচন! কবেছিলেন। মঞ্চে গানগুলি গাইতেন 
কুস্থমকুম|বী ( বৈষ্ণবী ), বাণীমণি ( গুলসানা) এবং সমবেত কণ্ঠে আবে! অনেকে | বেশিব 
ভাগ" গানই ছিল সম্মেলক। নাটকটি সঙ্গীত ও বিচিত্র চবিত্রাবলীব অভিনষে সার্থক 
হবার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু চতুর্থ বাত্রি থেকেই মুসলমান জনতাব আপত্তিতে “দৎনামে'র 
অভিনয কর্তৃপক্ষ বদ্ধ কবে দেন। তাব কিছুদিন পবে গিবিশচন্ত্র ক্লাসিক থিষেটার 
থেকে পুনবায যোগদান কবেন মিনার্ভায, সেখানকাৰ পৰিচালক চুনীলাল দেবেব উদ্যোগে | 
এবাব মিনার্ডায় tie নতুন গীতিনাট্য ‘হবগৌবী’ শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে বচিত ও 
মঞ্চস্থ হয (২০ ফান্তন, ১৩১১)। Westy ও সঙ্গীতশিক্ষক অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত ) 
এবং নৃত্য-পবিচালক সাতকডি গন্ধোপাধ্যায়। গীতিনাটিকাট ২৮খাঁনি 'গীতে সমৃদ্ধ! 
কিবণবাল। (মদন), তাবান্ন্দবী (গৌরী), সরোজিনী (পৃথিবী ), ফিরোজাবালা (বতি ), 
৪ 


২৬ সাহিত্য-পৰিষিং-পত্ৰিকা বর্ষ ৭৪- 


sce ten] (মেনক1), মন্মথনাথ পাল ( হাছুবাবুনাব্দ ), ননিলাল বন্দোপাধ্যায় ( গণেশ) 
প্রভৃতি নটনটাবা সঙ্গীতপবিবেশনে আতাদেব পবিতৃপ্ত কবতেন। গানই “হবগৌবী'ব 
প্রধান সম্পদ, একথা বল! বাহুল্য। তাব মধ্যে মেনকার ভুমিকায় নগেন্দ্রবালাব কণ্ঠে 
'জামাই নাকি শ্মাশানবাসী’ এবং এসেছিল ত থাকনা উমা” গান দুখানি শ্রোতৃম গুলীব 
বিশেষ মনোসুগ্ধকব হযেছিল। ; 

তাবপর গিবিশচন্দ্রে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ নাট্যহ্ুষ্টি ‘বলিদান’ মঞ্চস্থ হল (২৬ চৈত্র, ১৩১১) 
মিনাৰ্ভায। এই নিদীকণ বিযোগান্ত নাটকটিব অসাধারণ সাফল্যের কথা স্থৰিদিত। 
সেই সঙ্গে cuam, নাটকেব ৮ খানি গানে মধ্যে জোবিব ভূমিকা ৬টি উচ্চশ্রেণীর 
গান। বলিদানেব উচ্চ গ্রামে বাঁধা ট্র্যাজিক স্থবেব সঙ্গে সঙ্গতি বেখে কোকিলকষ্ঠী 
স্থশীলাবালা এই মর্মস্পর্শী গান কথানি গাইতেন। Ste অন্থপম কণ্ঠে উলু নয বোদনধ্বনি,’ 
‘কলিতে অমব কনেধ শাগুডি,' 'কলঙ্ক যাব মাথাব মণি, “কোথা হে মধুস্থদন' প্রভৃতি 
গান বাঁংলাব নাট্যশালায সঙ্গীতসম্পদৰপে গণনীয়। গানগুলিকে যথোযোগ্য বাঁগে-তালে 
গঠিত কবেছিলেন রাগসঙ্গীতেব প্রসিদ্ধ গুণী বৈকুণ্ঠনাথ qu I 

বলিদানেব পর গিরিশচন্দ্রেরে আব একখানি যুগান্তকাবী নাটক “পিরাজদ্দৌলা। এই 
এঁতিহাসিক নাঁটকটিও অসাধাবণ মঞ্চসকন হ্যেছিল। বহু নটাকীয চবিত্রে পূর্ণ এবং 
স্মরণীয় অভিনয়-ধন্য সিবাজদ্দৌলাকেও সঙ্গীতবঞ্জিত বাঁখেননি গিবিশচন্দ্র। নাটকটি সঙ্গীতবিষযে 
ভাবপ্রাপ্ত ছিলেন শশিভূষণ বিশ্বাস ও তাবাপদ্ব বাষ। ১০ খানি গান বচনা কবে গিবিশচন্্ 
'সিবাঁজদৌলা*য় সংযোগ কবেছিলেন। তাব মধ্যে নর্তকীগণ, বন্দীগণ, নাগরিকাগণ প্রভৃতিব 
সমবেত কণ্ঠে thet হত ৬টি গান। লুতফুন্নিসা-কপিণী স্থশীলাবাল! ৪খানি গান শোনাতেন 
এবং Gas জহুবাব ভূমিকায় স্থবাসিনী একটি গান গাইতেন | 

মিনার্ভায গিবিশচন্ত্রেব পববর্তী নাট্যনিবেদূন 'বাসর’। এমন বিপুল সংখ্যাফ গীত 
গিবিশচন্দ্র তাব ‘নন্দদুলাল’ ভিন্ন অন্য কোন গীতি-নাটিকাঁষ সন্নিবিষ্ট করেননি । ৩১ খানি গানে 
সমৃদ্ধ এই গীতপ্রধান নাটকেব স্থব সংযোজক ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেবক বাঁগচী। 
নাটকেব বেশিব ভাগ গান বিশ্বাবতীব ভূমিকাঁষ hatte এবং বাগ্কৃব-চবিত্রে হরিদাস দত্ত 
গেষেছিলেন। কযেকটি গান গীত হয সমবেত WO | 

‘বাসব’ গীতিনাট্য প্রথম মঞ্চস্থ হবাব দেডমাস পরে 'দুর্গেশনন্দিনী’ (২৯ মাঘ, ১৩১২) 
মিনার্ভা থিষেটাবে প্রথম অভিনীত হয। প্রা ২৮ বছর আগে ন্যাশনাল থিষেটারেব (প্রতাপ- 
চাদ জহুবীব মালিকানার আগে, সাব-লেসী তখন কেদীবনাথ চৌধুৰী ) জন্তে ‘দুৰ্গেশনন্দিনী’ব 
নাট্যবপ দেন গিরিশচন্দ্র। সেকালে তাব নেতৃত্বে সেই অভিনযে বিনোদিনী 'আযেষা” ও 
‘তিলোত্তমা’ ছুটি ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হতেন। গিবিশচন্দ্র তখন '‘জগৎসিংহ’ এবং 
মহেন্রলাল বহু “ওসমান” । সে নাট্যৰপেব পাণ্ডুলিপি নী থাকাষ গিরিশচন্দ্র আবাব নতুন 
কবে এখন “দুর্গেশনন্দিনী' নাটক রচনা করলেন। কষেকটি নতুন দৃশ্ঠেব সঙ্গে কযেকখানি 
নতুন গানও যোগ করে দিলেন নাটকে । এবার অসাধারণ অভিনষেব সন্ধে গানও ‘হুৰ্গেশনন্দিনী’র 


M 


সংখ্যা ১ সঙ্গীত ও বাংলাব নাট্যশাল। ২৭ 


আকর্ষণের বস্তু হল। এই 'দুর্গেশনন্দিনী'তে দানীবাবুব ‘ওসমান’ এবং তারাক্ন্দরীর 
‘আষযেষ!|’ তীদেব নাট্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দানকপে স্মবণীয হযে আছে। অৰ্ধেন্দুশেখবের 
‘বিদ্ধাদ্বিগ্‌গঙ্গ, গিবিশচন্দ্ৰেৰ “বীবেন্দ্রসিংহ", তিনকডিব ‘বিমলা’ এবং তাবকনাথ পালিতের 
‘জগতসিংহ’ও aora প্রশংসাধন্য হযেছিল। নাটকের গানেব জন্যে জনপ্ৰিষত| লাভ 
করেন “তিলোত্তমা'র (দ্বিতীষ রজনী থেকে ) ভূমিকায় স্থগীনাবালা এবং "eom! চরিত্রে 
তারা্থন্দরী। আযেষাব ‘যাব ছবি দিবানিশি’ গানখানি বিশেষভাবে উল্লেখ্য | 

ছুর্গেশনন্দিনী'র চারুমাস পবে মিনার্ভীয গিবিশচন্দ্রেরে আব একটি প্রসিদ্ধ এতিহাসিক 
নাটক “মীবকাসিম'-এব উদ্বোধন হয। একাদিক্ৰমে সাত মাস প্রতি শনিবারে মঞ্চস্থ হযে 
নাটকটি “সিবাজদ্দৌলা'কেও অতিক্রম করে জনপ্ৰিযতায। মিনার্ভা থিষেটাব এ বছরে 
লক্ষাধিক টাক] ‘মীবকাসিমে’র জন্যেই wd কবেছিল বলে প্রকাশ । তারপব ১৯১১-তে 
গৰ্ভামেণ্টেব নিষেধাজ্ঞায় নাটকটিব অভিনয় ও প্রচাব বন্ধ হযে যায। নামভূমিকাষ 
দানীবাৰু, মীবজাফর-বপী গিবিশচন্দ্র প্রভৃতিব অসামান্য অভিনয-গুণেব সঙ্গে 'বেগম+-বেশিনী 
স্থশীলাবালা এবং ‘ota’ চবিত্রে তিনকডির গানও eom পবিতৃপ্ধ কবত। নাটকে 
গিবিশচন্দ্রেব সব গানগুলিব স্থৰকাব-সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন তাবাপদ বাঁধ 1 

‘মীবকাসিমে’র পব মিনার্ভাষ গিবিশচন্দ্রেব নতুন নাট্যনিবেদন € মলেযাব অবলম্বনে ) 
‘য্যাষস|-কা-ত্যাষস|’ প্রহসন (১৭ পৌষ, ১৩১৩) মঞ্চস্থ হয়। অভিনযাংশে অর্ধেন্ুশেখব 
ও দানীবাবুব সঙ্গে স্থুশীলাবালার গান বিশেষ উল্লেখণীয। জনসমাদৃূত এই নাটিকার 
অন্ততম প্রধান আকর্ষণ স্থুশীলাবালা অভিনীত ‘গবব’ ভূমিকাঁটি। ste অভিনেত্রী জীবনের 
একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই চবিভ্রেব অভিনয। খানি গানেও তিনি কৃতিত্ব দ্বেখাতেন। 
নাটকেব সাকুল্যে ১৫টি গানেব স্থবকাব ও সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেবক$ বাঁগচী। একটি 
ছোট ভূমিকাতেও বাগচী মহাশয মঞ্চে প্রবেশ করতেন। অন্যান্য গান শোনাতেন নৃপেন্তচন্ত্ৰ 
ay ( ‘মাণিক’ ) ও ভূষণকুমাবী ( ‘বতন’ ) 1 

তাবপব গিবিশচন্দ্রে অন্য একখানি অসামান্য এতিহাসিক নাটক ‘ছত্ৰপতি শিবাজী'ব 
মিনার্তায উদ্বোধন হল ( ৩২ শ্রাবণ, ১০১৪ )। মিনার্ভায প্রথম মঞ্চস্থ হবাব তিন সপ্তাহ 
পবে (এমাবেন্ড থিষেটাবে নবপ্রতিষ্ঠিত ) কোহিনৃব থিষেটাবেও ‘ছত্ৰপতি শিবাজী’ব 
afer ate হযে যায। শক্তিশালী নাটকটির একই সঙ্গে ছুই প্রতিদন্দী নাট্যশালাষ 
অভিনীত হুওযার ফলে রীতিমত চাঞ্চল্যেব স্বষ্টি হয় অভিনযজগতে। তা ছাড়া সেই 
স্বদেশী আন্দৌলনেব যুগে ‘ছত্ৰপতি শিবাজী’ শুধু বাংলার নাট্যমঞ্চে নয, বৃহত্তৰ জাতীয় 
জীবনেও বিশেষ প্রভাব বিস্তাব কবেছিল। গিবিশচন্দ্রেব স্বদেশপ্রেমে Bea এই নাটকটিও 
বৃটিশ সবকাবেব কোপদৃষ্টিতে পডে ১৯১১ খ্ৰীষ্টাব্বেৰ জান্যাবি মাসে । সঙ্গীতবিষষে 
‘ছত্ৰপতি শিবাজী'ব প্রাসঙ্গিক তথ্য হল--স্থৰকাব-মঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন দেবক$ বাগচী 
ও তারাপদ ate, গানেব সংখ্যা যথেষ্ট না হলেও নাটকেব ভাবোচিত, 
হযেছিল। 


২৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


মিনার্ভীয গিবিশচন্জ্েব পববর্তী নাট্য-অৰ্থ £ তার আব একটি শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক 
«fu কি শান্তি (২২ কাতিক, ১৩১৫)। দাঁনীবাবুব প্প্রসন্নকুমাব চরিত্রে মর্মস্পর্শী 
অভিনধ এ নাটকেৰ প্রধান আকর্ষণ। তাব পবেই উল্লেখযোগ্য 'হবমণি'ব কঠিন ভূমিকায 
স্থুশীলাবালাব স্থনিপুণ অভিনয এবং সেইসঙ্গে গানও | নাটকেব মোট ৭খানি গানের 
মধ্যে ওটি গান স্থশীলাবাল! গাইতেন, বাকি গান সমবেত কে গীত হত। সঙ্গীত- 
পৰিচালক দেবকণ বাগচী | 

তাব পবের বছৰ গিবিশচন্দ্রেব “ratte মিনাৰ্তায মঞ্চস্থ হল। এই im 
নাটকে তিনি ১৬খানি গান সন্নিবিষ্ট কবেছিলেন। গানগুলিতে স্বব-সংযৌগ কবে শিক্ষা 
দেন দেবক বাগচী । বেশিব ভাগ গানই সন্মেলক। ‘মহামাযা’ব ভূমিকা বাজবালা 
এবং ‘কামকল|’-বপে চাঁকশীলা যথাক্ৰমে ৪খানি ও একখানি গান একক গাইতেন | 
তাব মধ্যে মৃহামাযাব ‘পবলে পবে সাধেব বীধন' গানটি উল্লেখণীয 1 

"uratotf' উদ্বোধনেব একবছর পৰে গিবিশচন্দ্রের ‘অশোক’ মিনার্ভাষ প্রথম অভিনীত 
হয। এঁতিহাসিক নাটকে গানেব' সংখ্যা ১৬টি এবং সঙ্গীত-পবিচালক me? বাগচী । 
অভিনয সব চেষে মর্মম্পশী হয অপবেশচন্ত্ৰ মুখোপাধ্যাষেব ‘বীতশোক’ এবং স্থুশীলাবালাব 
‘কুনাল’। শেষোক্ত ভূমিকাষ স্থনীলাবালাব গানও উল্লেখ্য । নাটকেব asi গানগুলি 

শোনাতেন এশিমুখী (মহেন্দ্র), চাকণীল! ( ‘চিত্তহব!’ ), ফিবোজাবালা! Conf) নীবদ্বাস্থন্দবী 
(‘কাঞ্চনবাল|’ ) প্রভৃতি। 

‘অশোক’ মঞ্চস্থ হবাব পবেব বছবে গিবিশচন্দ্রেব শেষ পৌবাণিক নাটক ‘তপোবল’ 
মিনার্ভাষ ( অগ্রহাযণ ২, ১৩১৮) অভিনীত হয। নাটকটি বাবাণসীতে বচিত এবং 
এ সম্য তিনি সেখানেই অবস্থান কবছিলেন স্বাস্থ্যনাভেব জন্তে। নাটকে তিনি ১৪খানি 
গান বচনা কবে দেন। স্থবকাব-সঙ্গীতশিক্ষক তখনে| crass বাগচী। ইতোমধ্যে স্বধাকষ্ঠী 
গাযিক! নবীস্বন্দবী মিনাৰ্ভায যোগ দিষেছিলেন (‘see নাটকে প্রথম "mir চবিভ্রে 
অবতরণ করবাব জন্যে )। ‘তপোবলে’ ‘বেদমাতা’ব ভূমিকাষ তিনি সঙ্গীতেব জন্যে প্রধান 
আকর্ষণ ছিলেন। অন্তান্ত গানগুলি গাইতেন চারুণীল! (“বভা'), সবোজিনী (‘মেনকা ) 
মন্মথনাথ পাল (হাঁদুবাবু- ‘সদানন্দ'ব ভূমিকাষ ), নীবদ্বাস্থন্দবী ( ‘ব্ৰহ্মণ্যদবেব’) প্রভৃতি | 
‘তপোবল’ই গিবিশচন্দ্রেব শেষ সম্পূর্ণ নাটক। Sta মৃত্যুব পৰে মঞ্চস্থ 'গৃহলক্ষমী' অসম্পূর্ণ 
অবস্থা ছিল, ota আত্মীয় এবং নাট্যকাঁব দেবেন্দ্রনাথ ay তাব পঞ্চম অঙ্ক লিখে দিযে 
তা সম্পূর্ণ কবেছিলেন। ‘গৃহলগ্ষ্মী’ব চতুর্থ অঙ্ক পর্যন্ত বচনা কবে গিবিশচন্দ্র তাতে গান 
দিয়েছিলেন ৫খানি। মিনার্ভাষ (৫ আশ্বিন, ১৩১৯ ) প্রথম অভিনীত এই নাটকে 
সেই গানগুলি শোনান ‘কুমুদিনী’ব ভূমিকাষ চারুশীলা এবং ‘ফুলী’ চবিত্রে নীরদাজুন্দরী | ‘৷ 

সেকালেব নাট্যশাঁলাষ গিবিশচন্দ্রেব সঙ্গীতের অবদানেব এই হল সংক্ষিপ্ত বপবেখা। 
গুণে ও পৰিমাণে, ভাববৈচিত্রে ও নানা বসেব আবেদনে তাঁর সঙ্গীতসম্পদ তাব 
abra অচ্ছেন্য অঙ্গ্বৰপ। সঙ্গীত বজিত হলে তীর নাটকেব উপভোগ যে ব্যাহত 


সংখ্যা ১ সঙ্গীত ও বাংলাব নাট্যশালা ২৯ 


হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শ্রোতৃমণ্ডলীব নিকটে পরম আনন্দ ও আকর্ষণের বস্তু 
ছিল Ste গীতাবলী। Ste অনেক গানই বহু প্রাণে Atel জাগিয়েছিল। নাটক ও 
বঙ্গমঞ্চে প্রযৌজনে বচিত গিরিশচন্দ্রেব বিপুল সঙ্গীতসম্ভাবেব মূল্য আব একদিক থেকেও 
বিবেচ্য | সেকালেব নাট্যমঞ্চেব সঙ্দে সংশ্লিষ্ট শ্ৰেষ্ঠ স্থৰকাব এবং গাযকগাষিক| নট- 
নটীবৃন্দ তাঁৰ গান অবলম্বনে আপন আপন প্রতিভাব ক্ষেত্র লাভ কবেছিলেন। Sia 
সম্মিলিত সঙ্গীতপ্রচেষ্টা তৎকালীন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ভারতীর সঙ্গীতধাবাব নবজাগৃ 
পর্বেব অংশ হিদাবে গণুনীষ। কাবণ গিবিশচন্দ্র-বচিত এবং শিক্ষিতপটু সুরকাবদে 
পরিকল্পিত অধিকাংশ গানই ছিল বাগপদ্ধতিব ভিত্তিতে গঠিত। 


t 


সাহিত্য-পরিষত-পত্ৰিক| 


বৰ্ষ ৭৪ ॥ সংখ্যা ২ 


সুচীপত্র 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ দেবজ্যোতি দাশ ৩১ 
«rq কাশিমবাজাব ॥ সোমেক্দ্রচন্দ্র নন্দী ৮৯ 


বনীয়-সাহিত্য-পরিধৎ 
২৪৩/১ আচাধ প্রফুল্লচন্দ্ৰ বোড 
কলিকাতা ৬ 





ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
( ১৮৯১--১৯৫২ খ্ৰী) 


নাহিত্য-পবিষৎপত্রিকা 
qf ৭৪, সংখ্যা ২ 


১৩৭৪ 


ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দেবজ্যোতি দাশ 


বঙ্গদেশেব সমাজ, সংস্কৃতি ও পিউ সাজি ইতিহাস 
গ্রণয়নেব গুকদাযিত্ব স্বেচ্ছায়-নিজ স্বন্ধে আবোপ কবিযা বিবলসঙ্গ প্রযাসে তাহাব সার্থক 
ated নিঃসন্দেহে চিবস্মবণীযতাব দাবি কবিতে পাঁবে। সাহিত্যের ,আসবে গুণগ্রাহিতাঁব 
অভাব নাই, ইতিহাসের গবেষণায় দীর্ঘস্থাধী প্রতিষ্ঠাও we নয। কিন্তু উভযক্ষেত্রেই 
অবিবত শ্রম ও তথ্যনিষ্ঠীব পবিচষ প্রদান কবিষাঁও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ সাধাবণ পাঠকেব 
স্মৃতিতে আশা দীর্ঘজীবিত। লাভ কবেন নাই ।- তীহাব প্রচেষ্টায সমাজ ও সাহিত্যে 
ইতিহাঁস-রচনার স্থত্ৰপাত হুইযাঁছে, বাঁজন্তবর্গেব বংখাঁবলীব পবিবর্তে কৃতকর্মা সাহিত্য- 
স্ুবিগণেব জীবনবিচাঁরেব wal ঘটিযাঁছে, বাঙ্গালীব চিন্তাধাবাব নবোন্মেষ সম্বন্ধে আলোচনাব 
বনিষাঁদ youd হ্ইযাঁছে। কিন্তু সুলভ ভাবপ্রবণতাব ধাঁ! বর্জন কবি! সত্যনির্ভৰ তথ্য- 
প্রমাণ অন্ুসরণেব কৃতিত্ব স্থধিসমাজেই সীমাবদ্ধ বহিষা গিঘাঁছে , তবল কাহিনীব বসাঁভিলাষী 
জনচিত্তে ব্রজেন্জনাথেব আসন স্থাধী হয নাই৷ 

ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেব ষষ্ঠিতম জন্মদিবস উপলক্ষে ১৩৫৭ বঙ্গাব্দেব ৫ আশ্বিন তাবিখে রঞ্জন 
পাঁবলিশিং হাউস হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয; 
এই পুস্তিকা আত্ম-পবিচষ' শিরোনামাষ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ- সংক্ষেপে নিজেব জীবনেতিহাঁস বিবৃত 
করিষাঁছিলেন। এতদ্যতীত তীহাঁব মৃত্যুব * ‘শনিবাবেব চিঠি” পত্রিকার ১৩৫৯ quic 
অগ্রহাযণ সংখ্যাষ প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধে, যছুনাঁথ সবকার, বাঁজশেখব বস্তু, যোগেশচন্জ বায়, 
তাবাশস্কব বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্ৰ বাঁগল, ভূপতি মজুমদার প্রমুখ সুধিবৃন্দ ব্রজেন্দ্রনাথেব 
জীবনেব নান! অধ্যাষ ও তাঁহার চবিত্রেব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচন! কবিযাছিলেন। 
স্থনীল ay তীহাব ‘স্মবণীয’ গ্রন্থের ( ১৩৬৫ ভাদ্র ) অন্তভূক্ত ‘ব্ৰজেন্দ্ৰনোথ বন্দ্যোপাধ্যায’ 
প্রবন্ধে, নাবাধণ গঙ্দোপাধ্যাষ তীহাব “সাহিত্য ও সাহিত্যিক" গ্রস্থেব (১৩৬৩ আযাচ) অন্তৰ্গত 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাধ প্রবন্ধে, শৌবীন্দ্রকুমাৰ ঘোষ তীহাব “সাহিত্যসেবকমণ্জুষা” 
প্রবন্ধে ( মাসিক বসুমতী, ১৩৫৯ কাঁতিক, 9.93) এবং প্রেমাঙ্কব আতর্থী ‘ব্ৰজেন্দ্রনাথ’ 
প্রবন্ধে (মাসিক বন্থমতী, ১৩৫৯ কাতিক, পৃ. ৩৪-৩৫) ব্রজেন্দ্রনাথেব জীবন ও কর্ম 
পর্যালোচনা! কবেন। State জীবনী UE CEST NTT 
হইযাঁছে। 


৩৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


জন্ম ও বাল্যজীবন 

ভ্রজেন্দ্রনুথ ১২৯৮ বঙ্ধাব্দেব ৫ আশ্বিন (২১ সেপ্টেম্বব ১৮৯১ খ্ৰী) তাঁবিখে হুগলি 
এহবের বালি পল্লীব অন্তর্গত কাঠিগডা লেনে জন্মগ্রহণ কবেন। Stele পিতা উমেশচন্দ্ 
তন্ত্রশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন । ব্রজেন্দ্রনাথেব মাতাৰ নাম হেমাঙ্গিনী দেবী১। ব্রজেন্দ্রনাথ 
(ডাকনাম “মেনি” ) মাতাপিতাব কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। মাত্র ১ বৎসব qup Stata 
পিতা উমেশচন্দ্রের প্রাণবিযোগ হয । মাত| ও বিধবা জ্যেষ্ঠা ভূগিনীব cae ও বাৎসল্যে 
তাঁহাব বাল্যকাল নির্বাহ হইতে থাকে। উত্তবকালীন বিপ্লবী ভূপতি মজুমদার বাল্যে 
ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেব অন্ততম ক্রীডাসল্গী ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনীথেব শবীব বাল্য ও কৈশোবে বিশেষ 
সবল ছিল al, কিছুটা সেজন্য এবং কিছুটা বোধ হয জননী ও ভগিনীব অতিবিক্ত crafts 
নিষেধেব বাঁধা বাল্য ও কৈশোবে তিনি অন্যান্ত সাথীদেব মত চঞ্চল দৌবাত্ম্য ও অমসাধ্য 
ক্রীড়াঁষ বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। মাত্র ১২ বৎসব ব্যসেই তাঁহাব মাতৃবিযোগ ঘটে | 


শিক্ষা 

ভ্রজেন্দ্রনাথে পিতৃবিযৌগেব পব হইতেই সংসাবে অর্থেব অকুলান ছিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
হৃষীকেশ ও মধ্যম ভ্রাতা দেবীচবণেব স্কন্ধে সংসাবনির্বাহেব wie অপিত হয়। তাঁহাদ্বেব 
তৎকালীন উপার্জন পৰ্যাপ্ত ছিল না, ফলে ব্যযসাঁধ্য উচ্চশিক্ষা হইতে ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বঞ্চিত 
হইযাছিলেন। বাঁল্যে প্রথমে হুগলিব বডাঁলদেব পাঠশালা বর্ণপবিচষয ও প্রাথমিক পাঠেব 
পর তিনি «uices কন্ভেপ্টেব সংলগ্র ইন্গ-বঙ্গীষ বিদ্যালযে বৃত্তি পৰীক্ষা পর্যন্ত এবং তাহাব 
ACA চুঁচুডাঁব ইউনাইটেড ফ্রি চার্চ ইন্‌ষ্টিটিউশনে of হইতে ২য শ্রেণী (পববর্তী কালের গম 
হইতে নম শ্রেণী ) পর্যন্ত পাঠ কবেন। কিন্তু বিদ্যালযেব পাঠ সাঙ্গ কবিষা এণ্টান্স পৰীক্ষা 
দেওয়া তাঁহাব পক্ষে সম্ভব হয নাই। পারিবাঁবিক বিত্তহীনত! বিবেচনাষ শেষোক্ত বিদ্যালিষে 
তাহাকে অবৈতনিক কবিষা' crea সত্বেও আধিক অসন্গতিব জন্য ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভ্ৰজেন্দ্ৰনাথকে 
চিরতবে বিদ্যালযেব শিক্ষা বিবতি ঘটাঁইতে হয | 

অতঃপৰ ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাঁতাঁষ চলিয| আসেন এবং অন্যতম! অগ্রজীব স্েহচ্ছায়ে থাকিব] 
«ism ফোনেটিক স্কুলে টাইপ কবিতে শেখেন। মাতুলপুত্র সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যাষের নিকট 
তিনি সংক্ষিপ্ত লিপি ( শ্ট-হাও ) শিক্ষা কবেন। ৰ 

প্রথাগত শিক্ষা বঞ্চিত হইলেও নানাস্থানে টাইপ ও শৰ্ট-হৃাণ্র কাজ কবিতে কবিতে 
অবসর সমযে গৃহে ও গ্রন্থণালাঘ অধ্যযন কবিষাই ব্রজেন্ত্নাথ ক্রমে ইতিহাস, সমাজবিদ্ধা, 
সাংবাদিকতা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষষে যথেষ্ট অধিকাঁব অর্জন কবেন। যদুনাথ সবকার ও 
বাঁজশেখব বস্থর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচষেব পব তীহাদেব qu গ্রস্থেব প্রুফ সংশোধনে সাহায্য 
কবিয়! ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ নিখুত প্রফ-সংশোঁধনেও দক্ষ হইঘা। ওঠেন ।২ 

১, ব্রজেন্দ্রনাথের মাতাব নাম ব্রজেন্্রনাথের জ্যেষ্ঠ জাত| হৃযীকেশে দৌহিত্র গ্রীবিষ্বনাথ বাধে নিকট প্রাপ্ত। 
২, সজনীকান্ত দাস, ‘আত্রস্থৃতি’, ২য খণ্ড কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ, ২৬ 


সংখ্য। ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৫ 


চাকৰি 

টি. মাত্র ১৭ বসব ব্যস হইতেই মাতৃপিতৃহীন ব্রজেন্দ্রনাথকে স্বীয ভবণপোণার্থে চাকবিজীবী 
হইতে হয। হুগলি ছাঁডিযা কলিকীতাঁষ আসিবাঁব ৬ মাঁসেব মধ্যেই এবং টাইপ করিবাঁব 
কার্ষে সামান্ত দক্ষতা জন্মাইতেই ব্রজেন্দ্রনীথ কাওযান নামক এক ইহুদী ব্যবসাধীব প্রতিষ্ঠানে 
সাঁধাবণ একটি পদে নিযোগ ate কবেন। অবসব সমযে টাইপ ও শর্ট-হ্থাণ্ড শিক্ষা চলিতে 
থাকে। এ ছুই বিষষে গ্রীবদ্ধিতাব দৌলতে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দেব মধ্যভাগ হইতে ১৯২৮ 
Qta ডিসেম্বৰ পর্যন্ত জেম স্‌ ফিন্লে ute কোম্পানি, জে. বি. নর্টন wute কোম্পানি 
প্রভৃতি নানা বেসবকাঁবি প্রতিষ্ঠানে তিনি টাইপিস্ট ও দ্রতলিপিকেব পদে চাঁকবি কবেন। 
ইতিমধ্যে নানা পত্রপত্রিকা সাহিত্যচর্চাব পবোক্ষ ফলস্বৰূপ এবং কেদাবনাথ চট্রোপাধ্যাধেব 
প্রচেষ্টা ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দেব জান্্যাঁবিব প্রথমদিকে তিনি প্রবাসী? ও ‘মডার্ন বিভিউ’ 
পত্রিকা দ্ধষেব অন্যতম সহকাঁবী সম্পাদকেব পদে নিযুক্ত হন , এই পদেই তিনি জীবনেব শেষ 
ate কাজ কবিযা গিয়াছেন। অবশ্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দেব শেষদিক হইতে তিনি মুখ্যতঃ 
ধপ্রবাসী'র সহ-সম্পাঁদকের কার্ষেই আত্মনিযোঁগ কবিষাছিলেন এবং ১৯৪৩-৪৪ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে 
নানা ব্যক্তিগত কাঁবণে তাঁহাব 'প্রবাসী”-সম্পকিত কাজকর্ম যথেষ্ট ব্যাহত হইযাছিল 1৩ 
শেষোক্ত কর্মস্থলেই অন্যতম সহকর্মী সজনীকান্ত দাঁসেব সহিত Stele ঘনিষ্ঠ পরিচযেব স্থত্ৰপাত 

í হয ; অবশ্য প্রথমদিকে বেশ কিছুদিন চাঁকবিঘটিত কাবণে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তেব মধ্যে 
শত্রুতার স্থষ্টি হইযাছিল 18,¢ 


বিবাহ ও জাংসারিক জীবন 

১৩১৬ বঙ্গাব্দেব ২৩ অগ্রহায়ণ (৯ ডিসেম্বৰ ১৯০৯ 3p) তাবিখে চুচুডার ধণ্ডেশ্বরতলাব 
অধিবাসী মহেন্দ্ৰনাথ হালদাবেব কন্যা বীণাপাণি দেবীব সহিত ব্রজেন্দ্রনাথেব বিবাহ হয়। 
বিবাহ উপলক্ষে কবি ককণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায ও নলিনীবঞ্জন পণ্ডিত গ্রীতিজ্ঞাপক কবিতা 
রচনা! কবিয়| প্রকাশ করেন ৷ 

বীণাপাণি দেবী ব্রজেন্দ্রনীথের লিখিত বহু গ্রন্থের স্বত্ব বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদকে দান 
কবিষাঁছিলেন। মূলতঃ তাঁহাবই প্রদত্ত অর্থে বঙ্গীষ-সাহিত্য-পরিষদে 'ব্রজেন্ত-গরন্থ-পুনঃপ্রকাশ 
তহবিল’ স্থাপিত হয; ইহাঁব উদ্দেশ্য ছিল ব্রজেন্দ্রনাথেব লিখিত ও পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত 
রন্থগুলিব সংস্করণ নিঃশেষ হইযা গেলে নৃতন সংস্কবণ মুত্ৰণেব ব্যঘ নিৰ্বাহ কবা ৷ > 

ব্রজেন্দ্রনাথেব জীবনসায়াহ্ে বীণাপাণি দেবী মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হন এবং 
একাধিকবাব তাহাকে মানসিক বোগের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকিতে হয়। 





৩ বরজেন্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়’ ( বিবিধ প্রসঙ্গ), প্রবাসী, কার্তিক ১৩৫৯, পৃ ১৬ 
s. সজনীকান্ত দাস, ‘আত্মস্মৃতি’, ২য খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৩১-১৩২ এবং ১৫৪ 
৫, পরিমল গোস্বামী, ‘আমি Stora দেখেছি”, কলিকাত/ ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৩৭-২৩৮ 


৩৬ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা বর্ষ ৭৪ 


ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেব উৎসাহে বীণাপাণি দেবী ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ১ ফান্তন তাঁবিখে বন্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষদের আজীবন সদস্য হইয়াছিলেন। 

কলিকাতা কর্মজীবনে প্রাবম্ভে ৫৩ চুনাপুকুর লেনেব মেসে ব্রজেন্দ্রনাথ কিছুদিন বাস 
কবিযাঁছিলেন ; তাহা ছাড়া ৪৮1২২ বলবাম দে BB, ১৩ বেথুন cal, ২২২ আপাব ARAN 
রোড, ২৯ মোহনবাগান বো প্রভৃতি ঠিকানাব ভাভাবাঁডিতে দীর্ঘদিন কাটাইবাঁব পব 
বেলগাছিযাষ ৫৫ ইন্দ্র বিশ্বাস বোডে পত্বীব নামে' নবনিমিত বাসভবনে তিনি শেষজীবন 
যাপন কবেন। চোখে ছানি পভাষ ১৯৪২ হইতে ১৯৪৬ Sia পর্যন্ত ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিশক্তি 
অত্যন্ত ব্যাহত হয এবং তাঁহার গবেষণাঁকর্মে ব্যাঘাত ঘটে । ১৯৪৭ খ্ৰীষ্টাৰেব eave 
অস্ত্রৌপচাবেব পব তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিবিষা পান। 

ব্যক্তিগত জীবনে অতিশয় মিতব্যযী হইলেও গবেষণীকার্ষেব জন্য প্রযোজনীয অর্থব্যয়ে 
তাহার কিছুমাত্র কুঠী ছিল না; ব্রজেন্দ্র-গ্রন্থ-পুনঃগ্রকাশ তহবিলেও তাঁহার অকাতব দীনের 
পবিমাণ কম নহে। 

ব্রজেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান ছিলেন | 


গবেষণ| ও সাহিত্যকৰ্ম 

সাঁহিত্যকৰ্মে ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেব প্রথম পদক্ষেপ ঘটে লঘু সাহিত্যেব স্থগম পথে। তাহার প্রথম 
প্রকাশিত বচনা ‘স্বপ্ন-প্রমঙ্গ) ১৩১৬ বঙ্গাব্দে নলিনীবঞ্জন পণ্ডিত্বে উৎসাহে কবি গিবীন্ত- 
মোহিনী দাসী কর্তৃক সম্পাদিত ‘জাহ্নবী’ পত্ৰিকায প্রকাশিত হয। নলিনীবঞ্জম পণ্ডিত 
ব্যতীত অমূল্যচবণ বিগ্যাভূষণ, চাঁকচন্দ্ৰ মিত্র ও জলধব সেনও ব্রজেন্দ্রনীথকে সাহিত্যচর্চাষ 
আবশ্তকমত উৎসাহ, উপদেশ ও সাহায্য দান কবিতেন। অমূল্যচরণের প্রেরণা ও দৃষ্টাস্তে 
ব্ৰজেন্দ্রনাথ ইতিহাঁস-নির্ভব প্রবন্ধ লিখনে আগ্রহী হন ৷ কিন্তু সত্যকাঁব গবেষণা ও ইতিহাঁস- 
বচনার মূলনীতি ও পদ্ধতিব শিক্ষা তিনি মুখ্যতঃ ১৩২১ বন্ধাৰ হইতে যছুনাঁথ সরকারের 
নিকটেই লাভ কবেন ৷ তাহার পূর্ব পর্যন্ত যে-সকল ইতিহাসমুখী প্রবন্ধাদি তিনি বচনা 
কৰেন সেগ্ুলিতে প্রকৃত ইতিহাঁসেব তথ্যেব যাথার্থ্য প্রাধশঃই লঘু কাহিনীব মিশ্রণে ও 
লোক প্রচলিত গল্পেব প্রাধান্তে লঙ্ঘিত হইযাছিল এবং ব্রজেন্দ্রনাথেব প্রথাগত শিক্ষাব অভাঁবই 
এজন্য বহুলাংশে HT ছিল ৷ 

Stata সাহিত্যজীবনকে চাবিটি প্রধান পর্যাষে ভাগ করা যায--১৩১৬ হইতে ১৩২১ বঙ্গাব্দ 
পর্যন্ত প্রথম A, ১৩২১ হইতে ১৩৩৭ পর্যন্ত দ্বিতীষ পর্যায, তাহাব পব হইতে ১৩৪৬ পর্যন্ত 
তৃতীষ পৰ্ষায এবং তাহীব পব মৃত্যু পর্যন্ত চতুর্থ পর্যাঘ, মোটামুটি একপ বিচাব কবা যায। প্রথম 
পর্যীষে তাহাব বচনাগুলি কাহিনীপ্রধান এবং বহক্ষেত্রেই সেগুলি তথ্যনির্ভবতাব দাবি কবিতে 
অপাঁবক ১ গল্প, কবিতা, অনুবাদ প্রভৃতিব পাশাপাশি এঁতিহাঁসিক বচনাব লঘু প্রধান বম্য- 
বচনাব অতিবিক্ত কোনও স্বীকৃতি প্রত্যাশা কবিতে পাবে না ৷ বিষষবিশেষে মনঃসংযোগেব 
পৰিবৰ্তে বহু বিষষে চঞ্চল পাঁদচাবণা এই পর্যায়ের সাহিত্যবচনার অভিজ্ঞান। এ-সমযে 


সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় sà 
তাহাব মনোষোগ অনেকাংশে ব্রিটিশ-পূর্ব বঙ্গদ্বেশের নবাবী আমলেব এবং দিল্লীর বাঁদশাহী 


Strat প্রাসাদ-অন্তঃপুবেব লোকবধ্ধক কাহিনীতেই আঁবদ্ধ। চিত্রাঙ্চনেব সারল্য ও 
€ গভীবতাঁব ভারবর্জন এ-ধবনেব বচনাকে সাঁমধিক লোকপ্ৰিষতাব অধিকাঁবী করিতে পাবে, 


ৰ 


কিন্তু দীর্ঘজীবী সাহিত্যখ্যাতিব মর্ধাদা মবীচিকাব মতই দুর্লভ বহিষা যাব৷ 

প্রথম পর্যীষে বচিত ‘বাঙ্গলাব বেগম’ পুস্তকটিব আলোচনার এতিহাঁসিক সাববত্ত| সমন্ধে 
qari সবকাবের at মন্তব্যুই ব্ৰজেন্দ্ৰনাথকে কাঁহিনীপ্রধান wate পবিবর্তে ইতিহাসেব 
তথ্যালোচনাঁষ আগ্রহী কবিযা তোলে। ১৩২১ বঙ্গাব্দ হইতে wR যদুনাথ সবকাবের 
নির্দেশের অধীনে ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাস-বচনাব তথ্য সংগ্রহ করিতে আবস্ভ করেন। 
ইম্পিবিষ্যাঁল লাইব্রেবি, সবকাঁবি নথিশালা, বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাগাঁব প্রভৃতিব সাহায্য গ্রহণ 
কবিষা প্রামাণ্য ইতিহাস আঁলোচনাব সুত্রপাঁত ঘটে, সমুদ্রপাঁবেব ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ব্রিটিশ 
মিউজিযাঁম, ইণ্ডিয| অফিস প্রভৃতি স্থানে সংবক্ষিত মূল পত্রপত্রিকা, দলিল, প্রত্ববস্ত ইত্যাদিব 
আলোকচিত্র, প্রতিলিপি, অনুবাদ প্রভৃতি সংগ্রহেব কার্য চলিতে থাকে । ইতিহাঁস-বর্ণনাঁষ 
নিজ তথ্যনিবপেক্ষ মতা মতেব অনুপ্রবেশ নিবাঁবণ এবং প্রমাণপ্রাপ্তিমাত্রে নিজ ভ্রান্ত পূর্বমত 
প্রত্যাহাব বা সংশোঁধন-_বিজ্ঞীনসম্মত ইতিহাস-আলোচনাৰ এই ছুই অপবিহার্ধ 2d 
এ-সমযেই ব্রজেন্দ্রনাথেব আয়ত্তে আসে | 

বস্তুতঃ তীঁহাব সাহিত্যজীবনেব দ্বিতীষ পর্যাষেব প্রথমদিকেই ১৩২২ qria ষছুনাথ 
সবকারেব ওুবঙ্গজেব-বিষযক গ্ৰন্থে আলোচনা কবিতে গিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ ইতিহাস-বচনার 
প্রণালী সম্বন্ধে তীহাব নবলৰ্ধ ধারণাব যথেষ্ট পবিচষ দিযাছিলেন ; প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধটিতে তিনি 
প্রামাণিক বচনার জন্য নির্ভবযোগ্য তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ ও বিচাব, যথাসম্ভব সমসামযিক সুত্র 
হইতে প্রমাণ সংগ্রহেব প্রযোজনীযতা, তথ্যেব wg অনূদিত গ্রন্থ অপেক্ষা মূল গ্রন্থেব উপর 
নির্ভব কবাব গুঁচিত্য, অবিবত ব্যক্তিগত ভ্ৰমসংশোধনেব emp, প্রত্যেক তর্কসাপেক্ষ 


'সিদ্ধান্তেব সমর্থনে বিস্তাবিত ও fag প্রমাণপঞ্জী প্রদান প্রভৃতি বিষষেব গুৰুত্ব সম্বন্ধে 


আলোচনা কবিয়াছিলেন।৬ ইহা হইতেই তাঁহাব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাব দ্রুত অগ্রগতি 
উপলব্ধি করা যায । অচিবেই ব্রজেন্দ্রনাথেব ‘বাঙ্ধলার বেগম’ গ্রন্থটিব পুনলিখিত দ্বিতীষ সংস্করণ 
প্রকাশিত হইলে সে-স্ধপ্ধে আলোচনা কবিতে গিষ| ষছুনাথ সবকাব লঘু কাহিনীবৰ্ণন| হইতে 
তথ্যনির্ভব ইতিহাস-বচনায Beate এই সফল প্রযাঁসটিকে সাধুবাদ দিষাঁছিলেন ; তাঁহার 
উক্তি হইতেই ব্রজেন্দ্রনাথেব প্রথম ও দ্বিতীষ পর্যাধেব বচনাব মধ্যে প্রভেদ প্রকট হইবে : 

« বাঙ্গলাঁৰ বেগষে'ব সেই নামই বহিল, কিন্তু পুনর্জন্ম হইয়াছে। এবাব 
গ্ৰন্থখানি সম্পূর্ণ নৃতন কলেবব ধাবণ কবিষাঁছে। প্রথম সংস্কবণ বাহিব হইবাব পব, 
লেখক ইতিহাস বচনাঁব ঠিক প্রণালী অন্গুসবণ কবিষা, গ্রন্থেব বিষষটি আঁবাব অন্লশীলন 
করিযাছেন,_ প্রত্যেক ঘটনা ও মত সম্বন্ধে বিদ্যমান প্রমাঁণগুলি পৰীক্ষা কবিষা সত্য- 
নির্ধাবণ কবিযা, পুস্তকখানি আগাগোভা pes কবিষা লিখিযাঁছেন , সমস্ত পূৰ্ব্বতন 

৬. ব্রজে্্রনাথ বন্ট্যোপাণ্যায, ‘উবঙ্গজেব’, ভাৰতবৰ্ষ, আখিন ১৩২২, পৃ ৭১৪-৭২০ 


sy সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


পরিশ্রমেব ফল অগ্লানবদনে ত্যাগ কবিষাছেন ; --ইহা কম অত্যনিষ্ঠাৰ পবিচাঁষক নহে। 

পাদটীকাষ বিশুদ্ধ ও স্পষ্টভাবে প্রমাণ-পঞ্জী দেওযাতে পাঠকের পক্ষে গ্রন্থকাঁবেব উক্ভিব 

ভিত্তি পৰীক্ষা কব! সহজ হইবে | শত বিঘ্ন সত্বেও তিনি যে সত্যলিপ্সাব ক্রমোন্নতি- 

স্পৃহাব এবং নির্বাক শ্রমশীলতাঁব পবিচষ দিযাছেন, তাহা গ্রন্থেব প্ৰতিপাদ্য বিষয় অপেক্ষা 

অনেক বেশী মূল্যবান , তাহা বাদল! সাহিত্যেব ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্ৰদ 1৮৭ 

নিখিলনাথ বাষেব 'মুণিদীবাদ-কাহিনী" গ্রস্থেব চতুৰ্থ সংস্কবণ এই সমযেই প্রকাশিত হয 
(১৩২৪ বঙ্গাব্দ )। গ্রন্থে বিজ্ঞাপনে উক্ত সংস্কবণে কৃত পবিবর্ধন ও পবিবর্তনেৰ জন্য 
এন্থকাব নিখিলনীথ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেৰ কিছু কিছু সাহায্যেব কথা উল্লেখ কবিষাছেন 1 

এ-ভাঁবেই তাঁহাব সাহিত্যজীবনেব fasta পর্ধাঁধটি গডিযা ওঠে । এই পর্যাষেও Stele 
বচনাব বিষষবস্ত হিসাবে মোগল-যুগেব ইতিহাম আলোচনাব প্রাধান্য দেখা যায, কিন্ত প্রথম 
পর্যায়েব তুলনায় এই পর্যাষেব পুস্তক ও প্রবন্ধে তথ্যেব প্রাচুর্য, বিশ্লেষণের সাববত্তা এবং 
afte স্বল্পতা লক্ষণীয়। অবশ্য মাবাঠা-অভ্যুর্থানসহ মৌগল-যুগেব ইতিহাঁসেব নির্ভুল 
আলোচনাষ যে-দকল প্রামাণ্য নথিপত্র, দলিল ও বাজবার্তা মূল ভাষাতেই পাঠ «faul 
বিচাবের প্রযোজন, সেগুলি পাঠ কবিবাঁৰ মত ভাঁষাজ্ঞান ব্রজেন্দ্রনাথেব ছিল না; নৃতন 
কবিযা ফাঁবসী, মাবাঠী, Ba এবং আঁববী ভাষাব শিক্ষা গ্রহণ কবাও সমযসাঁপেক্ষ fus 
অংশতঃ এইজন্যাই বোধ mx ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ তাঁহাব গবেষণা ও বচনাব বিষধবস্ত ও যুগ পবিবর্তন 
কবিয়া ক্ৰমে উনবিংশ শতাব্দীৰ বাংলা দেশের সমাজ ও সাহিত্যেব আন্দোলনে পথিকবংদেব 
জীবন আলোচনায আত্মনিষোগ করেন, সাহিত্যজীবনেব দ্বিতীয় পর্যাধেব শেষ দিকে 
বামমোহন বায় ও ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যানাগব সম্বন্ধে গবেষণা! ও প্রবন্ধবচনাঁয় Bete এই বিষয়- 
পবিবর্তনেরই ইঙ্গিত পাওষা xix | 

সাহিত্যজীবনেব দ্বিতীষ পর্যাষে ব্রজেন্্নাথের মনোযোগ উত্তবোত্তব গবেষণামূলক 
এতিহাঁসিক প্রবন্ধে নিষোজিত হইতে থাকিলেও এ-সমযে কিছু কিছু শিশুপাঠ্য এতিহাঁসিক 
কাহিনী বচনার কার্যেও তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। দৃষ্টান্তত্বৰপ ১৩৩০-৩১ বঙ্গাব্দে ‘খোকা-খুকু’৮ 
নামক শিশুপাঠ্য মাসিকপত্রে প্রকাশিত তাঁহাঁব বহু এতিহাসিক কাহিনীব উল্লেখ কবা যায ৷ 
কাহিনীগুলি পবিবেশনে ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেব চিত্তাকৰ্ষক লিখনভঙ্গী ও ভাষাব সবস সাবলীলত। 
বালক ও কিশোব পাঠককুলেব মনৌহবণ কবিষাঁছিল। এ-সকল লঘু সাহিত্য বচনায় তাঁহাব 
লিখনশৈলী ও ভাষাব উদাহবণস্ববূপ একটি উদ্ধৃতি প্রদত্ত হইল £ 

“স্থবাঁদাব আমীব খাঁ দেখিলেন গতিক বড মন্দ। আফঘাঁনবা যে ক্রমেই দলে 
ভারি হইতেছে ৷ একবাব তো যুদ্ধ FRA হাব হইযাছে , লোকজনও বড কম সাবাড 
হয নাই । আবাব যদি জোট বীধিয! ব্যাটাবা হুডমুভ কবিয| ঘাঁডেব উপব পড়ে, তাহা 





৭ AGA সবকাব, ‘বাঙ্গলাব বেগম’, ভাবতবর্ষ, ভাদ্র ১৩২৪, পু ৪৫৬-৪৫৭ 
৮ ‘খোকা-খুকু’, প্ৰথম প্রকাশ ১৩৩* বৈশাখ, সম্পাদক £ ১ম বর্ষ_বত্যচরণ চক্রবর্তী ও কালীপ্রনন্ন দাশগুপ্ত, 
২য় বর্ষ-_নিশিকান্ত সেন 


ATP 


AAT ২ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৯ 


হইলে কি হইবে, কে জানে । আমীৰ খাঁর একজন খুব হু'শিষার চালাক কর্মচারী ছিল; 
নাম তাব-_আঁবদুলী । আমীব খাঁ.তাঁব সঙ্গে পবামর্শ আঁটিতে বসিষ| গেলেন ৷ অনেক 
> পবামর্শেব পৰ মতলব ঠিক হইলে আবদুল্লা এক মজাব কাণ্ড কবিলেন, তিনি 
আফঘানদেব এক এক গোষ্ঠীব সর্দাবদেব তাঁবুতে এক একখানা চিঠি পাঠাইলেন।”৯ 
প্রসঙ্গক্ৰমে উল্লেখযোগ্য যে, সত্যলিগ্পীব যে ধাবাঁটি ব্রজেন্্রনাথেব গবেষণামূলক বচনাঁষ 
ware হইযাছিল তাহাব প্রভাব ক্রমশঃ তীহাব খতিহাঁসিক গল্পগুলিতেও পবিলক্ষিত হইতে 
থাকে, তথ্যনিষ্ঠা ও বসবৌধেব সমঞ্জস সমন্বযে ক্রমে এই কাহিনীগুলিও প্রকৃত ঘটনার 
বম্ণীষ বিববণে পৰিণত হয । ব্রজেন্দ্রনাথেব পবিণত বযসে প্রকাশিত “মোগল-পাঠীন' নামক 
গল্সগ্রন্থের ভূমিকাষ যদুনাথ সবকাব ইহাঁবই উল্লেখ কবিযাঁছিলেন : 
“ইতিহাঁসেব কোন সত্যই নষ্ট না ক’বে আব মন AG] ঘটন! ও কথাঁবার্ভীব বুকনি 
না দিযে, কেমন ক'বে ইতিহাস-বিখ্যাত লোঁকদেব গল্প মিষ্টি ক'বে লেখা যায, তাব 
শ্রেষ্ট দৃষ্টান্ত প্ৰীমান্‌ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ‘মোগল-পাঠান’ নামেব এই গল্প-সংগ্রহে দেখিয়েছেন |” 
১৪৩০ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজাবেব বাঁজবাঁটিব গ্রন্থশীলায় 'সমাচাবদর্পণ-এব পুবাতন সংখ্যা- 
গুলি ব্রজেন্ত্রনাথেব চোখে পডে। এগুলিব পাঁতাঁষ পাতাষ ছত্রে ছত্ৰে উনবিংশ এতকেব 
বাংল! দেশে সাহিত্য, সমাজজীবন ও সংস্কৃতিব নবজাগরণ ce বিপ্লবের ইতিহাঁলেব উপকরণ 
ব্রজেন্্রনাথ সনাক্ত কবেন। মোগল-পাঠানেব বাজ-ইতিহাঁস বচনায অকাঁবণ কালক্ষেপ না 
 কবিযা পুবাতন সামধিকপত্রেব নীরব অথচ দীর্ঘ সাক্ষ্যেব ভিত্তিতে শতাব্দীশেষে এদেশে 
সামাজিক জীবন, সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও বঙ্গমঞ্চেব বিবর্তনের ইতিহান আলোচনাই 
অতঃপব Sata গবেষণা ও সাহিত্যকর্মেব বিষ্যবস্ত হুইযা ওঠে। সাহিত্যজীবনেব দ্বিতীয 
পর্যাষে ইতিহাস আলোচনা যে-ধাবা| Stele আযত্ত হইযাঁছিল, এই তৃতীয পর্ধাষে 
ইতিহাসে অচিস্তিতপূর্ব অধ্যাযেব তথ্যসংকলনে তাহাব সার্থক প্রযোগ ঘটে। শেষোক্ত 
পর্ধীষে ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ হইতে প্রায় ১০ বসব ধবিষা! ব্রজেন্দ্রনাথ প্রধান্তঃ পুবাতন সংবাদপত্রে 
প্রকাশিত তথ্যেৰ ভিত্তিতে উনবিংশ শতাব্দীব বঙ্গসমাঁজ, সাময়িকপত্র, নাট্য-আন্দোলন 
প্রভৃতির ধাবাবাহিক e "rimum: ইতিহাস লিপিবদ্ধ কবেন। Siete এ-সময়েব প্রধান 
চাঁবটি গ্রন্থ “বঙ্গীয নাট্যশালাব ইতিহাস”, “দেশীষ সামযিক পত্রেব ইতিহাস’, “বাংল! সামধিক- 
পত্র” এবং ‘সংবাদপত্রে সেকালে কথা” ইংবেজ-প্রভাবেব আদিযুগ হইতে বঙ্গলমাজেব 
বিবর্তনেব প্রথম প্রামাণিক বিববণ। ইহাবই পাশাপাশি চলিতে -থাকে সাহিত্যসেবীদেব 
জীবনচবিত ও গ্রন্থপঞ্ধী সংকলনেব মাধ্যমে বিগত ও বর্তমান শতাব্দীৰ বঙ্গসাহিত্যেব ক্রম- 
_ বিকাশেব ইতিহাস আলোচন।। নানা পত্রপত্রিকায় বহু সাহিত্যসেবীব জীবনী ও গ্ৰন্থপঞ্জী 
প্রকাশিত হইতে থাকে এবং GS পর্যাযেব শেষভাগে তাহীব সম্পাদনায় বহু প্রাচীন ও 
দৃপ্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ ছুশ্রাপ্য গ্রন্থমালা? সিরিজে প্রকাশিত হইতে থাকে | 
সাহিত্য ও সাহিত্যসেবীদেব সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্রনীথেব গবেষণা পববর্তী পর্যায়ের গ্রস্থবচনায় 


৯. ব্রজে্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বুদ্ধি TET’, খোকা-থুকু, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০, পৃ. ৪৯ 


8o সাঁহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


আবও সংহত হ্য। ১৩৪৬ বন্ধাব্দ হইতে মৃত্যু পৰ্যন্ত তাঁহাব প্রধান আগ্রহ ছিল সাহিত্যকাঁব- 
দিগেব জীবনী ও গ্রন্থপঞ্তী প্রণযনে | তাঁহাঁব এই গবেষণা সার্থক পৰিণতি “সাহিত্য-সাঁধক- 
চবিতমাঁলা” সিবিজের অন্তর্গত শতাধিক সাহিত্যসেবকেব জীবনচবিত ও গ্ৰন্থপঞ্জী রচনায | 

ব্রজেন্দ্রনাথেব সাহিত্যজীবনেব তৃতীষ ও চতুর্থ পর্যাধের বচনাঁগুলিব বিষযবস্ত ও- 
আলোচনাঁব ধাবা পর্যীলোচন1 কবিলে তাঁহাকে এক নৃতন ইতিহীসচিস্তাব পথিকৃৎ বলা 
যাইতে পাবে। এ-প্রসঙ্গে বাজশেখব বস্থব মন্তব্য প্রণিধাঁনযোগ্য £ 

“ইংবেজী বিদ্যা শিখে আমাদেব ধাঁবণা হযেছিল যে ইতিহাস মানে শুধু রাজা- 

- বাজড়াব কীতি a অকীতি, যুদ্ধ আব অসংখ্য সনতাঁবিখ। ব্রজেন্্নাথ এই মোহ 
কাঁটিষে উঠে স্বজাঁতিব সাহিত্যচেষ্টা ও সংস্কৃতিব ইতিহাসে মন দিষেছিলেন।”১০ 
ব্রজেন্দ্রনীথে প্রণীত গ্রন্থগুলিব মধ্যে ‘সংবাদপত্রে সেকালে কথা”, ‘বঙ্গীয নাট্যশালাব 

ইতিহাস’, "সাহিত্য-দাধক-চবিতমালা” এবং “বাংলা সাঁমধিক-পত্রণ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ৷ 
পুবাতন সংবাদপত্র, সবকাঁবি নথিপত্র, দলিলদস্তাবেজ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতিব তথ্যেব উপব 
নির্ভব করিষা এগুলি বচিত। প্রত্যেক উক্তি বা সিদ্ধান্তেব সমর্থনে প্রামাণ্য সুত্র হইতে 
প্রাসঙ্গিক উদ্ধতিদান State এ-সকল বচনাব বৈশিষ্ট্য। প্রমাঁণনিরপেক্ষ কোনও উক্তি 
গ্রন্থমধ্যে অনধিকার প্রবেশ কবে নাই, পূর্বপ্রচলিত মত বাঁ লোকবিশ্বাস সংগৃহীত 
তথ্যপ্রমাণেব মানদণ্ডে we বিচাঁবেব সম্মুখীন হইযাঁছে, মূল সুত্র হইতে উপকবণ সংগ্রহের 
ও পৰীক্ষা একাস্তিক প্রযাস etra প্রতি ছত্রেই পবিলক্ষিত হইযাঁছে। প্রসর্পগেব উল্লেখমাত্র 
মহে, প্রামাণিক সুত্র হইতে বিস্তাবিত উদ্ধৃতিই তীহাব বচনাব wd] State এই উদ্ধৃতি- 
প্রধান লিখনশৈলী সাধাবণ পাঠকের কাছে হযতো অপেক্ষাকৃত কম আবর্ষণীঘ বোধ হইতে 
পাবে, কিন্তু নানা "a হইতে উপকবণ সংগ্রহ কবিযা তাহাদেব wesw সংকলনের 
ধাবাবাহিকতাঁব মাধ্যমে প্রকৃত তথ্যে উপনীত হইবাব প্রযাসেব মধ্যে যে স্বকীষতা, যে 
পৰিশীলিত সততা ও যে বুদ্ধিদীপ্ত শিল্পবৌধেব পবিচয আছে, কোনমতেই তাহা অভিজ্ঞ 
গবেষকেব-চোখ এডাইয়া যাইতে পাবে না । Stale আলোচনাব ধাঁবা পূর্বস্থবীদ্দিগেব পথকে 
অন্ধভাবে অনুসবণ কবে নাই, Fy মতাঁমতকেও পাঠকেব উপব চাঁপাইয! দেষ নাই, ববং 
প্রমাণসংকলনেব মাধ্যমেই প্রকৃত তথ্য ও সিদ্ধান্তে আত্মগ্রকীশেব আযোজন কবিয়াছে। 

‘সংবাদপত্রে সেকালেব কথা”, "বাংলা সামযিক-পত্র” ও “সাহিত্য-সাঁধক-চবিতযাঁলা” সম্বন্ধে 

নাবাধণ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য কবিষাছেন : 

“্ধাবাবাহিক AS নয়--সনতাবিখ দলিল-চিঠিপত্রেব বিবৃতি নঘ--এগুলিব মধ্য 
থেকে তিনি এমনভাবে উপকবণ নির্বাচন কবেছেন যে তাঁদেব ভেতৰ দিষে বাংলা দেশের 
পরিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বৰূপ মূর্ত হযে উঠেছে।”১৯ 
সংবাদপত্রে সেকালেব কথা’ গ্রন্থে উদ্ধৃতিব বাহিবে কেবল ভূমিকাঁটুকুই ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেব 





১০ বাজশেথর বহু, ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনা”, শনিবাবেৰ চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ ১২৯ 
৯১, নায়ীবণ গঙ্গোপাধ্যায়, ‘সাহিত্য ও সাহিত্যিক’, আষাঢ ১৩৬৩, পৃ. ১১৫ 


সংখ্যা ২ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় _ ৪১ 


লিখিত। এ-ধবনেব রচনাব আখ্যানমূল্য নিঃসন্দেহে কম, কিন্তু ইহার ধারাবাহিকতা, ইহাঁব 
Pais সাববত্তা ও গুরুত্ব এবং বিশ্তাসেব স্বকীষতা, এককথায ইহাব সাহিত্যমূল্য 

"Passt | যছুনাথ সবকাব এ-সম্বন্ধে আঁপাতঃবিচাবে ভ্রমেব সম্ভাবনার কথা উল্লেখ 
কবিযাঁছেন £ 

“আব তাহাব ‘সংবাদপত্রে সেকালেব কথা” কাঁচি দিযা ছাপাব পাতা কাটিযা আঠা 
fitv জোভা সংকলন-বহি নহে, ইহা একটি জীবন্ত সাহিত্যগ্ৰন্থ, এক fuera শিল্পীৰ 
থষ্ি--একথা সাধাবণে বুঝে an in 
ব্রজেন্ত্রনাথেব "অসাধাবণ গবেধণাঁব গুণগ্রহণে সাধাবণেব অসামর্থ্যেব কথা গ্রসঙ্গান্তিবে 

ষোগেশচন্ত্ৰ বাষও বনুপূর্বেই অনুভব কবিযাছিলেন : 

“বামমোহন বাষেব চৰিত স্বলন কবিতে ব্রজেন্দ্রবাবু অনেক qua ধবিষা অশেষ 
পৰিশ্ৰম কবিযাঁছেন। যাহাবা পবে বাঁমমোহন বাষেব জীবন-চবিত লিখিবন তীহাবা 
ব্রজেন্দ্বাবুব নিকট নিশ্চষ aÑ iat সাধাবণ পাঠক তীহাব অন্বেষণের মূল্য 
বুঝিবেন sn i" 
পক্ষাস্তবে প্রকৃত গবেষকেব কাছে সমাজ ও দি ইতিহাস সম্বন্ধে ঠাঁহাব গবেষণা 

মূল্য আছে। স্বয়ং যছুনাঁথ সরকাব লিখিযাছেন : 
: “্ৰন্বিমেব প্রথম নবেল Ra; Mohan's mfe, বামমোহন বাঁয়েব লিখিত দিলীব 
"Í — বাদশাহেব পক্ষে আবেদন, বামমোহনেব মুসলমান দাঁসীপুত্রেব ইতিহাদ_এসব 
ব্রজেন্দ্রনীথেব আবিষ্ষাব 1728 
যছুনাথের উপবি-উক্ত উদ্ধৃতিতে যে-সকল আঁবিফাঁবেব উল্লেখ কবা হইযাঁছে, তদ্যতীত 
সাহিত্যসাঁধকদেব সম্বন্ধে আবও বহু তথ্য আবিষ্কাবেব কৃতিত্ব ব্রজেন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য । দৃষ্টান্ত 
স্বৰূপ, Hl শিক্ষাবিধাযক" গ্রন্থের প্রকৃত লেখক যে গৌবমোহন বিদ্যালঙ্কাব - বাঁধাকাস্ত দেব 
ACIS তথ্য ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বাঁধাকান্তেব লিখিত পত্রেব সাহায্যে প্রমাণ কবেন৯৫ ১-১৮৭৫ 
Airaa হিন্দুমেলাব নবম বাঁধিক অধিবেশনে পঠিত ববীন্দ্রনাথেব ‘হিন্দুমেলায উপহাব 
কবিতাটি মৃণালকান্তি ঘোষেব নিকট সংবক্ষিত উক্ত wie ২৫ ফেব্রুযাবি তাঁবিখেব 
'অমৃতবাঁজীব পত্রিকা’ৰ পৃষ্ঠা হইতে আবিষ্কীব কবিষা তাঁহাকে চিরবিস্থৃতি হইতে বঙ্গা 
কবেন১৬১ Pia বিদ্যাসাগব মাইকেল মধুক্ছদন woes প্রবাঁসবাঁসকালে তীহাব সাহায্যাৰ্থে 
যে-অর্থ খণ কবিযা পাঠাইযাঁছিলেন, মধুস্থদন State চক মুনকিষা ও চক গদীবভাঁঙ্গা মহালদ্বয 
বিক্রয় করিয়া তাহা পবিশোধ কবিষ| দিয়াছিলেন, এই তথ্য বিক্রধদলিলেব সাহায্যে প্রমাণ 
.0 $4 বছুনাথ সবকাব, ব্রজেন্্রনাথ', শনিবাবেৰ চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ ১২৪-১২৫ 
১৩ যোগেশচন্দ্র বায বিদ্যানিবি, “দাহিত্য-নাধক-চবিতমালা”, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫০, পৃ ৫৩৩ 
১৪ যছ্ুনাথ সবকাৰ, ব্রজেন্্রনাথ', শনিবাবেব চিঠি, অগ্রহাযণ ১৩৫৯, পৃ ১২৫ 
১৫, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'গৌবমোহ্ন বিষ্যালঙ্কাব, বাধামোহন সেন, ব্ৰজমোহন মভুমদাব, Aaa 
RAMA’, ৫ম সংস্কৰণ, কলিকাতা, ১৩৬৩, পৃ ১৭-১৮ ৷ 
১৬ “বৰীন্দ্ৰনাথেৰ বাল্যকালেৰ একটি কবিতা’, প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৮, পৃ. ৫৮০-৫৮১ 


v 


৪২ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


কবিয়া ত্রজেন্দ্রনাথ মধুস্থদনকে অক্তজ্ঞতার অপবাদ হইতে মুক্ত কবেন১৭ , বাঁইবেলেব প্রথম 
ওডিয| ভাষায অনুবাদ যে পুকষবাঁম নামক ওডিযা পণ্ডিতের কৃত-_মৃত্যুপ্তষ TE 
নয-- তাহাও ব্ৰজেজ্জনাথই সুপ্রতিষ্ঠিত কবেন।৯৮ 

ব্রজেন্দ্রনাথেব বচনাব অপব এক বৈশিষ্ট্য প্রকৃত তথ্য-প্রকাশে তাহাব নির্ভাক দ্বিধাহীনতা।। 
নারাযণ গঙ্গোপাধ্যায়েব ভাষায় : 

“ভাব মন সংস্কাববিহীন, Sta বিচার অপক্ষপাত। ferr হোক আব অপ্রিয হোক 

মত্যজিজ্ঞাসাই তার কাম্য, তিনি সত্যব্ৰত 1” ১৯ À 

বামমোহন সম্বন্ধে তিনি তীঁহাব সংগৃহীত তথ্য নিদ্বিধায প্রকাশ কবায সমকালীন 
সাঁমযিকপত্রে ও সামাজিক আসবে বহু তর্কবিতর্ক ও সমালোচনাব ঝড ওঠে, বমাপ্রসাদ চন্দ 
প্রমুখ গবেষক ও স্থধীগণ ব্রজেন্দ্রনাথেব বক্তব্য ও সিদ্ধান্তেব প্রতিবাদ কবেন , কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ 
নিন্দাস্ততিতে সমান অবিচল থাকিযা শান্ত আলোচনায তাহাব সম্মুখীন হন। 

নিজ পূৰ্বপ্ৰকাণিত বচনাব বা সিদ্ধান্তের পবিপন্থী কোনও তথ্যেব সন্ধান পাইলে ব্রজেন্দ্রনাথ 
অবিলম্বে পূর্বের প্রবন্ধ বা গ্রন্থেব সংশোধন ও সংযোজন বচন! কবিতেন, নিজেব ভ্রমন্বীকাবে 
দ্বিধা কবিতেন না। তাঁহাব বহু প্রবদ্ধেব এ-প্রকাৰ সংশোধন বা সংযোজন তিনি বহুবাব 
বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশ কবিষাছেন, প্রত্যেক গ্রন্থের নৃতন সংস্কবণেও নানা তথ্য এভাবে 

ংশোঁধন ও পবিবর্ধন কবিযা দিযাছেন। এমন কি মৃত্যুৰ পূর্বদিনও "বাংলা সামযিক-পত্ৰ’ 
গ্ৰন্থটিৰ এ-প্রকাঁব সংশোধনার্থে তিনি কষেক ছত্ৰ তথ্য সংকলন কবেন২০ » এই প্রবন্ধেবই ১ 
অন্থাত্র সে-বিষষে আলোচিত হইযাঁছে। 

ব্রজেন্দ্রনাথেৰ পবিণত বঘসেব বচনাঁব অপব একটি বৈশিষ্ট্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য | বিভিন্ন 
সাঁময়িকপত্রে প্রকাশিত জীবনীমূলক প্রবন্ধে এবং “সাহিত্য-সাধক-চবিতমালা” গ্রস্থগুলিতে 
ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বহু সাহিত্যকারেব গ্রন্থপপ্তী পবিবেশন কবিয়াছেন। এ-সকল গ্ৰন্থপঞ্জী প্রণয়নেব 
পদ্ধতি পৰীক্ষা কবিলে পুস্তকতালিকা ও পুস্তকপবিচষ রচনাঁষ তাঁহার বিজ্ঞানসম্মত ধাবণাব 
পবিচয পাওয! যা । কাঁলাহ্ুক্রমে সজ্জিত গ্ৰন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত গ্রন্থেব সঠিক ও সম্পুর্ণ নাম, 
প্রকাশের তাবিখ, পৃষ্ঠাসংখ্যা, আখ্যাপত্রেব যথাষথ প্রতিলিপি, প্রকাশস্থল ও প্রকাশক, 
সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপবিচয, পববর্তী কোনও কোনও সংস্কবণেব উল্লেখ প্রভৃতি প্রদত্ত হইযাছে। 
বিশেষ বিশেষ দুপ্রাপ্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে যে গ্রন্থাগাঁব বা সংগ্রহশালাধ গ্রন্থটি রক্ষিত আছে তাঁহাবও 
নামোল্লেখ করা হইযাঁছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুল গ্রন্থের প্রথম সংস্কৰণটি পৰীক্ষা! কবিয়া গ্রস্থেব 
বিববণ বচিত হইযাছে, অন্যথায Gay পবীক্ষাঁব স্থযৌগলাভের অভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত কবা| 
হইয়াছে | নির্ভুল গ্রন্থপণ্জী বচনার এই একান্তিক প্রচেষ্টাব ফলে Steta উল্লেখিত গ্রন্থগুলির 


১৭ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘মধুসুদন দত্ত’, of সংস্কৰণ, কলিকাতা, ১৩৬২, পৃ. ৮৬-৮৭ 

১৮ ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, “Aga frotersts’, ২য সংস্কৰণ--৫ম মুদ্রণ, কলিকাতা, ১৬৬৯, পৃ. ১* 
১৯, নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যায়, গবেষক ব্ৰজেন্ত্ৰনাথ', শনিবাবের চিঠি, অগ্রহীযণ ১৩৫৯, পৃ. ১৬৮ 

২*, ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘শেষ “কপি”, শনিবাবের চিঠি, অগ্ৰহাযণ ১৩৫৯, পৃ. ১১৭-১২১ 
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সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৩ 
বিববণ সবিশেষ sacristy ও প্রামাণিক হইয়| উঠযাছে। তাহাব কৃত গ্রন্থতালিকাঁব 


“eels fi উদ্ধৃত হইল ঃ 


ৰ 
a 


^o| সাবিত্রী সত্যবান নাটক। ইং ১৮৫৮ ৷ পৃ, letat | 

Shabitree Shotyobhan Natuck. A Comedy by Kaliprossono 
Sing Membe: of the Asiatic and Agricultural and Horticultural 
Societies of 19020, "076. of the British Indian Association, and 
President of the Bedoyth Shahine Shobha of Calcutta, etc. etc. etc. 
Calcutta. Printed by G. P. Roy & Co. for Bedoyth Shahine 
Shobha, No. 67 Emaumbarry Lane, Cossitollah. 1858, 

"সাবিত্রী সত্যবান নাটক ৷ শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রণীত ৷ কলিকাত|। জি, পি, 
বায় এণ্ড কোং দ্বাবা বিদ্যোৎসাঁহিনী সভাব কাঁবণ মুদ্ৰিত, কসাইটোলা এমামবাড়ী লেন 
নং ৬৭ । শকাঁন্দা ১৭৮০ বিনা যূল্যেন বিতরিতব্যং | 

ইহাতে ‘মহাভাবতীষ বনপর্ধাস্তর্গত পতিত্রতোঁপাখ্যানেব সাবিত্রী চবিত হইতে 
কেবল মৰ্ম্ম মাত্র পরিগৃহীত হইযাঁছে ৷ ” ২৯ 
অপব একটি দৃষ্টান্ত : 

“১৮।  প্রীর্থনাপত্র । ইং মার্চ ১৮২৩। পৃ. ৪। 

ইহাঁব ইংরেজী ও বাংল| অংশ একত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুবেব নামে প্রকাশিত হয় 1৮২২ 
ইতংপূর্বে wea বাংল! scar পবিচিতিব বিষষে 'নীলদর্পন-মামলাখ্যাঁত পাঁদবি 
লং-এব বচিত পুস্তকপঞ্জীই ২৩ একমাত্র ভবসা ছিল, কিন্তু লং-এব পুস্তকপঞ্জী বহুবিষযে সম্পূর্ণ 
বা Mats নহে। গ্রন্থপপ্ধী প্রণধনেব সমযে ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ লং-এব বহু ভুলভ্রান্তি নির্দেশ করেন ৷ 
ৃষ্াস্তস্ববপ, ভবানীচরণ বন্য্যোপাঁধ্যাষেব বচিত ‘নববাবুবিলাস’ পুস্তকটিব প্রসঙ্গ ব্রজেন্দ্রনাথ 
লিখিয়াছেন : 

শ্্রীরামপুরের ‘ফ্ৰেণ্ড অব ইণ্ডিয়া’ (অক্টোবর, ১৮২৫) “১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে” প্রকাশিত 
সংস্করণে আখ্যানবস্তর আভাস দিয়া, “The Amusements of the Mod rn 
Baboo. A Work in Bengalee, printed in Calcutta, 1825” নামে একটি 
দীৰ্ঘ সমালোচন! কবেন। ‘‘পাদবি লঙের তালিকায় মুদ্রিত (Catalogue, p. 82) 
‘নববাবুবিলাস’ পুস্তকেব প্রথম সংস্কবণের প্রকাশকাল ১৮২৩ খ্ৰীষ্টাব্দ নিতুল নহে |” ২৪ 
অন্য এক epe ত্রজেন্ত্রনাথ লিখিতেছেন : 





২১ ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, “কালীপ্রসন্ন সিংহ’, ৫ম সংস্কৰণ, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৬৪, পৃ. ৩৬ 

২২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বামমোহন বায,’ ৫ম সংস্কৰণ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃ. ৯৩ 

২৩. J. Long, A Deseriplwe Catalogue of Bengals Works, Oaloutta, 1855 

২৪, ব্রজেন্ত্রনা বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়,’ ৫ম সংস্কৰণ, কলিকাতা, ফান্তুন ১৩৬৬, পৃ. ২৫-২৬ £ 
পাদটাকা 


৪৪ সাহিত্য-পরিষং-পত্ৰিক। বর্ষ ৭৪ 


“ne লং এবং আরও কেহ কেহ 'পাঁকবাজেশ্বব গ্রন্থের বচষিতা-হিসাঁবে 
গৌৰীশঙ্কৰ তর্কবাগীশের নামোল্লেখ কবিযাছেন প্রকৃতপক্ষে ইহাব বচধিতা! facta 
বিশ্বেশ্বৰ তর্কীলগ্কাব , গ্রন্থকাবেব মৃত্যুব পব ১২৬০ বন্ধাৰে “বদ্দমানাধীশ্বব শ্রীল শ্রীযুক্ত ' 
মহাঁবাজাধিবাজ মহতাপচন্দ বাহাঁছুবের আদেশমতে শ্রীযুক্ত গৌবীশন্বব, তর্কবাগীণ কর্তৃক 
সংশোধিত” হইযা পুস্তবখানি "a ano হয |” ২৫ 
এইভাবে ব্রজেন্্রনাথ লং-এব গ্রন্থপঞ্জীব ক্রটিগুলি alfa কবিযাঁ প্রত্যেক সাহিত্য- 
সাধকের গ্রন্থের যথাসাধ্য বিস্তাবিত ও নিভূল গ্ৰন্থপঞ্জী সংকলন কবাঁ লংএব কৃত পঞ্জীব 
অপবিহীর্যতার অবসান ঘটিল | 

পুস্তকপঞ্জী প্রণয়নে ব্রজেন্্রনাথেব এই শ্রন্থাগাবিকস্থলভ কুশলতা তাহার এজীতীয 
বচনাগুলিব তথ্যমান যথেষ্ট বর্ধিত কবিযাঁছিল। প্রসন্্ুতঃ উল্লেখ কবিতে হয যে '"ব্রজেন্দ্রনাথ 
ইততিপূর্বেই ১৩৪০-৪১ quce বঙ্গীষ-সাঁহিত্য-পবিষদেব গ্রন্থশীলা ধ্যক্ষ হিসাবে à প্রতিষ্ঠানের 
দুৰ্লভ পুস্তকসমৃদ্ধ রন্থাগাবের দৈনিক কার্যধাব! পর্যবেক্ষণের সুযোগ পাইযাছিলেন এবং সেই 
qa আহত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাই উত্তবকালে গ্রন্থপদ্ধী-প্রণযনে তাঁহার সাফল্যের পথ প্রশস্ত 
কবে। 

সাহিত্যেব আসবে ও ইতিহাঁমের গবেষণা ব্রজেন্দ্রনাথ যে-পবিমাঁণ বৈজ্ঞানিকতার পবিচয় 
দিয়াছেন, সাহিত্যজগতে তাহাকে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয নু!। ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ সম্বন্ধে জগদীশ, 
ভষ্টাচার্ষেব নিয্নোদ্বত উক্তি, তাঁহার সার্থক পবিচিতি : 

“সমাজ ও সাঁহিত্য-ইতিহাঁসেব ক্ষেত্রে তাঁকে বলব-_বিজ্ঞানী | তথ্যেব গবেষণাগাঁবে 
পৰীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের দ্বাবাই তিনি যথার্থ সত্যের সন্ধান করেছেন। প্রামাণিকতাব 
গেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাঁডা তিনি কথা বলেন নি। তাই উন্নবিংশ-বিংশ terete 
বাংলাব জাতীষ জীবন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে 'ব্রজেন্দ্রনাথ’ নামেব অর্থ হল 
‘sate গ্রামাণিকতা” 1২৬ i 
এ-বিষয়ে চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর অনুৰূপ মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য £ 

“উনবিংশ শতাব্দীৰ বাংলাব নবীন সাহিত্য ও নবীন সংস্কৃতিব পবিচয় ও ইতিবৃত্ত 
সংকলনকে তিনি জীবনের মুখ্য ব্রত হিসাবে গ্রহণ কবিয়াছিলেন এ্রবাস্তিক নিষ্ঠাব 
সহিত নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তিনি জীবনেব শেষদিন পর্যন্ত এই কার্য কবিযা 
গিষাঁছেন।”২+ 
ব্রজেন্ত্রনাথেব তথ্যযূলক প্রবন্ধগুলিব ভাষা বাহুল্যবজিত, বৃথা wae ও পুনকক্তিব 

অভাবে সরল, স্বাভাবিক ও ভারহীন। বক্তব্যেব সাবগর্ত গাঁভীর্য বিবেচনায়, তাঁহাব প্রকাশ- 
ভঙ্গীব সাবল্য নিঃসন্দেহে বিষয়বস্তুৰ সহজপাঠ্যতা বৃদ্ধি কবিযাছে, তথ্য ও বিতর্কের গুরুত্ব 
২৫ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাব্যায, ‘গৌবীশঙ্কৰ তর্কবাগীশ”, ৫ম সংস্কৰণ, কলিকাতা, মাঘ ১৩৬২, পৃ- ৩০ 


২৬ জগদীশ ভট্টাচাৰ্য, 'পুকষসিংহ ব্রজেন্দ্রনাথ' শনিবাবেব চিঠি, অগ্রহাযণ ১৩৫৯, পৃ ১৮০ 7 
২৭ চিন্তাহিবণ চক্রবর্তী, 'ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়” প্রবাসী, কাতিক ১৩৫৯, পৃ ৯৫ 


Lo 


সংখ্য! ২ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫ 


অনীবশ্তক উচ্ছ্বাসে ভাবাক্রান্ত হয নাই, ভাষাৰ তাবল্য ও গতিতে শান্ত বিচাবেব cuf ব্যাহত 
হয নাই। ভাষা ব্যবহাবে তীহাব সংযম এবং শব্দচয়নে তীহাঁৰ সতর্কতা সমালোচকদেব 
প্রশংসা অর্জন কবিযাছে ৷ যোগেশচন্দ্ৰ বায বলিষাছেন ঃ 

“কোনও চবিতে একটা উডা কথা নাই, বাগাড্ম্বৰ নাই 1” ২৮ 
স্থশীলকুমাবি দে মন্তব্য কবিষাছেন : 

“WHE বাবুব অধ্যবসাঁষ ষেব্বপ আঁভন্ববহীন, তীহাব বচনাঁও সেইৰূপ মিতভাষী।” ২৯ 
ব্রজেন্্রনাথেব বচনাব নিদৰ্শনশ্বৰূপ দুইটি উদ্ধৃতি দেওযা হইল; 

“বাংলা ico গুৰুগম্ভীব বিষষ AVA প্রবন্ধ বচনাব অন্ততম প্রবর্তক বামমে[হন। 
তাহাব শাস্ত্ৰবিচাব ও তৎসংক্রান্ত বিবাদযুলক বচনাব সাহায্যে বাংলা-গঞ্ঠেব গুৰুত্ব যে 
age পবিমাণে বৃদ্ধি পাইধাছিল তাহাতে আব সন্দেহ নাই। তিনি একদিকে প্রাচীন 
সংস্কৃত শাস্বসমূহকে ভাষায প্রকাশ কবিষা যেমন ভাষাব ভাব ও শব্সম্পদ বৃদ্ধি 
কবিযাছিলেন, তেমনই অন্যদিকে তর্ক ও বিচাবমূলক গ্রন্থ বচন| কবিযা ভাঁষাষ প্রকাশ- 
ভঙ্গিব YOu! ও মননশীলতা সঞ্চাব Seal ইহাকে qu, সতেজ ও পুষ্ট কবিযাঁছিলেন। 
মৃত্যুপ্ধযেব মত এ-বিষয়ে তিনি সৰ্বদা সজাগ ছিলেন। তীহাব ব্যাকরণেব বাঁক্যবীতি 
অধ্যাষে তিনি পদেব অন্বয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে cy, 
sat সৌষ্ঠব সাধনে তিনি বিভিন্ন বীতি প্রয়োগেব কথা জাঁনিতেন 1৮৩০ 

“প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা বিদেশীব কীত্তি। দেশেব লোকেব উৎসাহ ও রুচির 
মহিত উহার কোন যোগ ছিল না, তাই উহা স্থাধী হইতে পাবিল না। লেবেডেফেব 
ইংলগ-প্রয্নাণেব পবই উহা লুপ্ত হইল। বিদেশী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই প্রথম বঙ্গীয় 
নাট্যশালা ও বাঙালী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সত্যকাঁব দেশী নাট্যশাঁলাব মধ্যে চল্লিশ বৎসরের 
ব্যবধান। এই চল্লিশ বংসব বাঙালী-জীবনে একটা যুগ-পরিবর্তনের সময । উনবিংশ 
শতাব্দীৰ গোঁডার দিকে বাঁডীলী-জীবনেব উপর পুবাতনেব প্রভাব সম্পূর্ণ বর্তমান ছিল। 
তখন পর্যন্তও বাঁডীলীবা আমোদ-প্রমোদেব ব্যাপারে যাত্রা, পাঁচালি, কবি, হাঁফ- 
আখভাই প্রভৃতি লইয়া সন্তষ্ট ছিল, নূতন ইউবোপীষ ধবণেব কোন আমোদ-প্রমোদেব 
অভাব অনুভব করিতে WTS কবে নাই । এই অভাব তাহারা অনুভব করিতে আরম্ভ 
করিল এ-দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 1” ৩? 
ভ্রজেন্্রনাথেব রচনার উল্লিখিত গুণাবলী সত্বেও তাঁহাব সাহিত্যকর্ষে কয়েকটি 

সমালোচনার মত বিষষ বর্তমান। প্রথমতঃ অতিরিক্ত উদ্ধৃতি, টীকাটিগ্ননী, প্রসঙ্গোল্লেখ 
এবং দীর্ঘ তালিকাষ তাঁহাব প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলিব অধিকাংশই ভাবাক্ৰান্ত। কোথাও কোথাও 





২৮ যোগেশচন্দ্র বায বিদ্যানিধি, “দাহিত্য-নাধক-চবিতদালা”, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫০, পৃ ৫৩১ 

২৯ কুণীলকুমাৰ দে, ‘ভূমিকা’, বঙ্গীয নাট্যশালাৰ ইতিহাস, of সংস্কৰণ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. li» 
৩০ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, ‘ৰামমোহন TA’, ৫ম সংস্কৰণ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭, পৃ ৭৬ 

৩১, ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “THT নাট্যশালাৰ ইতিহাস’, ed সংস্কৰণ, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮, পৃ. ৬ 


BY সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক' বৰ্ষ ৭৪ 


যথাসাধ্য তথ্যপরিবেশনেব অত্যুত্সাঁহে প্রতিপান্ত বস্তু বা afte বিষধেব পবিচ্ছন্নতা ব্যাহত 
হইয়াছে । উদাহবণস্ববূপ, যোগেশচন্দ্র বায উল্লেখ কবিযাঁছেন £ 
“Ratia ) চবিত লিখিতে ত্রজেন্দ্রবাবু যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। কিন্ত 

তানুপাঁতে পুস্তকখাঁনি মনোজ্ঞ হয় নাই। এক এক বিষ্ষেব অন্তৰ্গত বহু অবান্তবে 

( details ) মানুষটি ঢাকা পড়িযাঁছেন ।৮৩২ 

দীর্ঘ উদ্ধৃতি বা তর্কে বচনাব বৈজ্ঞানিকতা বৃদ্ধি পাইলেও শ্বর্ণনাব ধাব| মধ্যে মধ্যে 
fafsre হইয়াছে, আলোচনা we cate হইযাছে। 

ব্রজেন্্রনাথের বহু রচনা দীৰ্ঘ ইংবেজী উদ্ধৃতি সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকেব দুর্বোধ্য ন! 
হইলেও অন্ততঃ গ্রীতিকব মনে হইবাব কথা at) মাতৃভাষায় লিখিত প্রবন্ধ বা গ্রন্থ 
পড়িতে পড়িতে বিদেশী ভাষাব অংশের সম্মুখীন হইলে সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের চিন্তাধাবা 
সামধিকভাবে ব্যাহত হইতে পাবে; ইংবেজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকেব কাছে তো এই অংখগুলি 
বাঁধাত্বরূপ হইবেই। ইংবেজীতে প্রদত্ত তথ্য বা উদ্ধৃতিগুলিব অন্থুবাঁদ বা বাংলায় তাহাঁদেব 
সারাংশ প্রদান কৰিলেই এই ক্ৰটিটুকু সংশোধন কবা যাইত। তাহাব অভাবে বিদেশী ভাষায 
লিখিত উদ্ধৃতিগুলি অনেক সাধারণ পাঠকেব নিকটেই লেখকেব পাণ্তিত্যপ্রচাব বলিয়| মনে 
হইতে পাবে | 

তৃতীষতঃ aT তথ্যসংকলন কবিযাছেন প্রচুব, কিন্তু তাহাব পুঙ্ান্থপুঙ্খ বিচাব- 
বিশ্লেষণ ও আলোচনাষ তাঁহাব নিজ মতামত ও সিদ্ধান্তকে অনেক স্থলেই অগোচৰে 
বাখিয়াছেন। স্থধিসমাজে ইহাব মিশ্র গ্রতিক্রিষা হইয়াছে | যদুনাথ, বাঁজশেখব, যৌগেশ- 
BH প্রমুখ লেখকগণ তীহাব এই সংযমে সন্তোষ প্রকাশ কবিবাঁছেন, ব্যক্তিসত্তাব চিহ্নবিহীন 
তথ্যপরিবেশনকে ইতিহাস-আঁলোচনাঁৰ আদর্শ হিসাবে সাধুবাদ দিযাছেন , পক্ষান্তবে 
সুশীলকুমাব দে প্রমুখ সমালোচিকগণ ব্রজেন্্রনাথেব এই বীতিব সমালোচন| কবিষাঁছেন এবং = 
ইহাব প্রভাবে Stata বচনাব অঙ্গহাঁনিব ইঙ্গিত করিযাঁছেন। 

উল্লিখিত তর্কসাঁপেক্ষ রীতিগুলি ব্রজেন্দ্রনাথের বচনার তথ্যযূল্য ও এঁতিহাসিক গুরুত্বকে 
কৌনক্রমে ব্যাহত কবিষাঁছে, একথা স্বীকাব কবা কঠিন। Stele পরিণত quom 
রচনাগুলিতে কালে বহু সংশোধন ও পবিবর্ধনেব প্রযোজন হইতে পাবে, কিন্তু উত্তরপুরুষেব 
গব্ষেণাকার্ষের পথিকত্বপে সেগুলি মর্যাদা কোনদিনই মলিন হওয়াব নহে। পক্ষীস্তবে 
সাধারণ পাঠকেব অবমববিনোদ্বনেব উপযোগী তারল্য তীহাব লেখনীতে ভর কৰিতে পাবে 
নাই ১ হয়তো Stele নিজেবও সে-বিষয়ে অনীহা ছিল। গুরুতব বিষষেব আলোচনায় 
সরলতা ভীহীব প্রেষ ছিল না, সারবত্তাই ছিল State কাম্য | 





৩২, যোগেশচন্দ্র বায বিস্যানিধি, 'দাহিতা-সাধক-চরিতমালা”, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৫০, পৃ. ৫৩৪ 


ংখ্যা ২ অজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ 

বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদেব বিবর্তনের অতীত ইতিহাসকে তিনটি প্রধান পর্যাষে বিভক্ত 
কবা যাব £ প্রথম পর্যাষে free দেবেব ভবনে বেঙ্গল লিটাব্যাবি আ্যাসোসিযেশনেয় 
বপান্তিবেব মাধ্যমে পবিষদেব স্থজন,৩৩ দ্বিতীয় পৰ্বাষে বামেন্দ্ৰসুন্দৰ ত্ৰিবেদী, ব্যোমকেশ 
মুস্তফী প্রমুখ স্থধিবৃন্দেব পবিকল্পন। ও পবিশ্রমে গৃহনির্মাণ, শাখা-পরিষৎ স্থাপন, প্রাচীন 
বঙ্গসাহিত্যেব লুপ্ত গ্রন্থোদ্ধাব প্রভৃতি কার্ধেব মাধ্যমে পরিষদেব প্রকৃত প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং 
তৃতীয tier প্রধানত: 'প্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ও সজনীকান্ত দাসেব শরম ও A 
এন্থশালাব সম্প্রসাঁবণ, গ্রন্থগ্রকাঁশনেব সাৰ্থক বপাঁষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিব ইতিহাস 
বচনাব উদ্যোগ ইত্যাদি আযোজনেব দ্বাব| পবিষদেব ভিত্তিমূলেব দৃঢ়তাবিধান। শেষোক্ত 
পর্ধাধেব অন্যতম নাযক ত্ৰজেন্দ্ৰনাথ পবিষদেব প্রধান কর্মী বামকমল সিংহেব সান্নিধ্যে 
আঁসিষাই পবিষদেব ক্রিযাকলাপে আগ্রহী হইয! ওঠেন 15৪ পরিষদেব ৩৭শ বর্ষের vb 
মাসিক অধিবেশনে (২৮ অগ্রহাঁষণ ১৩৩৭) ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ইহাব সাধাবণ সদশ্তপদে নির্বাচিত 
হন। ইহাব পব ছুই দশক ধৰিষ| তিনি পবিষদেব অক্লান্ত সেবায় বত থাকেন এবং উহার 
erts প্রাণপুৰুষ BSA ওঠেন | ` 

অ্ৰজেন্দ্ৰনাথ পর্যাযক্রমে পবিষদের কার্ধনির্বাহক সমিতির সদস্যা ( ১৩৩৯, ১৩৪৩-৪৪ ), 
এন্থশালাধ্যক্ষ (১৩৪০-৪১, ১৩৫২-৫৫ ), পত্ৰিকাধ্যক্ষ (১৩৪৫ ৪৬ ), সহ-সম্পাদক (১৩৪১-৪২) 
এবং সম্পাদক (১৩৪৭-৫১, ১৩৫৬-৫৯ ) পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৩৪১ বঙ্গাবেব 
১৬ আঁষাঢ তারিখে তিনি পবিষদেব আজীবন সদস্তপদেও নির্বাচিত হন বহু qum তিনি 
পরিষদের সাঁহিত্যখাখা, ইতিহাসশাখা, গ্রন্থশীলা উপসমিতি, ছাপাখানা উপসমিতি, আঁয়বৃদ্ধি- 
ব্যযসংকৌচ সমিতি, কার্ধবিববণ পবিদর্শন সমিতি প্রভৃতিব সদ্রস্তকপে নান! কার্ধে afa 
অংশ গ্রহণ কবেন। বঙ্গদেশে জাতীধ গ্রস্থাগাব স্থাপনের বিষষে প্রযাসেব জন্য ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ 
পরিষৎ যে শীখা-মমিতি গঠন কবেন, ভ্রজেন্দ্রনাথ তাহাবও অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন ।৩৫ 

পবিষদেব ধাঁবাবাহিক ইতিহাঁস-বচনাঁব কাজে ব্রজেন্্রনাথ যথেষ্ট শ্রম ও সময ব্যয 
কবিযাছিলেন। State বচিত ‘পবিষত্পবিচয’ ( কাতিক ১৩৪৬) এ-বিষযে প্রথম স্থবিন্তস্ত 
ও আঙ্ুপৃধিক বিববণ-গন্থ। বহুপূৰ্বে প্রকাশিত কতিপয ‘পবিষৎ-পঞ্জিকা'ৰ তুলনায় এই 
sabe তথ্যসংকলন, পবিবেশন ইত্যাদি যথেষ্ট বিজ্ঞানসন্মত, সুবোধ্য, সুসজ্জিত এবং 
বাহুল্যবঞ্জিত । আঁবও এক দশক পবে ব্রজেন্দ্রনাঁথ গ্রন্থটিকে সংক্ষিপ্ততব কবেন এবং ইহাতে 
১৩৫৬ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজিত হয 1৩৬ 

ব্রজেন্দ্রনাথেব এঁকাস্তিক প্রযাঁসে পবিষদেব গ্রন্থশীলধ পুস্তকসংগ্রহ সংখ্যা ও sry 

৩৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পবিষৎ্পরিচয (১৩০৭-১৩৫৬), কলিকাতা, TFA ১৩৫৬, পু ৩-৪ 

es ব্রজেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায, Age ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়’ £ “আব্র-পৰিচয', কলিকাতা, ৫ আশ্বিন ১৩৫৭, 

১৪ 
3 ৩৫ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদেব সাংবৎসবিক কার্যবিবরণী, ১৩৩৯-৫৯ 

৩৬  ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পবিষৎ-পরিচষ (৯৩০*-১৩৫৬)', কলিকাতা, TIGA ১৩৫৩ 





৪৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। বৰ্ষ ৭৪ 


উল্লেখযোগ্য হইযা ওঠে ৷ লেখক ও গ্রকাশকদেব নিকট হইতে দ্বানস্বৰূপ পুস্তকসংগ্রহেব 
icf তাহাব প্রশংসার উদ্যম ছিল। এ-প্রসঙ্গে যছুনাথ সবকাবেব মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 
“আঁজ যে পরিষদে পুস্তকাঁগাঁব কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়েব লাইব্ৰেবির পবই 
- সৰ্বজ্ে্ঠ গব্যেণা-সহাঁধক কেন্দ্র হইয়াছে--শুধু বাদল! গ্রন্থে নহে, ইংবেজী ও অন্য কোন 
কোন ভাঁষাব উৎকৃষ্ট এম্থে--তাহা ব্রজেন্দ্রনাথেব গৃহিণীপনাঁব ফল |’ ৩৭ 
নিজেব ব্যক্তিগত গ্রন্থদংগ্রহও ব্রজেন্দ্রনাথ পবিষংগ্রন্থশালাঁতেই দান কবিষ। যান ৷ 
বামকমল সেন লিখিত ‘এ foe নাবি ইন ইংলিশ ans বেংগলি” (১ম খণ্ড, ১৮৩৪ 3), 
ঈশ্বরচন্দ্র গু -বিবচিত 'সত্যনাঁবাধণেব ব্রতকথা; ( ১ম সংস্কবণ, ১৯১৩ খ্ৰী) প্রভৃতি ছৃশ্রাপ্য ও 
মূল্যবান গ্রন্থ সংগ্রহ কবিয়া তিনি পবিষদে প্রদান কবিযাঁছিলেন। বহু প্রাচীন মুদ্রাও 
ব্রজেন্দ্রনাথ কর্তৃক নানা স্থত্রে সংগৃহীত ও পবিষৎ-সংগ্রহশালাঁষ উপহৃত হয | 
্ন্থশালাধ্যক্ষ হিসাবে প্রথম কার্যভাব গ্রহণের অব্যহিত পবেই ব্রজেন্্রনীথ পবিষৎ- 
্রন্থাগাবে পুর্ববৎ্সব পর্যন্ত সংগৃহীত যাবতীয় বাংল! সামধিকপত্রেব একটি তালিকা সংকলন 
কবেন।৩৮ তালিকাঁব অন্তভূক্তি প্রত্যেক সামযিকপত্রেব শ্রেণী (অর্থাৎ দৈনিক, পাক্ষিক, 
মাসিক, ত্রৈমাসিক প্ৰভৃতি ), সম্পাদকের নাম, খণ্ড, ভাগ বা বর্ষ এবং সংখ্যা, প্রকাশকাল, 
পরিষত্গরস্থাগারের গ্রন্থপপ্তী-সংখ্যা প্রভৃতি উল্লেখিত হুওযায গ্রন্থাগারে কর্মী ও গবেষক- 
পাঠকদেব অপরিসীম উপকার হয় । ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে পবিষৎ-গরন্থাগাঁবেব সাধারণ গ্রন্থসংগ্রহ ও 
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহগুলিব পুম্তকতালিকা সংকলনেব Clee ব্রজেন্ত্রনাথেব উপব 
DB হয এবং প্রধানতঃ তীহাবই নির্দেশে এই পুস্তকতাঁলিকার ১ম খণ্ড সংকলিত হয় 1৩৯ 
পবিষদেব গ্রন্থগ্রকাঁশ বিভাগ ব্রজেন্ত্রনাথেব গবেষণ! ও সাহিত্যকর্মে সর্বাধিক উপকৃত হ্য। 
তিনি যখন পবিষদে সক্রিষভাঁবে যোগদান কবেন তখন দেশে ছুই বিশ্বযুদ্ধেব অন্তৰ্বৰ্তীকালীন 
অর্থনৈতিক বিপর্যষেব are; পবিষদেব আযেব উৎস ক্ষীণ ও ভুদ্বপ্রায। বিত্তসংকটের 
সেই দুদিনে পবিষদেৰ পরিচালনভীব গ্রহণ কবিষ! ব্রজেন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ইহাব গ্রন্থপ্রকাশ 
ব্যবস্থাব বৈপ্লবিক প্রসাবসাধনেব মাধ্যমে পবিষদকে দীর্ঘকালেব জন্তু স্বনিৰ্ভব করিযা 
তোলেন। ব্রজেন্দ্রনাথের পববর্তী পবিষৎ-সম্পাঁদক শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল ‘বঙ্গীষ-সাহিত্য- 
পরিষদেব উনষষ্ঠিতম বাঁধিক কাঁধ্যবিববণ"-এ Stale সম্বন্ধে লিখিযাঁছেন : 
“দাকণ আথিক অসঙ্গতিব সম্য তিনি কর্শভাঁব গ্রহণ করেন। একনিষ্ঠাব সহিত 
পৰিষদেৰ সেবা কবিযা তিনি পবিষদ্‌কে প্ৰতিকূল অবস্থাব মধ্যেও স্বাবলম্বী করিযা 
faataa 1৮8০ 


. ৩৭. য্নুনাথ সৰকাৰ, 'ব্রজেন্দ্রনাথ” এনিবাবেৰ চিঠি, — ১৩৫৯, পৃ ১৭ 
৩৮, বঙ্গীয-দাহিত্য-পবিষদ্‌গ্রন্থাগাৰ £ বাঙ্গাল! সামধিক পত্রের তালিকা £ (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পৰ্যন্ত সংগৃহীত 1, 
কলিকাতা, আশ্বিন ১৩৪০ 
৩৯ অনঙ্গমোহন সাহা, ‘নিবেদন’, বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষৎ পুস্তকালয £ পুস্তকতীলিকা, প্রথম খণ্ড বাংলা 
পুস্তক, কলিকাতা, পৌষ ১৩৪৮ 


s» শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, 'ব্্ীয-নাহিত্য-পরিষদেৰ উনষষ্ঠিতম ‘বাৰ্ষিক কার্য্যবিবরণ’, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, 
$ ২য সংখ্যা, T ৯৭ 
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চিন্তাহবণ চক্ৰবৰ্তাও ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেৰ ভূমিক! সম্বন্ধে লিখিযাছেন £ 
“বৃস্ততঃ তিনি যখন যে পদেই থাকুন না কেন, দীৰ্ঘকাল যাবৎ তিনিই ছিলেন 

পবিষদেব কৰ্ণধাব--সৰ্ব্বময কর্তা । পবিষদেব আখিক ছুববস্থা va কবিষ| ইহাব ভিত্তিকে 
দৃঢ় কবিবাঁব জন্তু ব্ৰজেন্দ্ৰমাথ বিশেষ আগ্ৰহান্বিত ছিলেন 18° 
পবিষদেব গ্রন্থপ্রকাঁশ বিভাগেব কর্মস্ছচীব দুইটি ধাবা! ব্রজেন্্রনাথ কর্তৃক নির্দিষ্ট ও অমুস্থত 
হয। একদিকে তিনি প্রধায়তঃ পুবাতন সামধিক-পত্র, সবকাঁবি নথিপত্র ও প্রামাণ্য 
্রন্থাদিব তথ্য সংগ্রহ ও বিচাব কবিষা ‘বাংলা সাঁমধিক-পত্র” 'বঙ্গীয নাট্যশালাব ইতিহাস’, 
‘সংবাদপত্রে সেকালেব কথা” এবং “সাহিত্য-সাঁধক-চবিতমাঁলা” সিবিজেব que ww অধিকাংশ 
্রন্থই বচন] কবেন এবং তাহাদের সর্বস্বত্ব তিনি বা State পক্ষ হইতে তাঁহাব সহধৰ্মিণী 
পবিষদকে দান কবেন। অন্যদিকে পাঁচকভি বন্দ্যোপাধ্যাঘ, বলেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব, বঞ্চিমচন্দ 
চট্টোপাধ্যায, মধুস্থদন দত্ত, ভাবতচন্ত্ৰ edie, দীনবন্ধু মিত্র, বামমোহন বাঁধ, দ্বিজেন্দ্ৰলাল 
বাষ, বামেন্তস্থন্দৰ ত্ৰিবেদী প্রমুখ প্রখ্যাত পূৰ্বস্থবীদিগেব বচনাবলী সম্পাদনা ব্রজেন্দ্রনাথ 
অংশগ্রহণ কবেন , এ-সকল.বচনাবলীও পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয। এই দুই ধাবাব 
কার্যস্থচীব ফলে একদিকে বন্দসাহিত্যেব ভালা wen গ্রন্থেব সুলভ অর্ঘ্যে পূর্ণ হইয| ওঠে, 
যুগসদ্ধিক্ষণেব সমাজ ও সাহিত্যের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয এবং উল্লেখ্য সাঁহিত্যসেবী ও 
Steers সাহিত্যকীতিব প্রামাণ্য বিবরণ সংকলিত হয, অপবদ্দিকে তেমনি সাঁধাবণ-শিক্ষিত 
ও মূননশীল__উভষ শ্ৰেণীৰ পাঁঠকবর্গেবই প্রযোজনান্ুগ সাহিত্য পবিবেশনেব মাধ্যমে 
পৰিষদের আথিক উপার্জনের একটি স্থাধী পথ সুষ্ট হয। ব্রজেন্ত্রনাথেব লিখিত গ্রন্থগুলিব 
আবশ্যকমত নূতন সংস্কৰণ প্রকাশেব US সংকুলান কবিবাঁব জন্য তাহা পত্নী বীণাপাণি দেবী 
১৩৫৩ বঙ্গাব্ধেব ১৫ বৈশাখ ব্রজেন্্রপ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল নামে যে তহবিল প্রতিষ্ঠা 
কৰেন, তাহাব মূলধন বৃদ্ধিব জন্য ব্রজেন্দ্রনাথেব নিজেব দানও কম ছিল না, ‘সাবদামঙ্গল’, 
‘তোম প্যাচাব নকশা’, ‘পাঁচকডি বচনাবলী” প্রভৃতি বহু গ্রন্থ সম্পাদনাঁব জন্য পবিষদেব দেষ 
দক্ষিণাও ব্রজেন্্রনাথ উপবি-উক্ত তহবিলে দান কবিযাঁছিলেন। 

ব্রজেন্দ্রনাথ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষদেব একমাত্র বা অন্ততম প্রতিনিধি হিসাবে নিম্নলিখিত 
সংস্থা ০ সন্মিলনে যোগদানেব জন্য নির্বাচিত হন : 


সংস্থা a সন্মিলন অধিবেশনস্থল অধিবেশনের তারিখ 
নিখিল ভাবত গ্রন্থাগাব সম্মিলন কলিকাতা ২৭-২৯ GLH, ১৩৪০ 
মেদিনীপুব শখা-পবিষদেব বজতজযন্তী মেদিনীগুব ১৪-১৬ PIEN, ১৩৪৪ 
নবীনচন্ত্র সেন জন্মশতবাঁধিকী উত্সব ট্টগ্রাম-নযাঁপাঁডা ৪-৫ ফান্তুন, ১৩৫২ 


এতদ্যতীত কলিকাতা বিশ্ববিদ্ধালযেব গিবিশচন্দ্র ঘোষ লেকচাঁরশিপ সমিতিতেও 
ব্রজেন্্রনাথ একাধিকবাৰ (১৩৪০ ও ১৩৪২ বঙ্গাব্দ ) পবিষদেব প্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত 
হন। ১৩৫৪ বঙ্ধাব্দেব ২২ পৌষ তাবিখে ৫ ব্সরেব জন্য তিনি পবিষদেব প্রতিনিধি হিসাবে 


টিউন 
৪১, চিন্তাহবণ চক্রবর্তী, ‘ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ ও বসন্তবঞ্জন", সাহিত্য-পৰিষত পত্ৰিকা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ £ ১ম সংখ্যা, পৃ ২৩ 


৭ 


৫০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


ইণ্ডিযান হিস্টবিক্যাল বেকর্ডদ্‌ কমিশনেরও সহাযক cue (আযসৌসিয়েটেভ মেম্বাব A 
মনোনীত হইযাছিলেন। 

অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ, চিন্তাহবণ চক্ৰবৰ্তী, সজনীকান্ত দাস ও mura সেনকে লইযা 
গঠিত বিচাঁবকমণ্ডলীব সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রজেন্্রনাথেব ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা” ও ‘বঙ্গীয় 
নাট্যশালাঁব ইতিহাস’ cheers ১৩৪১-৪২ qria বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সামাজিক 
ইতিহাঁসেব শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিযা বিবেচনা কবিযা বঙ্গীধ-সাহিত্যম্পবিষ্ৎ ত্রজেন্দ্রনাথকে ১৩৪৩ 
' বঙ্গাৰের ৮ ফান্তন তারিখে বামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক প্রদান কবেন , ব্রজেন্ত্রনাথই এই সম্মানের 
প্রথম প্রাপক | এই উপলক্ষে উপরি-উক্ত দিবসে যদুনাথ সবকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
পরিষদেব সভায ব্রজেন্দ্রনাথ “উনবিংশ শতাব্দীর enace বাঙ্গালী সমাজেব সমস্ত৷’ নামক 
একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ কবেন | 

ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণাব স্বীক্ৃতিস্বকপ পবিষৎ ব্রজেন্দ্রনাথকে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দেব 
২৯ অগ্রহাঁষণ নাবাযণচন্দ্ৰ মৈত্র পদক দানে সন্মানিত কবেন। 

কবি অক্ষয়কুমাব বডাঁলের জীবনচরিত ও বচনাবলী সম্বন্ধে একটি দীর্ঘ ও তথ্যবহুল 
প্রবন্ধ বচনাব স্বীকৃতিস্ববূপ বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষৎ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের wo শ্রাবণ ব্রজেন্ত্রনাথকে 
অক্ষযকুমাব বডাল বৌপ্যপদক প্রদান কবেন , তিনিই এই পদকে প্রথম প্রাপক | 

স্মরণীয় সাহিত্যসেবীদিগেব বিস্বৃতপ্রা জীবনকাহিনী ও সাহিত্যকীতি পুনকদ্ধারেব কার্যে এ 
অধিকতব উৎসাহদীনেব উদ্দেশ্যে বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষৎ এঁতিহাসিক অনুসন্ধান তহবিলের = 
অর্থান্থকল্যে ব্রজেন্্রনাথকে ১৩৫৮ বঙ্গাব্দেব ১ অগ্রহাযণ ১৭০ টাকা পুবস্ধাব প্রদান কবিলে 
ত্রজেন্দ্রনাথ অবিলম্বে সেই অর্থ ব্রজেন্্র-গ্ন্থ-পুনঃগ্রকাঁশ তহবিলেই দান কবেন। 

পত্রিকাধ্যক্ষ হিসাবে ১৩৪৫-৪৬ বঙ্গাব্দে “দাহিত্য-পবিষ্থপত্রিকা” সম্পাদনাৰ সমযে 
ব্রজেন্দ্রনাথ নান! fara প্রকৃত অধিকাবীদের লিখিত মনোজ্ঞ গব্ষণা-প্রবন্ধ সংকলন কবিষা 
পত্লিকাটিতে প্রকাশ কবেন ; ফলে তীহাঁব সম্পাদনাকালে 95554 গুরুত্ব, 
প্রামাণিকতা ও তথ্যমানে মননোত্তীর্ণ হয। 

‘সাহিত্য-পবিষৎপত্ৰিকা’য ভ্রজেন্দ্রনাথেব লিখিত যে-সকল গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছিল সেগুলিব একটি তালিক| এই গ্রবন্ধেব অন্তর্গত “সাঁমযিকপত্রে প্রকাশিত al 
শিরোনামাঁব অন্তর্ভুক্ত হইল। j 

‘সাহিত্য-পবিষত-পত্ৰিকা’য প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে কতকগুলি এবং তদ্দতিব্লিক্ত অন্য 
কয়েকটি স্থচিত্তিত প্রবন্ধও পরিষদের বিভিন্ন মাসিক, বাধিক ও বিশেষ অধিবেশনে পঠিত 
হইযাঁছিল ; তন্মধ্যে কযেকটি ৬ উদ্বাহবণ ও সেগুলি পাঠেব তাবিখ from তালিকাষ- 
প্রদত্ত হইল; 

প্রবন্ধের নাম প্রবন্ধপাঠের তারিখ 
বামনারায়ণ তর্করত্ব ও তাহা নাট্যএন্থাবলী আলোচনা) ২৭ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৮ 
দেশীয় সাময়িকপত্রের ইতিহাস ১৫ ফান্তন, ১৩৩৮ 


সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫১ 


প্রবন্ধের নাম s প্রবন্ধপাঠের তারিখ 
বামমাণিক্য বিষ্যালঙ্কাব ( আলোচন! ) ২ মাঘ, ১৩৩৯ 
মাইকেল মধুহুদন দত্তেব জন্মতাবিথ ` ১৪ SR, ১৩৪১ 
উনবিংশ শতাব্দীৰ প্রাবম্ভে বাঙ্গালী-সমাজেব সমস্তা ৮ ফান্তন, ১৩৪৩ 
দ্বিজ বামচন্দ্ৰ বা কবিকেশবী বামচন্ত্ৰ তৰ্কালঙ্কাব ২৭ আঁষাঁট, ১৩৪৪ 
গঙ্গাকিশোব ভট্টাচাৰ্য ২৫ ভাদ্র, ১৩৪৪ 
পীতাম্বব মিত্র 5 ২৫ fa, ১৩৪৪ 
জেমস স্ট,যাট ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪ 
ঈশ্ববচন্দ্ৰ গুপ্ত ২২ HHI, ১৩৪৪ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ emia, ১৩৪৪ 
বামচন্দ্র বিদ্ধাবাগীশ ১৪ ভাদ্র, ১৩৪৫ 
বামনাবাঁষণ sed ১৮ অগ্রহাঁষণ, ১৩৪৫ 
সেকালেব সংস্কৃত কলেজ ( প্রথমাংশ ) ১৯ wi, ১৩৪৬ 
এ ( দ্বিতীযাংশ ) ২১ চৈত্র, ১৩৪৬ 
বন্ধিমচন্দ্রেব হুগলী কলেজে অধ্যযন ২৬ চৈত্র, ১৩৪৬ 

কালীপ্ৰসন্ন সিংহ কর্তৃক বিগ্যোৎ্সাহিনী সভাব পক্ষে 
মধুস্থদনকে প্রদত্ত মানপত্ৰ দান ১৫ আঁষাঢ, “ ১৩৪৭ 
সেকালেব সংস্কৃত কলেজ ১ eat, ১৩৪৭ 
E ২৭ পৌষ, ১৩৪৭ 


বস্তুতঃ প্রা দুই দশক ধবিষা পবিষদেব পন্থপ্ৰকাশ, প্রবন্ধপাঠ, পত্রিকা প্রকাশ, আথিক 
ব্যবস্থা, নীতিনির্ধাবণ, গ্রন্থসংগ্রহ প্রভৃতি যাঁবতীয কর্মে ব্রজেন্দ্রনাথেব মুখ্য বা গৌণ ভূমিকা 
অনুভব কবা যায। পবিষদেব কার্ধে তাঁহাব ক্লান্তি ছিল না। মৃত্যুব মাত্র কয়দিন পূর্বে 
১৩৫৯ বঙ্গাব্দেব ৫ আশ্বিনেব কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিব অধিবেশনে সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ অসুস্থ 
শবীবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পবিষদেব প্রাত্যহিক ক্ষুদ্ৰ ও বৃহৎ সকল কাজেই তাহাব 
বিবামহীন Garza পবিচষ পাওযা যায তাঁহাব স্মৃতিচাবণপ্রসঙ্গে ষছুনীথ সরকাঁবের নিয়োদ্ধত 
মন্তব্য হইতে £ 
“ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ শেষ ব্যসে মাত্র সম্পাদকের পদে নির্বাচিত হয, কিন্ত প্রথম হইতেই 
প্রত্যহ age উপস্থিত থাকিযা নিজ বিভাগেৰ ste col কবিতই, তদুপৰি 
নানাদিকেব দৈনিক ছোট ছোট সমস্যা ও ঝঞ্চট তৎক্ষণাৎ মিটাইয়া fiw ।”৪২ 
সজনীকাত্ত দাযৃকে পবিষদে আনযনেব কৃতিত্বও প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রনাথেব প্রাপ্য। 
উভযেব মিলিত চেষ্টা পবিষদেব তৎকালীন কার্যস্থচীব প্রসাব ও অভিনব পরিকল্পনাগুলিব 
বপাঁষণ সম্ভবপব হইযাছিল। “সাহিত্য-সাঁধক-চবিতমাঁলা সিবিজেব কয়েকটি গ্রন্থ, 





৪২ যনুনাথ সবকাব, 'ব্রজেন্দ্রনাথ”, পনিবারেব চিঠি, অগ্রহাযণ ১৩৫৯, পূ ১২৭ 
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বন্কিমচন্দ্ৰ, মধুবন, দ্বিজেন্দ্ৰলাল প্রমুখেব গ্ৰন্থাবলী ইত্যাদি পুস্তক সজনীকান্ত ও ব্রজেন্দ্রনাথের 
ুগ্র-সম্পাদনাষ পবিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হয। ব্রজেন্দ্রনাথেব Sinis কিছুদিন 
সজনীকাত্ত পবিষৎ-সভাপতি ও ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ পবিষৎ-সম্পাদক ছিলেন এবং স্বভাবতই সে-সমযে 
পবিষদেব সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব তাঁহাদেব দুইজনেব উপবেই ন্যস্ত ছিল। 


কর্মীকল্যাণ . 

aami was সাধাবণ চাঁকবিজীবী ছিলেন। Siete কর্মজীবনেব স্থচন| ইহুদী 
তামাক-ব্যবসাযীব মাসিক ১২ টাকা বেতনতৃক টাইপিস্টকপে, অবসান ‘প্রবাসী’ ও “মডার্ন 
বিভিউ’ পত্রিকাঘষেব সহ-সম্পাদককপে | সাধাবণ কৰ্মাদেব ক্লেশ সম্বন্ধে তিনি অবহিত 
ছিলেন। তাহাদের স্বার্থরক্ষায তীহাঁব আগ্রহেব অভাব ছিল ন|। বন্ধীয-সাহিত্য-পবিষদে 
সম্পাদনাকালে তিনিই প্রথম বেতনভোগী কমীদেব পূজাব পাৰ্বণী বা বোনাস দিবার প্রস্তাব 
করেন , ফলে ১৩৫৮ বঙন্গাব্দেব ১২ আশ্বিন তারিখে পবিষদেব কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির "eiu 
কর্মীদের অর্ধমাসেব বেতন বোনাস হিসাবে দেওযাঁব সিদ্ধান্ত হয।৪৩ তীহাঁব সম্পাদনা- 
কালেই ১৩৫৯ বঙ্গাব্দেব ৭ ভাদ্ৰ তাঁবিখে কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির অধিবেশনে বোনাসেব পরিমাণ 
বধিত কবিষ| একমাঁসেব বেতনের সমতুল্য কর! x 188 

পরিষৎ-কর্মীদেব প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডেব স্থযোগও প্রধানতঃ ব্রজেন্দ্রনাথেবই অবদান । ১৩৫৮ 
qaia ১ অগ্রহায়ণ তাবিখে পবিষদেব কার্নির্বাহক সমিতিব অধিবেশনে সম্পাদক 
অ্ৰজেজ্দ্ৰনাথ বেতনতুক কর্মীদেব জন্তু ১৩৫৯ বঙ্গাব্দেব বৈশাখ মাস হইতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড 
প্রবর্তনের প্রস্তাব oa, প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয।৪৫ ব্রজেন্ত্রনাথ ও অন্ত 
কতিপষ সদস্তকে লইযা গঠিত শাখা-সমিতি প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের নিয়মাবলী বচন| ও পৰীক্ষা 
করেন এবং GERAIS ১৩৫৯ বঙ্গাব্দেব ৭ wie তাঁবিখে কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতির অধিবেশনে 
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নিয়মাবলী চালু করাব সিদ্ধান্ত ex 19" 


wy প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক 
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদে যৌগদীনেব বহু পূর্ব হইতেই ব্রজেন্দ্রনাথ পাঁশিবাগান লেনে 
শশিশেখব, বাজশেখব ও গিবীন্দ্রশেখব qua উদ্যোগে সংগঠিত ‘উৎকেন্দর-দমিতি’ব অন্যতম 
সন্ত ছিলেন এবং ইহাব কার্যে ও আবে নিষমিতভাবে যোগদান কবিতেন | 
জলধব সেনেব অধ্যক্ষতায ‘ববিবাসব’ পুনর্গঠিত হইলে ত্রজেন্দ্রনাথ কিছুকাল ইহাবও 
সম্পাঁদকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তীঁহাব সম্পাদনাকালে £রবিবাসব৮এর বৈঠকে সাহিত্য, 





৪৩, বর্গীষ-দাঁহিত্য-পবিষৎ কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিব কার্ধবিববণ, ১২ আশ্বিন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত 
৪৪ বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষৎ কাৰ্যনিবাহক সমিতিব কার্যবিববণ, ৭ ভাদ্র ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, অপ্ৰকাশিত 
৪৫. বঙ্ীষ-সাহিত্য-পবিষৎ কার্ধনি্র্বাহক বমিতিব কাৰ্যবিবৰণ, ১ estet ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত 
৪৬, বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষৎ কার্ধনির্বাহক দমিতিব কার্ধবিবরণ, ৭ ভাদ্ৰ ১৩৯ বঙ্গাব্দ, অপ্রকাশিত" 


~~ 


সংখ্য। ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৩ 


ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষষে মনোজ্ঞ আলোঁচনা-সভাঁব আযোজন কবা হয। পরে বঙ্গীয- 
/সাহিত্য-পবিষদেব কর্মে আগ্রহী হইযা তিনি ‘ববিবাসব’ হইতে লবিযা আসেন I 

ক্যালকাটা হিস্টবিক্যাল সোসাইটি ব্ৰজেন্দ্ৰনাথকে তীহাব ইতিহাঁনবিষধক গবেষণা ও 
প্রবন্ধবচনাব স্বীকৃতিস্ববপ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্যতম সম্মানিক সদস্তাবপে ( অনাবাবি মেম্বাব ) 
সাদবে গ্রহণ কবে। 

সজনীকান্ত দাস শনিবাবেরু চিঠি'ব ভাব গ্রহণ কবাঁব পব ব্রজেন্দ্রনাথ বহু বসব নিষমিত 
ভাবে 'শনিবাবেব চিঠি” কার্যালযেব সান্ধ্য আসবে উপস্থিত হইযাছেন। 

এতদ্যতীত পূর্বেই উল্লেখিত হইযাছে যে ১৩৫৪ qria ব্রজেন্দ্রনাথ বদ্গীয-সাহিত্য- 
পবিষদেব প্রতিনিধি হিসাবে ৫ বৎসবেব জন্য ইণ্ডিযান হিস্টবিক্যাল বেকর্ডস্‌ কমিশনের 
"ere সদস্য (আ্যাসোসিষেটেড মেম্বার ) নির্বাচিত হন। 

বিভিন্ন স্ভাসমিতিতে ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বহু প্রবন্ধ পাঠ কবিযাছিলেন ৷ দৃষ্টান্তস্বৰূপ, বর্ধমানে 
বঙ্গীয়-সাহিত্য "সশ্মিলনেব ৮ম অধিবেশনে ( ২১ চৈত্র ১৩২১) গুলবদন বেগম? নামক প্রবন্ধ- 
পাঠ, ইণ্ডিযান হিস্টবিক্যাল বেকর্ডস্‌ কমিশনের মাদ্রাজ অধিবেশনে ( জানুযাবি, ১৯২৪ খ্ৰী ) 
বেগম সমরু সম্বন্ধে, লাহোব অধিবেশনে ( নভেম্বৰ, ১৯২৫ ) লুৎফ-উন্নিস| বেগম সম্বন্ধে, 
বেঙ্গুন অধিবেশনে (ভিসেম্বব, ১৯২৭) মীব কাসিমেব অন্তিমজীবন সম্বন্ধে, নাগপুব 
অধিবেশনে ( ডিসেম্বৰ, ১৯২৮) চৈৎসিংহ সম্বন্ধে এবং পাটনা অধিবেশনে ( ডিসেম্বব, ১৯৩০ ) 
*গাজীউদ্দিন সম্বন্ধে প্রবন্ধপাঠ, কলিকাতাব মহাবোধি সোসাইটি হলে অন্তুঠিত কবি puru 
মজুমদাবেব বাধিক স্মৃতিদভাষ (৬ জুন, ১৯৪৮) কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদারের বিষষে প্রবন্ধপাঠ, 
‘ববিবাসব’-এব ২ষ বর্ষ ১৩শ অধিবেশনে বিদ্যোৎ্সাহিনী সভা বিষষে প্রবন্ধপাঠ, ‘দীপালি 
সশ্মিলন'-এব ১ম অধিবেশনে ( ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) “বাঁদশাহী কথা’ নামক প্রবন্ধপাঠ ইত্যাদি 
উল্লেখযোগ্য | 


বাংলা কোবগ্রন্থ 

অমুল্যচবণ Fratgacta পবিচালনা ও সম্পাদনাষ ১৩৪১ বঙ্গাব্দ হইতে ‘বঙ্গীয় মহাকোষ’ 
নামে যে বাংলা কোষগ্ৰন্থ সংকলিত ও প্রকাশিত হইতে থাকে, তাঁহাঁব তথ্যসংগ্ৰহ ও 
সংকলনের সহিত ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেব যোগ ছিল। উক্ত কোষগ্রন্থ বচনাব জন্য যে-সকল বিভাগীয় 
সঙ্ঘ (বোর্ড) গঠিত হইযাছিল, তন্মধ্যে সামধিক সাহিত্য ও সংবাদপত্ৰ বিভাগেব ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ = 
অন্ততব সম্পাদক ছিলেন ( ১৩৪১-৪৮ বঙ্গাব্দ 189 অবশ্য এই কোষগ্ৰন্থেব প্রকাশ অসম্পূর্ণ ই 
থাকিষা যায । 

যোগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত সম্পাদিত কিশোবদের casey ‘শিশু-ভাবতী’ প্রণযনে ব্রজেন্দ্রনীথেব 
অবদীনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ‘শিশু-ভাবতী’ গ্রন্থেব ৫ম খণ্ডে প্রকাশিতঃ বাম্মোহন 





৪৭ আমুল্যচবণ বিদ্যাভূষণ সণ, বঙ্গীয মহাকোষ’, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ £ ১৩৪১ বঙ্গাবা, ১ম ও ২য খণ্ড 
৪৮. ব্রজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বামমোহন বায’ ( অমব-জীবন ), শিশু-ভাবতী, ex খণ্ড, পৃ ১৭৫১-১৭৬০ 


৫৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


বাধ সমন্ধে তথ্যপূৰ্ণ নিবন্ধটি ব্ৰজেন্দ্রল'থেবই লিখিত। এই সচিত্র নিবন্ধটিতে বামমোহনেব 
পিতৃ-পবিচঘ ও প্রথম জীবন, ধর্মমতেব বিকাশ ও ধর্মসংস্কাব প্রচেষ্টা, ব্রাঙ্মসমাজ স্থাপন ও _ 
নহমবণ-প্রথাব উচ্ছেদ এবং বিলাত-প্রবাঁস ও মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা কবা! হইযাছে। 


রবীন্দ্র-্থৃতি-পুরস্কার 
সংবাদপত্রে সেকালেব কথা” “বঙ্গীয নাট্যশালাঁব ইতিহাদ’, “দাহিত্য-সাঁধক-চবিতমালা” 
ও ‘বাংল! সামধিক-পত্র'গ্রন্থগুলি বচনাব মাধ্যমে বাংল! সাহিত্যে কৃতিতবপূর্ণ অবদানের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সবকাব ব্ৰজেন্দ্ৰনাথকে ১৯৫১-৫২ খ্রীষ্টাব্দে ববীন্দ্র-স্থৃতি-পুবস্ধাব দানে সম্মানিত 
করেন। 


ক্ল ও মৃত্যু 
. ব্রজেন্্রনাথ ১৩৫৯ বন্ধীবে হুৰ্গাপূজাব পূর্বে কবোনাবি থ স্বোসিস বোগে alate হন। 
সাময়িকভাবে সুস্থ হইয়া উঠিলেও কলিকাতায ইন্দ্ৰ বিশ্বাস বোডেব বাসভবনে ১৩৫৯ বঙ্গাব্দেব 
১৭ আশ্বিন ( sare খ্ৰীষ্টাৰ্দেৰ ৩ অক্টোবব ) শুক্ৰবাৰ কোজাগবি পূর্ণিমার পবদিবস বাত্রি 
১১-৩০ মিনিটে aam ক্রিয| বন্ধ হইযা তিনি পবলোকগমন কবেন। মৃত্যুব পূর্বদিনও 
দিপ্রহরে অল্পদিন পূর্বে সংগৃহীত “সংবাঁদপ্রভাকব,-এব কষেকটি নবাবিষ্কৃত সংখ্যাঁব পবিপ্রেক্ষিতে 
তিনি ‘বাংলা সামধিক-পত্র' গরন্থটিব ১ম ও ২য খণ্ডেব সংযোজন ও সংশোধনেব GT কষেক ছত্ৰ = 
বচনা সম্পূৰ্ণ করেন। ইহাই ব্রজেন্দ্রনাথেব সর্বশেষ বচন| | ছত্রগুলি “শনিবাবের চিঠি” ' 
পত্রিকাষ প্রকাশিত হইযাঁছিল।৪৯ ‘উষ|’, ‘জমীন্দাবী পঞ্চাযত পত্ৰিকা’, 'বিক্রমপুব”, ‘বিবিধ 
পুস্তক প্ৰকাশিকা সাহিত্য-সংগ্ৰহ’, “বিশ্ববিলোকন” “সমীচাব clea’, ‘সমাচার দৰ্পণ’ এবং 
‘সংবাদ সৌদামিনী_এই ৮টি সামধিকপত্ৰ সম্বন্ধে সংশোধন ও সংযোজনেব পক্ষে প্রযোজনীয় 
তথ্যাদি এ ছত্ৰগুলিব অন্তৰ্ভুক্ত হইযাঁছিল। 
ভ্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ কবিয়| ‘ভারতবর্ষ’ মাসিকপত্রে লেখা হইয়াছিল : 
“অধ্যবসায, একান্ত ইচ্ছা ও প্রচুর জ্ঞানপিপাঁসা লইয়া তিনি সাহিত্য সাধনায 
আত্মনিযৌগ কবেন ও সে ক্ষেত্রে সাফল্যের শিখবে আব হইয়াছিলেন। তিনি 
সাহিত্য ক্ষেত্রে নৃতন ভাবে গবেষণা! কবিষ| বহু গ্রন্থ বচনা কবিয়! গিয়াছেন ৷ 
- সংবাদপত্রে সেকাঁলেব কথা, বঙ্গীষ নাট্যশালাব ইতিহাস, বাংলা সাঁমধিকপত্র, সাহিত্য- 
সাধক-চবিতমালা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহাকে বাঁংলা সাহিত্যেৰ ইতিহাসে অমবত্ব দান 
করিযাঁছে।”৫০ | 
‘প্রবাসী’ পত্রিকায় তাহাৰ সম্বন্ধে লেখা হইযাছিলঃ 
“ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আব ইহজগতে নাই wie ব্ৰাহ্মণপবিবাবে জন্মগ্রহণ 
করিষা এবং মাত্র উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের দ্বিতীষ শ্রেণী পর্য্যন্ত অধ্যযন করিষাও অদম্য 
৪৯. ব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘শেষ “কপি”, শনিবাবেব চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ ১১%১২১ , 
৫০. ‘পৰলোকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায’ ( সামযিকী ), ভাৰতবৰ্ষ, কাতিক ১৩৫৯, পৃ ৪০৩-৪০৪ - 


. 
f 


সংখ্যা ২ ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায . ৫৫ 


অধ্যবসাঁষ ও gbo বলে জীবনে যে এতখানি সাফল্য অৰ্জ্জন কবিতে সমর্থ 
হইযাঁছিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হ্য। আচাৰ্য্য যদুনাথ সবকাঁবেব foe 
গ্রহণান্তে তীহাঁবই enfe পথে ব্রজেন্দ্রবাবু মৌগলযুগেব কোন কোন দিক সম্বন্ধে 
গব্ষণাকাঁধ্য সক কবেন। উনবিংশ শতীব্দীব, বাঁলা-সাহিত্য ও সাঁহিত্যিকর্দেব 
লইয| তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা ও আলোচনা কবিযা গিযাঁছেন। বঙ্গীষ-সাহিত্য- 
পৃবিষ্ৎ কর্তৃক প্রকাশিত্সাহিত্য-সাঁধক-চবিতমাঁলা তীহাব গবেষণাঁব নিদর্শন 1৮৫৯ 


. ব্রজেক্দনাথের NAAN 


- ব্রজেন্দ্রনাথেব বচিত গ্রন্থগুলিব মধ্যে কোনটিকে তীহাব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীতি বল! চলে, 
সে-বিষযে বিদগ্ধ সমাজে মতদ্বৈধ দেখা যায। ১৩৪৩ বঙ্গাৰ্দে বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদে 
বাঁমপ্রাণ গুপ্ত স্বর্পদ্কেব জন্য গঠিত বিচাঁবকমগ্ডলী ব্রজেন্দ্রনাথেব ‘সংবাদপত্রে সেকাঁলেব 
কথ!’ ও ‘বঙ্গীয় নাট্যশালাব ইতিহাস’ গ্রন্থদ্যকে ১৩৪১-৪২ wee প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ 
সমাজেতিহাস গ্রন্থ বলিষা নির্দেশ কবেন। অবশ্য এ-প্রসঙ্গে স্মৰ্তব্য যে তখন পৰ্যন্ত ‘বাংলা 
সামযিক-পত্ৰ’ এবং "সাহিত্য-সাঁধক-চরিতমালা প্রকাশিতই হয নাই। 

ব্রজেন্দ্রনাথেব মৃত্যুব পবে বাঁজশেখব TY সংবাদপত্রে সেকালের কথ!’ গ্রন্থটিকেই Stata 
সৰ্বোত্তম বচন! বলিয! সিদ্ধান্ত কবেন : 

“বঙ্গীয় নাট্যশীলাব ইতিহাস,’ ‘বাংলা সামধিক-পত্ৰ) এবং আরও অনেক গ্রন্থ 
তিনি লিখেছেন | কিন্তু আমাব মনে হয তাঁব শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক কৃতি “সংবাদপত্রে 
সেকালেব কথা?।  তীব গ্রন্থ স্বতঃগ্রমাণ এঁতিহাসিক প্রদৰ্শভাণ্ডাব ।”৫২ 
গ্রন্থটি আলোঁচনাব্যপদেশে অমূল্যচবণ বিদ্যাভৃষণও অনুৰূপ মন্তব্য কবিযাছেন £ 

“যিনি ইতিহাস লিখিবেন, যিনি উনবিংশ শতাব্দীব কোন কথা লিখিতে বা 
জানিতে চাঁহিবেন, তাঁহাব নিকট “সংবাদপত্রে সেকালেব কথা” অপবিহার্য্য ভাবে 
প্রযোজন। এমন স্থনিৰ্বাচিত ও স্থবিস্তস্ত গ্রন্থ ইহাব পূৰ্বে বাঙ্গাল! ভাষায কখনও বাহির 
হয নাই৷ ‘ গ্রন্থখনি এমন স্থবিন্তস্ত ও সুখপাঠ্য, কৌতুহলী পাঠক একবাব খুলিয! শেষ 
না করিয| ছাডিতে পাবিবেন না 1৮৫৩ 
দীনেশচন্দ্র সেনও গ্রস্থটিব সম্বন্ধে সাধুবাদ কবিযাছেন : 

“বাঙালীব এক শত বৎসবেব ধৰ্ম্ম, কৰ্ম্ম, আচাব ব্যবহার, বীতি-নীতি, সাহিত্য ও 
সমাজের যদি একখানি নিখুৎ ছবি আপনাব। দেখিতে চাহেন, তবে এই গ্রন্থখানি পাঠ 
করুন pes 


৫১ ব্রিজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায’ ( বিবিধ প্রসঙ্গ ), প্রবাসী, কাতিক ১৩৫৯, পৃ ১৬ 

৫২, বাঁজশেখব TE, ব্রজেন্্নাথেব সাধনা’, শনিবাবেৰ চিঠি, অগ্ৰহাযণ ১৩৫৯, পৃ ১২৯ 

eo  অমুল্যচবণ বিছ্যাভুষণ, “সংবাদপত্রে সেকালেব কথা” ( পুস্তক পত্ৰিকা ), THA, কাৰ্তিক ১৩৪২, পৃ ৬১৫ 
৫৪ দীনেশচন্দ্র সেন ‘বৰ্ত্তমান কালেব nw চর্চা”, বিচিত্রা, মাঘ ১৩৩৯ পু, ৯২ 


পা 


(e | জাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


এই ony উপরি-উত্ত গ্রন্থটিব বিষয়ে পূর্বে উল্লেখিত wale সবকাঁরেব সাধুবাদও 

স্মৰ্তব্য 1৫৫ 
পক্ষান্তবে স্ুশীলকুমাব দে ‘সাহিত্য-সাধক চবিতমালা’ব অন্তর্ভুক্ত ব্রজেন্দ্রনীথেব লিখিত 

পুস্তিকাগুলিকেই তীহাব শ্রেষ্ঠ বচন! বলিষ। স্বীকাঁব কবিযাঁছেন : 

“বর্তমান exis] আডম্বববজিত, মিতভাষী ও কঠোব তথ্যনিষ্ঠাব সহিত 
লিখিত। তাঁহাব অন্তান্ত স্থপবিচিত গ্রন্থগুলি ছাডিয] দিলেও বৰ্তমান গ্রন্থমালাব 
সঙ্কল্প ও সিদ্ধি বহুকালেব জন্য তাহার প্রধান Fife বলিষা পবিগণিত হইবে সন্দেহ 
নাই pev 
ব্রজেন্দ্নাথেব সাহিত্যকৰ্মেব আলোচনাপ্ৰসঙ্গে জগদীশ ভট্টাচাৰ্যও মন্তব্য করিযাঁছেন : 

“ব্ৰজেন্দ্ৰলোথেব শেষ জীবনেব শ্রেষ্ঠ কীতি হচ্ছে ‘সাহিত্য-সাধক-চবিত- 
মালা” 1৮৫৪ 
বামমোহন বাঁধ ও ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগবেব চবিতাঁলোচনাব কোনও কোনও বিষষ সম্বন্ধে 

এবং সাধারণভাবে কোনও কোনও অংশের ভাষা ও তথ্যবিন্তাস সম্বন্ধে বিবপ সমালোচন। 

কবিলেও যৌগেশচন্ত্র বায বিগ্ানিধি সামগ্রিকভাবে 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমাঁলা*র উচ্ছুসিত 
প্রশংসাই করিয়াছেন : 

“অল্প পরিসরে — স্মবণীয সাধকের চরিত ও কৃতি-প্রচার এই 
চবিতমালাব উদ্দেশ্য । * আমাব বিবেচনায সে উদ্দেশ্য সফল tEW e প্রত্যেক উক্তি 
উন্মিত হইযাছে, সন তারিখ দ্বাব। চিহ্নিত হইষাছে। কত যে বাঙ্গাল! ও ইংবেজী বই, 
সংবাদপত্র, সবকাঁবী নথিপত্র, নানা গ্রন্থশালাঁব স্থচীপত্র নিবীক্ষণ কবিতে হইয়াছে, 
তাহাব ইযত্ত৷ নাই। তিনি কখন স্মবণ করেন, কখন পডেন, কখন লেখেন? '‘ s 
তীহাব সোনাব দৌযাঁত-কলম হউক ৷”৫৮ 
অন্যদিকে আবাব ‘বঙ্গীষ নাঁট্যশালাব ইতিহাস’ গ্রন্থটিবগও সমাদবেবে অভাব হয় নাই। 

যদুনাথ সবকাব লিখিযাছেন : 

: “অসংখ্য প্রাচীন কাটদষ্ট সংবাদপত্ৰ, জীবনস্থৃতি, জি লী এমন কি 
বিজ্ঞাপন--এবং শুধু বাঙ্গনায নহে ইংবেজী ভাষাতেও,--'অক্লান্ত পরিশ্রম ও qtu সহিত 
ঘণটিযা ae ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “বঙ্গীয় নাট্যশালাব ইতিহাস” সংকলন 
কবিযাছেন। তীহাঁব গত দুই-তিন বর্ষে প্রকাশিত “সংবাদপত্রে সেকালেব কথা”-ব মত 
ইহা! অমূল্য, কাবণ এই তিনখানি আধাব একত্ৰ না কবিলে বন্ধের নবজীবনেব 
( বেনাসীজ-এব ) ইতিহাস জানা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে ব্ৰিটিশ যুগেব নাটক ও 
৫৫ যদুনাথ সবকাব, ‘ভ্ৰজেন্দ্ৰনাথ’, শনিবাবেৰ চিঠি, অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, পৃ. ১২৪-১২৫ 
৫৬ সুশীলকুমাৰ দে, “সাহিত্য-সাবক-চবিতমালা”, প্ৰবাসী, আৰণ ১৩৫৩, প্‌ ৪২৭ 
৫৭, জগদীশ ভট্টাচার্য, ‘পুৰুষসিংহ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ’, এনিবাবের চিঠি, অগ্রহাযণ ১৩৫৯, পৃ ১৭৯ 

৫৮, যৌোগেশচন্ত্ৰ বায বিদ্ধানিধি, ‘সাহিত্য-সাধক-চৰিতমাল|’, প্ৰবাসী, চৈত্র ১৩৫৯, পৃ ৫৩১-৫৩৫ 


ror 


সংখ্য! ২ certet বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৭ 


নাট্যশালাব ধাবাবাহিক তারিখ ও প্রমাণ সহিত বিববণ দেওযা হইযাঁছে। সভ্যতা ও 

সাহিত্যেব ইতিহাঁস-লেখকদেব পক্ষে ইহা প্রথমশ্রেণীব উপকবণ, অর্থাৎ কাঠামো 1৮৫৯ 

aaia আলোঁচনীপ্রসন্ধে স্থনীতিকুমাঁব চট্টোপাধ্যাষ মন্তব্য কবিষাছেন £ 

“ ‘এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে ইতিহাসেব ক্ষেত্রে বইখানি অপূর্ব ও একক। 

* বইখাঁনি এতিহাঁসিক প্রমাঁণেব ভাণাব-স্ববকপ হইলেও, বিশেষজ্ঞ বা সাহিত্য- 

সমালোচক ভিন্ন সাঁধাবৰ পাঠকগণও ইহাতে যথেষ্ট বস পাইবেন--এমনই চিত্তাকর্ষক 

কবিযা নিপুণ ইতিহাঁস-শিক্পী ব্রজেন্দ্রনাথ তীহাব প্রমাণগুলি ও তদবলদ্বনে তীহাব 

ইতিহাঁস-কথা আমাদেব শুনাইয়াছেন 1৬০ 

মননেব মানদণ্ডে উপবি-উক্ত গ্রন্থ তিনটিব আপেক্ষিক era নির্ধাবণে অল্লাধিক মতবিবোঁধ 
থাকিলেও এ-কথা বর্তমানে অবশ্ন্বীকার্য যে গ্রন্থগুলি যথাক্রমে সমাজ, সাহিত্য ও বঙ্গমঞ্চেব 
ইতিহাসে ব্রজেন্দ্রনাথেব শ্রেষ্ঠ কীতি। 

অবশ্য WITS কোনও কোনও ক্রটিবিচ্যুতি ব্রজেন্দ্রনাথেব কযেকটি গ্রন্থে চোখে পড়ে | 
ষ্টান্তত্ববপ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দেব পৌষ-মাঁঘ সংখ্যা “সাহিত্য” পত্রিকা প্রকাশিত ‘লস্থবেশচন্ত্ 
sx ferte প্রবন্ধটি ব্রজেন্দ্রনীথ 'সাহিত্য-সাঁধক-চবিতমাঁলা"ব অন্তর্গত 'পাঁচকভি বন্দ্যোপাধ্যাষ’ 
গ্রন্থে পাঁচকভিব রচনাঁপঞ্জীব env e কবিষাঁছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রবন্ধটি বমাগ্রসাদ চন্দেব 
লিখিত, ‘বদ্ধসাহিত্যে নাবী’ গ্রন্থে (বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহ-৮৩, কলিকাতা, মাঘ ১৩৫৭, পৃ. ৪ : 
পাঁদটীকা-২ ) ব্রজেন্দ্রনাথ জনশ্রুতিব উপব নিৰ্তব কবিষা “ফুলমণি ও ককণার বিববণ” গ্রন্থেব 
লেখিকা মিসেস মুলেন্সকে চট্টোপাধ্যাধ-বংখোঁডুতা খ্ৰীষ্টান বঙ্দমহিল! বলিযা উল্লেখ কবিযাছেন, 
অথচ উক্ত মিসেস মূলেন্স বা ম্যলেন্স যে প্ররুতপক্ষে ইওবোপীষ পাবি বেভাবেগড acetate 
কন্যা, এ-তথ্য এবং মিসেস ম্যলেন্সেব কর্মজীবনেব সংক্ষিপ্ত বিববণ বহুকাল পূর্বেই AEA 
মুখোপাধ্যাঁষ তীহাব ‘স্ুশীলাব উপাখ্যান’ গ্রন্থে প্রদান কবিষাছিলেন (‘eats উপাখ্যান’, 
ex ভাগ, ৪র্থ সংস্কৰণ, কলিকাতা, জুলাই ১৮৭৫ খ্ৰী, পৃ ৯১-৯২ ২ পাদটীকা ) | 


ক. ব্রজেকন্দ্রনাথ কৰ্তৃক রচিত ও সংকলিত গ্রন্থের তালিকা! 
১. Strata বেগম । (ফান্তন ১৩১৯)। পৃ 1০+[91+-৬৭। সচিত্ৰ । 
গ্রন্থটিব আঁখ্যাপত্রেব অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল £ 
«ft eit বেগম/গ্ৰীৰজেন্দ্ৰনাথ বন্য্যোপাধ্যায/প্রণীত/অধ্যাপক্/শরীযুক্ত অমূল্যচবণ ঘোষ 
বিঘ্যাভূষণ/লিখিত ভূমিক! সম্বলিত। /কলিকাঁতা/২০১ নং কর্ণওযালিশ Maer 
চট্টোপাধ্যায় প্রকাশিত i 
acm বিষ্যবস্ত লুৎফুন্নিসা বেগম, আমিনা বেগম, আঁলিবদ্রী-বেগম, মণিবেগম, ঘসিটি 
বেগম ও জিন্নতুন্নিসাঁব জীবনকাহিনী | 
e» যছুনাথ সবকাব, 'জাতীয নাটকেৰ বিকাশ’, ভাৰতবৰ্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃ ৯৬২ 
৬০, স্মুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়, qu), শাবণ ১৩৪০ (দ্র বিজ্ঞাপন অংশ £ পৃ ২, “সংবাদপত্রে সেকাঁলেব কথা, 
১ম খণ্ড, ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ ) 
৮ 
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A [A History of the] Begams of Bengal. (জুলাই) ১৯১৫ শ্রী। পৃ. [৬]4-৫৭৷ 
গ্রন্থটির আখ্যাপত্ৰ fent 2 ন 
Begams of Bengal/Translated from the Bengal:/of/Brajendranath oe 
' Banerji/by/Satis Chandra Barman, B. L /and[the author/Calcutta/ 
Mitter & Co./Cornwallis Buildings /1915/Price As. 12. 
পুন্তকটি ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেব ‘বাঙ্গলাব বেগম’ গ্রন্থেব সতীশচন্দ্র বর্মণ  ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ -কৃত অন্থবাদ্ধ। 
ভূমিকা :ঃ অক্ষযকুমাব মৈত্র। oup বিষষবস্ত জিনৎ উন্নিসা, আঁলিবদীব বেগম, ঘসিটি, 
আমিনা, লুৎফ-উন্নিসা, বাবিষ| ও মুন্নি বেগমেব জীবনেতিহাঁস। প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত | 
পুস্তকটি পুনলিখিত হইযা ষদুনাথ সবকাবেব ভূমিকাসহ ১৯৪২ খীস্টাব্দে পুমণপ্রকাশিত 
হয । পুনঃপ্রকাশিত গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা vats | 
৩. aerate! ১৩২৩ বদ্ধাব্দ। পৃ ৮*+[২1+৮৬। সচিত্ৰ । প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত। 
পুস্তকটির আখ্যাপত্ৰ faa £ 
নৃবজহান্‌ /শ্রীবজেন্্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায-প্রণীত / (শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রাষ, বি-এল্‌ 
লিখিত/ভূমিকা সম্বলিত ।)/১৩২৩/ষূল্য ue আনা 


acer প্রকাশক মিত্র কোম্পানি | 2 
8. বেগম সমরু । শ্রাবণ ১৩২৪ | পৃ eres সচিত্ৰ | ছু 
পুস্তকটিব আখ্যা পত্রেব অনুলিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল £ ৷ 


আঁট-আঁনা সংস্কবণ-গ্রন্থমালাব সপ্তদশ গ্ৰন্থ বেগম সমক্/ভ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/ 
শ্রাবণ-১৩২৪ | 
পুস্তকটিব ‘নিবেদন’ জলধব সেন-কৰ্তৃক লিখিত। প্রকাশক গুকদাস চট্টোপাধ্যাষ 
ত্যাও সন্স। 
৫. মোগল-যুগে AR আষাঢ ১৩২৬। পৃ ৩/ৎ4-২4-৪৪। সচিত্ৰ । 
আখ্যাপত্ৰ নিম্নবপ ঃ 
মোগল-যুগে স্ত্রী শিক্ষা/্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/প্রণীত/অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ 
সবকাব,[এম্‌-এ, পি- গিয়া জা আই-ই-এন্‌/লিখিত ভূমিকা সম্বলিত ।/১৩২৬/আষাচ/মূল্য 
love আনা । - 
গ্রন্থের বিষযবস্ত মোগল শাঁসনকালে মুসলমান অন্তঃপুরিকাগণেব শিক্ষার আলোচন|। 
ABMS গুরুদাঁস চট্টোপাধ্যায় is সন্দ। 
৬. মোগল-বিদুবী। Gehe ১৩২৬) ৷ পৃ. [৪]4+"১১৬+[২]। প্রমাণপঞ্জীসম্বলিত। * 
পুস্তকেব আখ্যাপত্ৰ এইকপ : 
মৌগল-বিছ্ষী/শরীত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/এণীত/মোস্লেম্‌ প্রিন্টিং এণ্ড পাব্‌ লিশিং 
কোম্পানী/লিমিটেড, / ২৮৫৷৯, বহুবাজাব AG, কলিকাতা ৷/মূল্য ১২ টাকা 
পুস্তকের বিষযবস্ত জেবউন্নিস! ও গুলবদনেব জীবনকাহিনী 1 


সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯ 


৭ জহান্‌আর!। (জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭)। পৃ ১৭+[২]+৯২৷ afai পমাণপঞ্জী- 
-৮- সম্বলিত | 
ecu আখ্যাপত্র নিয়বপ ঃ 
জহাঁন্‌-আঁবা/ ( এঁতিহাসিক চিত্ৰ ) { শ্ৰীবজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্োপাধ্যায/দি নবদার্ণ বুক 
ভিপো/১৩০ নং কৰ্ণওযালিস্‌ Bo, কলিকাতা ।/মূল্য ১০ 
গস্থেব “ভূমিকা? Tana সবকীবেব লিখিত। প্রকাশক টেম্প্‌ল্‌ প্রেসেব পক্ষে এস, বি. 
চক্রবর্তী | 
“ইহাতে শুধু যে জহান্‌-আবাব দেব-চবিত আছে এমন নহে, পাবিপাশ্বিক সমস্ত 
ঘটন! ও ব্যক্তিগণও বণিত হইযাঁছে। ইহা একাধাঁবে জীবনী ও ইতিহাস ৷” (‘ভূমিকা’) 
» ৮, ৰাজ|-বাদশ|। বৈশাখ ১৩২৮। 
som ভূমিকা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব-লিখিত। পুস্তকটি ইতিহাঁসেব গল্পেব সংগ্রহ। ২য 
সংস্কবণ £ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, পৃ [8]7-৬২, সচিত্র, প্রকাশক এম সি সবকাব OTe সন্স। 
৯. রণ-ডঙ্কা। Sle ১৩২৯। পৃ [২]4-৩৯। সচিত্র। ৪টি এতিহাসিক গল্পের সংগ্রহ । 
পুস্তকেব আখ্যাপত্রেব অঙ্গুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
বণ-ডঙ্কা/শ্ীত্রজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঘ/এম-সি-সবকাব এণ্ড সন্স/৯৭৷২এ হাঁবিসন 
বোড, কলিকাঁতা/১৩২৯-_ভার্দ/মূল্য বাবো আনা 
১০. দিক্লীশ্বরী । বৈশাখ ১৩৩০] পৃ. [২]+১১৮। afsal প্রমাঁণপঞ্জীসন্বলিত। 
আখ্যাপত্র নিয়বপ ঃ 
আট-আন| সংস্কবণ-গরন্থমালাব সঞ্তাশীতিতম গ্রন্থ/ দিলীশ্ববী/শ্রীব্রজেজ্জনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়/গুক্দীস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,/ ২০৩৷১৷১ কর্ণওযাঁলিস্‌ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা/ 
বৈশাখ--১৩৩৭ 
বিষ্ষবস্ত বাঁজিযা (পৃষ্ঠা ১-৫০ ) ও নৃবজহাঁনেব (পৃষ্ঠা ৫১-১১৩ ) জীবনকথা | 
১১, কেন্পাফতে | আযাঢ ১৩৩১। গল্পগ্রন্থ । ২য সংক্কবণ £ শ্রাবণ ১৩৪৪, পৃ ৫৭১ 
সচিত্র, প্রকাশক বঞ্জন পাবলিশিং হাউস | 
১২. Begam Samru (সেপ্টেম্বর ) ১৯২৫ d] পৃ 211171২1+২২৮। অচিত্র। 
প্রমাঁণপন্জীসম্বলিত। বেগম সমরুব জীবনেতিহাস পুস্তকটির বিষষবস্তু। 
SRT আখ্যাঁপত্র এইকপ £ 
Begam Samru/by/Brajendranath Banery1/with a foreword by/ 
Jadunath Sarkar, M A, IES /M C Sarkar & Sons,/Calcutta/1925 
১৩. Rajah Rammohun Roy’s Mission to England (মে) ১৯২৬ È | 
পৃ. yurtta | সচিত্ৰ । 
আখ্যাপত্ৰেব অহ্ললিপি ene হইল : 
Rajah Rammohun Roy’s/Mission to England/based on un- 
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published records/by/Brajendranath Banerp/N. M Raychowdhury 
& Co /Calcutta/1926 — 
১৪ Dawn of New India ( জুলাই ) ১৯২৭ Ñ I পৃ. কঃ ১২৬ | 
আখ্যাপত্ৰ নিম্নকপ ঃ 
Dawn of New India/by/Brajendranath Banerjy/Author of Begam 
Samru, etc/with a foreword/by/Sir Evan Cotton, Kt., C.LE /M.C. 
Sarkar & Sons/Calcutta/1927 
পুস্তকটি The Sanyasi rebellion in Bengal, Pandit Jagannath Tarka- 
panchanan বং The College of Fort William, এই তিনটি প্রবন্ধেব সংকলন | 
১৫. শিবাজী মহারাজ | ( ফান্তন ১৩৩৫ )। পৃ. [৬]+৮০। সচিত্ৰ I 
আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ 
শিবাজী মহাবাজ/শ্ৰীৱজেন্দ্ৰনাথ বন্য্যোপাধ্যাঘ/এম-সি-সবকাঁব এণ্ড সন্স/কলিকাত! 
গ্রন্থটি শিবাজীর জীবনেব ৪টি কাহিনীর সংকলন। “পরিচয়” যছুনাথ সরকার কর্তৃক 
লিখিত ৷ 
১৬. বিষ্যাসাগর-প্রসঙ্গ । ( বৈশাখ) ১৩৬৮ | পৃ. ২৬+-[২]+"১২২--[২] 1 সচিত্ৰ ৷ 
আখ্যাপত্র নিম্নরূপ £ 
বিদ্যাসাগব-প্রসন্গ / শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ- বন্দ্যোপাধ্যায় / প্রণীত / মহামহোপাধ্যায wet 
Serene শাস্ত্ৰী, সি, আই ই. / লিখিত ভূমিক! / গুকদাঁস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্দ/ 
কলিকাতা/১৩৩৮ 
ঈশ্ববচন্র বিদ্যাসাগবের জীবনী, গ্রস্থাবলী ও চাবিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্ৰন্থেৰ আলোচ্য । 
১৭. সংবাদপত্রে সেকালের কথা । ৩ Wl ১ম খণ্ড ( ১৮১৮-৩০ খ্ৰী) প্রথম 
প্রকাশ আশ্বিন ১৩৩৯, পৃ ২+৪৬/০+২২৪, সচিত্র, আখ্যাপত্র fragt ঃ 
সাঁহিত্য-পবিষদ্গ্রস্থাবলী--৮২/সংবাঁদপত্রে সেকালের কথা/প্রথম খণ্ড/১৮১৮-১৮৩০/ 
গৰীব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/সঙ্কলিত ও সম্পা্দিত/বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌মন্দিব, কলিকাতা! 
১৩৩৯ : 
গ্ৰন্থটি ১৮১৮ হইতে ১৮৩৭০ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘সমাচার দর্পণ” পত্রিকা হইতে লব্ধ বাঙ্বালী- 
জীবনসম্বন্ধীয তথ্যেব সংকলন পবিশিষ্টে ‘সমাচাব চন্দ্রিকা, ও "quie" পত্রিকার তৎকালীন 
কয়েকটি খণ্ড হইতে সংগৃহীত তথ্য প্রকাশিত হইষাছে। গ্রন্থমধ্যে তৎকালীন বঙ্দদেশেব 
শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধৰ্ম ও অন্তান্য বিষষে সংবাদপত্র হইতে সংগৃহীত উদ্ধৃতি স্থুবিত্তস্তভাবে 
প্রদত্ত হইযাছে। ভূমিকা লেখকের লিখিত! 
২য খণ্ড ( ১৮৩০-৪০ খ্ৰী); প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৪০, পৃ ১০+-৫১৫, সচিত্ৰ 
আখ্যাপত্র নিম্নকপ ঃ 
সাহিত্য-পরিষদগ্রস্থাবলী--৮২/সংবাঁদপত্রে সেকালের কথা/দ্বিতীয় খণ্ড/১৮৩০- 


-— 


সংখ্যা ২ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১ 


১৮৪০ [শ্ীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/সহ্কলিত ও সম্পাদিত/বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষদ্-মন্দির, 

কলিকাতা/১৩৪০ 

গ্রন্থটি ১৮৩০ হইতে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ‘সমাচাব দর্পণ” পত্রিকাঁষ প্রকাশিত বঙ্গদ্বেশেব 
শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি বিষষেব তথ্যসংকলন । পবিশিষ্টে ‘সমাচাব চন্দ্রিকা’ 
হইতে সংগৃহীত তথ্য প্রদত্ত হইযাছে | 

vx খণ্ড (১ম ও ২য WoT পৰিশিষ্ট); প্রথম প্রকাশ আষাঢ ১৩৪২, পৃ. [Je 1৪৬৮, 
সচিত্র, আখ্যাঁপত্র নিম্নকপ ঃ 

সাহিত্য-পবিষ্‌গ্রস্থাবলী--৮২/সংবাঁদপত্রে সেকালেব কথা/তৃতীয খগ্ড/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ 

বন্দ্যোপাঁধ্যাষ/সঙ্কলিত ও জম্পাদিত/বন্দীষ-সাহিত্য-পবিষদ্‌ মন্দিব, কলিকাঁতা/আধাঁঢ 

১৩৪২ 

গ্রন্থটির ১-১৯০ পৃষ্ঠা ১ম খণ্ডেব পবিশিষ্টস্বৰূপ এবং ১৯১-৪৩২ পৃষ্ঠা ২য খণ্ডের পবিশিষ্ট- 
স্বৰূপ বচিত। 


sv. Sele নাট্যশালার ইতিহাঁস। জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০। পৃ te the +22 | 
গ্রন্থটিব আখ্যাপত্রেব অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
সাহিত্য-পবিষদ্-এন্থাবলী--৮৩/বঙ্গীয নাট্যশালাব ইতিহীস/ভ্রীবরজেন্ নাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যায/প্রণীত/শ্রীন্থশীলকুমাব দে, এম এ., ভি লিট্‌/লিখিত ভূমিকা-সহিত/বন্ধীয়- 
সাহিত্য-পবিষদ্‌-মন্দিব/কলিকাঁতা/১৩৪০ 
হেবাসিম লেবেডেফ কর্তৃক প্রথম বাংলা নাট্যশালাঁব প্রতিষ্ঠা হইতে শুক কবিষা হিন্দু 
থিষেটাব, জোভার্সীকো! নাট্যশাল|, বেলগাছিযা নাট্যশালা প্রভৃতি সখেব নাট্যশালাব 
বিকাঁশেব মধ্য দিযা ক্রমে ন্যাশন্যাল থিষেটাব, বেঙ্গল থিষেটাব ইত্যাদি সাধাবণ রঙ্গালযেব 
বিবর্তনেব মাধ্যমে ১৮৭৬ Spore পর্যন্ত বঙ্গদেশের বঙ্গমঞ্চের ধাবাঁবাহিক ইতিহাস এই 
গ্রন্থেব বিষয়বস্তু | 
১৯, বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ভালিক| । আশ্বিন ১৩৪৭ 1 পৃ %০+১৯৮। 
আখ্যাপত্ৰ নিয়ৰপ 2 
বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষদ্‌ এন্থাগ|ব/( ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত সংগৃহীত )/বাঙ্গাল| সামবিক 
পত্রেব তালিক|/আশ্বিন, ১৩৪০ 
আখ্যাপত্রে সংকলধিতা ব্রজেন্দ্রনীথেব নামোলেখ নাই, কিন্তু তাহাব স্বাক্ষৰিত ভূমিকা 


= হইতে বোঝা যায যে গ্রন্থখানি তীহাবই সংকলিত : 


“এই তালিকা! প্রস্তুত কবিবাঁব ভাব গত বৎসব পবিষদেব পুস্তকালয-সমিতি আমাব 
উপব অর্পণ কবেন। পবিষদেব কৰ্ম্মচাবী শ্ৰীযুত «ace নন্দী ও শ্রীযুক্ত প্রিষনাথ 
দাশেব সহকাবিতাষ কয়েক alors পৰিশ্ৰমে আমি বর্তমান তালিকাঁখানি sert করিতে 
সমৰ্থ হইয়াছি।” 


৬২ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


২০. দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস, ১ম খণ্ড । মাঘ ১৩৪২। পৃ 14১২৪ 
+e | ~ 
, পুস্তকটিব আখ্যাপত্ৰ নিয়বপ ঃ 
সাহিত্য-পবিষদ্‌-গরন্থাবলী--৮৬|দেশীষ সামধিক পত্রেব ইতিহাস/প্রথম খণ্ড/১৮১৮- 
১৮৩ম/শ্রীব্রজেন্দ্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায/বঞ্জন পাব্রিশিং (হাউন/২৫২, মোহনবাগান বো? 

কলিকাতা/১৩৪২ . 

পুস্তকটিব বিষযবস্ত ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা, হিন্দী, BY ও 
xp সামধিক-পত্রেব বিববণ। ইহাব Rans পবে “বাংলা সামযিক-পত্র’ গ্রন্থেব ১ম 
খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয | 

২১. পরিষ্-পরিচয় ৷ কাতিক ১৩৪৬ | ০৮2৮৬ 

আখ্যাপত্রেব অনুলিপি এইকপ £ 

বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষদ্‌ গ্রন্থাবলী--৮৮ / পবিষৎপবিচঘ / ait fitter: -সমিতিব 
পক্ষে/ভরীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/কৰ্তৃক সঙ্কলিত/বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষত/কলিকাত| 
dad বিষয বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষদেব আদি হইতে পুস্তকপ্রকাশের কাল tte 
ধাবাবাহিক ইতিহাস | ৷ 

২২. বাংলা সাময়িক-পত্ৰ। 3 4e] ১ম খণ্ডঃ প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪৬, E 

॥*+-৩৩৬, সচিত্ৰ, আখ্যাপত্ৰ নিম্নকপ ঃ 
সাহিত্য-পৰিষদ্‌গ্ৰন্থাবলী--৮৬|বাংল| সাময়িক-পত্ৰ / ১৮১৮-১৮৬৭ / — 
বন্দ্যোপাধ্যায/বঞ্রন fate হাঁউস/২৫1২ মোহনবাগান বো, কলিকাত|/১৩৪৬ 

প্রথম খণ্ডে “নিবেদন” অংশে ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ লিখিযাছেন £ 

“কোন্‌ কোন্‌ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানেব চেষ্টাষ সামযিক-পত্রেব মধ্য দিষা বাংল! দেশেব 
সাহিত্য, সমাজ ও রাষ্ট্রে নব জাগবণ আসিয়াছে, অনেক দিন হইতেই তাহাব একটি 
নির্ভরযোগ্য ধাঁবাবাঁহিক ইতিহাস লিখিবাঁর বাসনা fea) ১৩৪২ সালের মাঘ মাসে 
দেশীয-সামধিক পত্রেব ইতিহাস, ১ম খণ্ড’ এই নামে ১৮১৮ হইতে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
বাংলা সামযিক-পত্রেব ইতিহাস আমি প্রকাশও কবিযাঁছিলাম। বর্তমান পুস্তকে সেই 
পুস্তকান্তর্গত সমুদ্বয অংশ পবিবন্তিত ও পবিবদ্ধিত আকারে সন্নিবিষ্ট হইযাছে |” 

xq খণ্ড ( ১৮৬৮-১৯০০ খ্ৰী); প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৫৮১ দ্বিতীয় সংস্কবণ--আষাঢ 
১৩৫৯, পৃ. ১০৮, প্রকাশক বঙ্গীয-সাঁহিত্য-পবিষতৎ। 

২৩. সাহিত্য-সাধক-চরিতিমাল।। এই গ্রন্থয়ানাব অন্তৰ্গত ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ-লিখিত 
পুস্তকগুলিব প্রথম প্রকাশকাল মাঘ ১৩৪৬--অগ্রহাযণ ১৩৫৯ । প্রত্যেক গ্রন্থে সাহিত্য- 
সাধকের জন্ম, ছাত্রজীবন, চাকরি, মৃত্যু, এন্থাবলী, বাংলাসাহিত্যে অবদান প্রভৃতি বিষয় 
আলোচিত ও বিবৃত হইযাছে। কোনও কোনও গ্রন্থ সচিত্ৰ প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পরিষত। 


সংখ্যা ২ ভ্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ve 


গন্থমালাব অন্তর্ভুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথেব লিখিত পুস্তকগুলিব গ্ৰন্থ-সংখ্য| ও নাম প্রদত্ত হইল ঃ 

--১. কালীপ্রসন্ন সিংহ ২, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, বামকমল ভট্টাচার্য্য ৩, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব 
৪ ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫. বামনাবাযণ তর্কবত্ব ৬, বাঁমবাঁম বস্থ ৭ গঙ্গীকিশোব 
ভট্টাচার্য্য ৮ গৌবীশঙ্কব তর্কবাগীশ ৯ বাঁমচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হবিহবাঁনন্দ তীর্ঘন্বামী ১০, 
ঈশ্ববচন্ত্র গুপ্ত ১১ দ্বাবকাঁনাথ বিগ্যাভৃষণ, তাবাশঙ্কৰ তর্কবত্ব ১২, অক্ষযকুমাব দত্ত ১৩, জয- 
গোপাল তৰ্কালঙ্কাব, মদনমোহন তর্কালঙ্কাব ১৪ ফোর্ট উইলিষম কলেজের পণ্ডিত ১৬ বাম- 
মোহন বায ১৭ গৌবমোহন বিদ্যালঙ্কাব, বাঁধামোহন সেন, ব্ৰজমোহন মজুমদাব, নীলবত্ব 
হালদাব ১৮. ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগব ১৯ প্যাবীচাদ মিত্র ২০. দীনবন্ধু মিত্র ২২. বন্ধিমচন্দ্ 
চট্টোপাধ্যায় (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ও সজনীকান্ত দীন-প্রণীত ) ২৩ মধুক্দন দত্ত 
২৪ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদাঁব, হবিশ্চন্দ্ৰ মিত্ৰ ২৫ বিহাঁবীলাল চক্রবর্তী, স্থবেন্দ্রনাথ মজুমদার, 
বলদেব পালিত ২৬ শ্টামাঁচবণ «sets, বামচন্দ্র মিত্র ২৭ নীলমণি বসাক, হবচন্দ্ৰ ঘোষ 
২৮. স্বৰ্ণকুমাবী দেবী ২৯ মীব মশাব্বফ হোসেন ve. বামচন্দ্র তর্কীলঙ্কাব, মুক্তারাম 
বিদ্যাঁবাগীশ, গিবিশচন্দ্ৰ বিগ্যাবত্ব, লালমোহন বিদ্যানিধি ৩১. যোগেন্দ্ৰনাথ বিদ্যাভূযণ 
va সগ্নীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৩ হেমচন্দ্ৰ 'বন্দ্যোপাঁধ্যায ৩৪. ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায 
৩৫, হবিনাথ মজ্যদাব ৩৬. ত্ৰৈলোক্যনাথ মুখোঁপাধ্যায ৩৭. রঙ্গলাল বন্যোপাধ্যাষ 
৩৮. Cm TX ৩৯ WE সবকাঁব, বাঁমগতি sayy ৪০. বাঁজেন্দ্রলাল মিত্র 
৪১ নবীনচন্দ্র সেন ৪২ গোবিন্দচন্দ্র বাঁধ, দীনেশচবণ বস্তু ৪৩ ভূদেৰ মুখোঁপাধ্যাষ 
৪৪. নবীনচন্দ্র'মুখোপাধ্যায ৪৬ ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ ৪৭ নবীনচন্দ্র দাস কবি-গুণাকব 
৪৮ বাঁজকষ্ণ মুখোপাধ্যায় ৫০. বাঁজকুঞ্চ বায ৫১ মনোমোহন বস্থ ৫২. 44858 
চট্টোপাধ্যায ৫৩ হ্বিশন্দ্র নিযোগী, আনন্দচন্দ্র মিত্র ৫৪. প্রভাঁতকুমাব মুখোপাধ্যায 
৫৫ গিবীন্রমোহিনী দাসী ৫৬, অক্ষষকুমাব বডাল ৫৭. তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায 
৫৮ কামিনী বায ৫৯ মানকুমাবী বস্তু ৬০ বলেন্দ্রনাথ ঠাঁকুব, স্থধীন্দ্ৰনাথ ঠাকুব ৬১ দেবেন্দ্র- 
নাথ সেন ৬২. স্থবেশচন্দ্ৰ মসমাজপতি ৬৩, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ৬৪. অক্ষষকুমাঁব মৈত্রেষ 
৬৫, বমেশচন্দ্র দত্ত ৬৬ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুব, কালীপ্ৰসন্ন ঘোষ, নগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত ৬৭, সত্যেন্দ্ৰ" 
নাথ ঠাকুব, অমৃতলাল বন্ধ, বিহাবীলাল চট্টোপাধ্যায ৬৮, জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুব, কালীপ্রসন্ন 
কাব্যবিশাব্দ ৬৯. দ্বিজেন্দ্রলাল বায, জলধব সেন, ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ৭০. বামেন্ত- 
সুন্দব ত্ৰিবেদী ৭১, বাঁমদাঁস সেন, বজনীকান্ত গুপ্ত, নিখিলনাঁথ বাঁধ, গণেন্্রনাথ ঠাকুব, 
অতুলকৃষ্ণ মিত্র ৭৩ হবপ্ৰসাদ্ব শাস্ত্ৰী ৭৪. গোবিন্দচন্দ্ৰ দাস ৭৫. শিবনাথ শাস্ত্ৰী ৭৬. অক্ষয- 
. চন্দ্ৰ চৌধুৰী, শবতকুমাবী চৌধুবানী, কেদাঁবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ৭৭ চণ্ডীচবণ সেন, নিত্যকৃষ্ণ 
qq ৭৮. নন্দকুমাব TAPS, জযনাবাযণ তর্কপঞ্চানন ৭৯ বজনীকান্ত সেন ve. দ্বাবকানাথ 
গঙ্গোপাঁধ্যায ৮১. হবিসাধন মুখোপাধ্যায, দীনেন্দ্ৰকুমাব বায ৮২. চন্ত্রশেখব মুখোপাধ্যায, 
পাঁচকভি বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩, চন্দ্ৰনাথ qu, নবকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য্য, ক্ষেতমোহন সেনগুপ্ত ৮৪ ভুবন- 
চন্দ্ৰ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুবদাস মুখোপাধ্যায ৮৫ দামোদৰ মুখোপাধ্যায বিদ্ঠানন্দ, Sorsa 


৬৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্ৰিক। : বৰ্ষ ৭৪ 


বটব্যাল Rakah, Aea মজুমদ্বাব ৮৬ শিশিবকুমাব ঘোঁষ ৮৭, অধ্বলান সেন, 
ক্ষেত্ৰপাল চক্ৰবৰ্তী, যোগেন্দ্ৰনাথ চট্টোপাধ্যায ৮৮ ক্যাপ্টেন জেম্স ষ্টিওযার্ট ৮৯ spen -_ 
যুগে বিদুষী বঙ্গমহিল|, লিপিতত্ববিশীবদ কমলাকান্ত Rolar ৯০. দীনেশচন্দ্র সেন, 
সখাবাঁম গণেশ দেউস্কর ৯১ গিবিশচন্দ্র বস্থ ৯৩, ললিতকুমাঁব বন্দ্যোপাধ্যায ৯৪ প্রমীলা 
নাগ, নিকপমা দেবী | 

'দাহিত্য-সাধক-চবিতমালা”ব অন্তৰ্গত একটি গ্রন্থের আঁখন্্পত্রের অনুলিপি vile 
নিয়ে প্রদত্ত হইল। গ্রন্থটিব নাম ‘বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায়’, বচষিতা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ 
ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৪৯ এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০২। গ্রন্থটি সচিত্ৰ | 

বন্ধিমচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায/গ্ৰীৱজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/গীসজনী কান্ত দাস্‌/বন্ধীষ-সাঁহিত্য- 
পবিষত/২৪৩৷১, আপাব সাবকুলাব বোঁড/কলিকাতা 
২৪, রবীজ্দ্র-গ্রন্থপরিচয়। ২ পৌষ ১৩৪৯ । পৃ. easte l 
পুস্তকটিব আখ্যাপত্র নিম্নপ £ 

সাহিত্য-পবিষদ্গ্রন্থাবলী--৮৯ / ববীন্্র-গ্রন্থ-পবিচষ / গ্ৰীৱজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ/ 
শ্রীজনীকান্ত দাস-লিখিত ভূমিকা / সাহিত্য-নিকেতন / পি ৩২, মন্মথ দত্ত রোড, 
বেলগাছিষ৷/কলিকাত| 
পুস্তকেব বিষযবস্ত ববীন্দ্ৰনাথেব গ্ৰন্থপঞ্জী পবিশিষ্টে ববীন্রনাখের প্রথম মুদ্রিত 9 

ও গান, ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ প্রভৃতি wg e হইযাছে। 
২৫, Bengali Stage: 1795-1873 (জানুষাবি) ১৯৪৩ গ্ৰী । পৃ ৮1141২17৫৮1 
আখ্যাপত্ৰ নিম্নবপ : 

Bengali Stage/1795-1873 /By/Brajendra Nath Banerjee/With a 
Foreword by/Dr Sumit: Kumar Chatter, M A (Cal) D Lit 
(London)/Khaira Professor of Indian Linguistics & Phonetics in the/ 
University of Calcutta/Ranjan Publishing House/25|2 Mohanbagan 
Row, Calcutta/1943 
২৬. মহারাণা প্রতাপসিংহ। ৯ মাঘ ১৩৪৯। পৃ ২২ ৷ ইতিহাসের গল্প। 
আখ্যাপত্ৰটি এইবপ £ 

মহাবাণা প্রতাপসিংহ/শ্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যাষ/সাহিত্য-নিকেতন/পি ৩২, মন্মথ 
ye cate, বেলগাঁছিষা/কলিকাতা৷ 
২৭ বঙ্গীয় নাট্যশাল! £ ১৭৯৫-১৮৭৩ । ১ ফান্তন ১৩৫০। পৃ. ৭৬। foafoa- 

সংগ্ৰহ-১৫ | 
আখ্যাপত্রেব অনুলিপি নিয়ে eine হইল : 

বঙ্গীষ নাট্যশাঁলা/১৭৯৫-১৮৭৩/শ্রীব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/বিশ্বভাবতী ARAT, 

বন্কিম্‌ চাটুজ্যেগ্রীট/কলিকাতা 


/ 
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সংখ্যা ২ ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫. 


লেবেডেফ-প্রতিষ্ঠিত প্রথম বাংলা নাট্যশালা হইতে স্যাশন্তাল থিষেটাব পর্যন্ত নাট্যশালাব 
ইতিহাস--সাধাবণ বন্বালযে অভিনযেব তালিক| এবং কষেকজন নাট্যকাবেব নাট্যগস্থেব 
তালিকাসহ ৷ 

২৮. বাংলা সাময়িক সাহিত্য 2 ১৮১৮-১৮৬৭ ৷ চৈত্র ১৩৫১ ৷ পৃ ৮৬ | বিশ্ব- 
বিদ্যাসংগ্রহ--৩৩। 

আখ্যাপত্র feque: * 

বাংলা সামযিক সাহিত্য/১৮১৮-১৮৬৭/প্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/বিশ্বভারতী 
্রন্থালয/২ বঙ্কিম চাঁটুজ্যে Bb, কলিকাতা 

বিষষবস্ত ‘fife (এপ্রিল ১৮১৮) হইতে “নব পত্রিকা ( নভেম্বৰ ১৮৬৭ ) পর্যন্ত 
সামযিক-পত্রেব বিববণ। 

২৯. শরৎচন্দ্রের পত্ৰাবলী। ফান্তন ১৩৫৪ । পৃ. ১২+১৯% ৷ সচিত্ৰ | 

আখ্যাপত্রেব অনুলিপি দেওযা হইল £ 

{Reet পত্রাবলী/শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/সঙ্কলিত/বুকল্যাণ্ড লিমিটেড! 
পুস্তকবিক্ৰেত| ও প্রকাশক/১, ra ঘোষ লেন, কলিকাতা 

শবত্চন্দ্ৰেৰ জীবনেব সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী, গ্রহ্থতালিকা, রেঙ্ুনের পত্র ও বিবিধ পত্র 
aaia বিষযবস্ত। 

৩০. কলিকাত। সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস | ১ম খণ্ড ঃ ১৮২৪-১৮৫৮ | প্রকাশকাল 
(আশ্বিন) ১৩%৫৫। পৃ [e]. সচিত্ৰ । ভূমিকাঁঃ যতীন্দ্ৰবিমল চৌধুবী। প্ৰকাশক ; 
অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ | 

আখ্যাপন্র নিত্নৰপ ঃ 

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজেব / ইতিহাস / ( কলেজেব ১২৫ বৎসর পরিপূতি উত্সব 
উপলক্ষ্যে জযস্তী গ্রন্থ )/প্রথম থও ?/১৮২৪-১৮৫৮/গ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/প্রণীত 

৩১ আচার্য্য Aaga সরকার । ২৪ মাঘ ১৩৫৫। পৃ. ১২+৩। সচিত্র। 
(প্রকাশক 2 বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষ )। 

পুস্তকটিব আখ্যাঁপত্রেব অনুলিপি নিম্নবপ £ 

আচার্য্য Baga সবকাব/( সংক্ষিপ্ত জীবনী, বচনাপঞ্জী ও মানপত্ৰ )/অষ্টসপ্ততিতম 

a পবিপূর্তি উপলক্ষে সম্ব্দনা/্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ / কর্তৃক সঙ্কলিত/২৪ মাঘ 

১৩৫৫/৬ ফেব্রুয়াবি ১৯৪৯ 

৩২ পরিষৎ-পরিচয় (১৩০০-১৩৫৬ )! ফান্তন ১৩৫৬। পৃ. ৯৬। 

আখ্যাঁপত্রেব অনুলিপি নিয়ে প্রদত্ত হইল : 

পবিষত্পবিচষ/(১৩০০-১৩৫৬) / শ্ীব্রজেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় / সম্পাদক £ ব্জীষ- 
সাহিত্য-পরিষ্/বঙ্গীষ-সাহিত্য-পবিষৎ/২৪৩১ আপাব সাঁরকুলা'ব বোড/কলিকাতা 
প্রাসঙ্গিক কালে পবিষদেব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থের বিষষবস্ত। 
৯ 


৬৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 


৩৩. শ্রীসজনীকান্ত wi! ৯ ভাদ্র ১৩৫৭) পৃ. ৪২। সচিত্র। 
পুস্তকেব আখ্যাপত্র এইরূপ £ 
Sei etw দাস/পঞ্চাশত্তম বাধিক জন্মদিন উপলক্ষে /শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/ 
" প্রণীত 
সজনীকান্তেব জীবনী, গ্ৰন্থপঞ্জী, রিড নী চিত্রনাট্য-প্রণয়ন প্রভৃতি আলোচিত 
হইযাছে। প্রকাশক ঃ শনিবঞ্জন প্রেস। 
vg শরৎ-পরিচয়। মাঘ ১৩৫৭। পৃ. ১৩০ সচিত্ৰ | 
পুস্তকেব আখ্যাপত্র নিম্নরূপ ঃ 
শবৎ-পবিচয/শ্রীব্রজেন্্রনীথ বন্দ্যোপাধ্যায/বগ্ন পাব, লিশিং pt ইন্দ্র বিশ্বাস 
Cate, বেলগাছিষা/কলিকাঁতা-৩৭ 
শরংচন্দ্ৰেৰ জীবনী, বচনাবলী, পত্রাবলী ও সংক্ষিপ্ত diat আলোচিত হইযাছে | 
প্রকাশক ঃ বঞ্জন পাব,.লিশিং হাউস | 
৩৫, ৰঙ্গসাহিত্যে নারী। মাঘ ১৩৫৭ ৷ পৃ. ২৮+[৩]। বিশ্ববিদ্াসংগ্রহ--৮৩। 
আখ্যাপত্ৰ নিয়ৰূপ £ 
, বঙ্গদাহিত্যে নাবী/ীবজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাষ/বিশ্বভাবতী গ্রন্থালয/২ বঙ্কিম চাটুজ্যে 
স্বীট/কলিকাতা 
“গত শতাব্বীব শেষ পাঁদ পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্যে যেসকল মহিলা বিশিষ্টতা অর্জন করেন, 
এই গ্রন্থে তীহাদেব পরিচয ও বচনাপপ্তী দেওযা হুইযাছে”। 
৩৬ সাময়িকপত্র-দম্পীদনে বঙ্গনারী। ফান্তন ১৩৫৭ পৃ ৩৪+[৩]। afa | 
বিশ্ববিষ্ঠাসংগ্রহ_-৮৪ | 
আখ্যাপত্র এইবপ £ 
সাঁমধিকপত্র-সম্পা্দনে বঙ্গনারী/রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাধ/বিশ্বভারতী গ্রস্থালয়/ 
^a বঙ্কিম টাটুজ্যে হ্বীট/কলিকাতা 
বিষ্ষবস্ত মহিলা-পবিচালিত বাংলা পত্রপত্রিকাঁব বিববণ | 
৩৭ শরৎচক্দ্রের রচনাবলী | আযাঢ ১৩৫৮। পৃ. ২+২+৩৭৯। 
আখ্যাপত্রে অনুলিপি নিয়বপ : ৷ 
শবতচন্দ্ৰেবাবচনাবলী/ভৰীত্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায/সঙ্কলিত/গুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড 
সন্স/২০৩-১-১ কর্ণওযাঁলিস ষ্ট্ৰীট ‘‘কলিকাত|-৬ 
শবতচন্ত্ৰেৰ পুশ্তকাকাবে অপ্রকাশিত বচনার সংগ্রহ । শবৎচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা ও_ 


^0 কালানুক্ৰমিক এন্থতালিক| -সহ | 


ev. ANIE পরমহংস (সমসাময়িক gos) | জো ১৩৫৯ 1 পৃ. uvet 
২৪৬। সচিত্র । শ্রীবাঁমরষ্টেব হস্তাক্ষবসন্ধলিত। ব্রজেন্্রনাথ ও সজনীবাস্ত দাস কর্তৃক 
সংকলিত। 


j 


সংখ্যা ২ ব্রজেন্্রনথি বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭ 


আখ্যাপত্ৰ frat : 
শ্রীবামকৃষ্ণ পবমহংস/(সমসামধিক দৃষ্টিতে)শ্ৰীররজেন্দ্ৰনাথ বন্য্যোপাঁধ্যায/শ্রীসজনী কাস্ত 
১ দীন/বপ্তন পাবলিশিং হাঁউস/৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস cate কলিকাতা-৩৭ 
সমকালীন সামধিক-পত্র ও গ্রন্থে শ্রীবামকষ্ণ-কথা, সমসামধিক স্থধিবৃন্দেব স্থৃতিকথা, 
শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সমসামধিক বাংলা ও ইংবেজী গ্রন্থের তালিকা প্রভৃতি আলোচ্য ace. 
বিষযভুক্ত । . 
৩৯, মোগল-পাঠান। wisis ১৩৫৯ । পৃ.1৮৭+-0২1+১৩০। সচিত্ৰ । 
পুস্তকেব আখ্যাঁপত্রেব অনুলিপি প্রদত্ত হইল : 
শরীব্জেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায।[মোগল-পাঠান/বঞ্জন পাবলিশিং হাউস/৫৭, ইন্দ্ৰ বিশ্বাস 
বোড, কলিকাঁতা-৩৭ 
- পুস্তকটি পূর্বপ্রকাঁশিত ‘বাজা-বাদশা’, ‘বণ-ডঙ্কা’ ও ‘কেল্লা-ফতে’ গ্রন্থত্রষেব সংকলন | ১৫টি 
প্রঁতিহাসিক গল্প ইহার অন্তর্ভুক্ত হইযাছে। ভূমিকা ঃ যদুনাথ সবকাব। 


খ. ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ কর্তৃক সম্পীদ্দিত গ্রচ্ছের তালিকা! . 

>. geta এদ্থমাল৷৷ ১৩৪৩-৪৬ বঙ্গাব্দ । প্রাচীন ও দুপ্রাপ্য বাংলা গ্রস্থেব 

নৃতন সংস্করণ। গ্রন্থমালাৰ অন্তর্গত প্রথম ১১ খানি গ্রন্থ ব্রজেন্দ্রনাথেব সম্পাদিত: 

- ১, কলিকাতা কমলীলয ( ভবানীচবণ বন্ব্যোপাধ্যায ); ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ২. মহাবাঁজ কৃষ্ণচন্দ্ৰ 

"ates চবিত্ৰম্‌ ( বাজীবলোচন মুখোপাধ্যায ) ১৩৪৩ aria ৩. রাজা প্রভাপাদিত্য চবিত্র 
( বামবাম qup): ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ৪. বেদান্ত চন্দ্রিকা (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব) £ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ 
৫, ওবিয়েণ্টাল ফেবুলিষ্ট (তাবিণীচবণ মিত্র) £ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দ ৬ সীীশিক্ষাবিধায়ক (গৌরমোহন 
বিদ্ধালঙ্কাব) ৭, নববাবুবিলান (ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ৮ পাষণ্ডপীডন (কাশীনাথ 
তর্কপর্ধানন ) £ ১৩৪৪ Tate ৯. হুতোম প্যাচার AEH, কল্‌্কেতাব হাঁট্হদ্দ, হবিশন্দ 
মুখোপাধ্যায়, বাবুদেব দুর্গোৎসব s ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ve. বাঞ্দালা কবিতা বিষযক প্রবন্ধ রেঙ্গলাঁল 
বন্দ্যোপাঁধ্যাষ) £ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ ১১, ছুবাঁকাঁজ্ফেব বৃথা ভ্ৰমণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচাৰ্য্য) ঃ ১৩৪৬ 
বঙ্গাব্দ ব্রজেন্দ্রনাথেব লিখিত মূল লেখকের জীবনী, গ্রন্থপপ্তী ইত্যাদি গ্রন্থপ্তলিব wwu E 
হইযাছিল। প্রকাশক £ an পাবলিশিং হাউদ। 

২, মৃত্যপ্জয়-গন্থাবলী | ১৩৪৬ THA ব্রজেন্্রনাথেব লিখিত ভূমিকায় তয় 
বিদ্যালঙ্কাবের জীবনী ও গ্ৰন্থপঞ্জী গ্রস্থাবলীব অন্তৰ্ভূক্ত গ্ৰন্থ বত্রিশ সিংহাসন, হিতোঁপদেশ, 
^ বাঁজাবলি, বেদান্ত চন্দ্রিকা, প্রবোধ চন্দ্রিকা, An Apology for the Present System 

^ of Hindoo Worship. প্রকাশক £ বঞ্জন পাবলিশিং হাউস | 


4. ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত দাস কর্তৃক সম্পাদিত গ্রন্থের তালিক| 
১. বিষ্ভাসাগর-গ্রন্থাবলী, ৩ খণ্ড ১১৪৪-৪৬ বঙ্গাব্দ ১ম খণ্ড ঃ সাহিত্য ঃ ফান্তন 
১৩৪৪ ১ ২য় খণ্ড ঃ WMHs ফান্তন ১৩৪৫, তয় qe: শিক্ষা ও বিবিধ £ চৈত্র sose | 


৬৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা - বর্ষ ৭৪ 


সম্পাদনা £ স্থনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাঁধ্যাষ ও সজনীকান্ত দাস। 
প্রকাশক £ মেদিনীপুর বি্যাসাগব-্মৃতি-সংবন্ষণ-সমিতি। 

২. বঙ্কিম-রচনাবলী,-৯ খণ্ড । ১৩৪৫-৪৮ বঙ্গাব্দ। বঙ্কিম-খতবাঁধিক সংস্কবণ। 
প্রত্যেক গ্রন্থে ভূমিকা ও সংস্কবণভেদে পাঠভেদ প্রদত্ত হইযাঁছিল। এঁতিহাঁসিক উনি 
ভূমিকা £ যছুনাথ সবকাঁব। প্রকাশক ঃ বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষতৎ ৷ 

v. আলালের ঘরের দুলাল (টেকটাদ ঠাকুব)।, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭। CANTI 
জীবনীসহ ভূমিকাঁসম্বলিত। সচিত্ৰ প্রকাশক ঃ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ ৷ 

8 রুবীন্দ্র-রচনাবলী £ অচলিত সংগ্রহ, ২ খণ্ড। ১৩৪৭ ৪৮ বঙ্গাব্দ । প্রকাশক £ 
বিশ্বভারতী satay | - 

৫ মধুসূদ্রন-গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড। ১৩৪৭-৪৮ THT! ১ম de: কাব্য। wae: 
নাটক ও প্রহসন। সংস্কবণভেদে পাঠভেদ, qas শব্দাৰ্থ ও ভূমিকাসহ। প্রকাশক ঃ বন্দীয়- 
সাহিত্য-পবিষ্ৎ। 

৬. ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড | ১৩৪৯-৫০ THA] ১ম খণ্ড ঃ মাথ ১৩৪৯১ 33 
খণ্ড ঃ ভাদ্ৰ ১৩৫০ ৷ প্রকাশক ঃ বঙ্দীষ-সাহিত্য-পরিষৎ। 

৭. বাংলার কবি ও কাব্য গ্রন্থমাল|। ১৩৪৯-৫১ বঙ্গাব্দ ১. স্থবেন্দ্ৰনাথ মজুমদাব 
(চৈত্র ১৩৪৯) ২ বলদেব পালিত (অগ্রহীযণ ১৩৫০) ৩. ঈশানিচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাষ 
(ভাদ্ৰ ১৬৫১) ৷ প্রকাশক £ সাহিত্য-নিকেতন (১ম ও ২য খণ্ড), বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষৎ = 
(ex খণ্ড) | 

৮. দীনবন্ধু-গ্রচ্থাবলী, > del ১৩৫০-৫১ বঙ্গাব্দ । ১ম Ass dev, নবীন 
তপস্বিনী, বিয়েপাগল| বুডো, সধবাব একাদশী, লীলাবতী : ( আষাঢ ১৩৫০--শ্ৰাবণ ১৩৫১), 
xx খণ্ড ঃ স্থবধুনী কাব্য, জামাই বাবিক, দ্বাদশ কবিতা, কমলে কামিনী নাটক, বিবিধ: 
(অগ্রহায়ণ ১৩৫০-_ভাদ্র ১৩৫১ )| প্রকাশক £ বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষৎ | 

s. পাঁলামৌ (সঞ্গীবচন্দ্ৰ চট্টোপাধ্যায় )। বৈশাখ ১৩৫১ ৷ প্রকাশক ঃ বঙ্গীয- 
সাঁহিত্য-পবিষৎ ৷ = A 

১০. ৰরামনোহন-এন্থাবলী) ১-৭ খণ্ড । ১৩৫১-৫৯ THT | ১ম খণ্ড ; বেদীস্তগ্রন্থ, 
বেদান্তসাব, পঞ্চোপনিষৎ £ (শ্রাবণ ১৩৫৮), 2x খণ্ড ঃ শান্ত্রীয বিচাব £ ( আষাঢ ১৩৫৯), 
OF খণ্ড ঃ সহমবণ £ (অগ্রহাষণ ১৩৫ ১), ৪র্থ খণ্ড: গাযত্ৰী, অনুষ্ঠান ইত্যাদি ঃ (আঁষাঁট ১৩৫৯), 
ex খণ্ড 2 ব্ৰাহ্মণ সেবধি, পাদবি-শিষ্য সম্বাদ : (আষাঢ ১৩৫৯), ৬ষ্ঠ খণ্ড £ চাঁবি প্রশ্নের বিচার 
প্রভৃতি £ ( ফান্তন ১৩৫২ ), ৭ম খণ্ড ঃ গৌভীষ ব্যাকবণ £ (আষাঢ় ১৩৫৯) । সম্পাদকীয় 
টাকাঁসহ। প্রকাশক £ বঙ্গীয-সাহিত্য-পরিষত। 

১১. শকুস্তল! ( ইশ্ববচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ )। অগ্রহাযণ ১৩৫২ । ভূমিকাসহ। প্রকাশক ঃ 
বঙ্গীয়-সাঁহিত্য-পবিষৎ | 

- 5২. দ্বিজেম্দ্ৰনাল-এন্থাবলী (কবিতা ও গান)। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ । ' এ্‌স্থাবলীব 


সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ৬৯ 


FESS গ্রন্থ £ আধ্যগাঁথা ( ১ম ও ২য ভাগ ), আধাঁটে, হাসিব গান, মন্ত্র, আলেখ্য, ত্ৰিবেণী, 
গান, The Lyrics of Ind প্রকাশক : বঙগীষ-সাহিত্য-পবিষৎ। 

১৩ হুতোম পাচার নকৃশা, সমাজ Sou, পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব 
( যথাক্ৰমে কালীপ্রসন্ন সিংহ, ভূবনচন্দ্ৰ মুখোপাধ্যাষ, বামসৰ্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণ )। বৈশাখ sott | 
্রশ্থকাঁবগণেব সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ । প্রকাশক ঃ বঙ্গীয-সাহিত্য-পবিষৎ। 

১৪. সীতার বনবাস, ঈশ্ববচন্্র বিদ্যাসাগর )। আশ্বিন ১৩৫৫। প্রকাশক £ TAT 
সাহিত্য-পবিষৎ | 

১৫, রামেন্দ্র-রচনাবলী ( বামেন্রস্ন্দৰ ত্ৰবেদী ), ১-৫ খণ্ড। ১৩৫৬-৫৭ THA 
১ম খণ্ড ঃ প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, বঙ্গলক্ষমীব ব্রতকথা £ ( আৰা ১৩৫৬ ), ২য খণ্ড ঃ কৰ্ম্মকথা, 
চবিতকথা, বিচিত্ৰ প্ৰসঙ্গ £ ( আশ্বিন ১৩৫৬ ) , ex খণ্ড? শব্দ-কথা, বিচিত্র জগৎ, যজ্ঞ-কথ| £ 
(ফান্তন ১৩৫৬), sf Ags নানা কথা, জগৎ-কথা, পুগুবীককুলকীন্তিপপ্ধিক1 ঃ ( আষাঢ 
১৩৫৭ ), €x খণ্ড 2 এতবেয ব্ৰাহ্মণ £ ( মাঘ ১৩৫৭ )। প্ৰকাশক ঃ বঙ্গীয-সাহিত্য-পৃবিষিং | 

১৬. সারদামঙ্গনল (বিহাবিলাল চক্রবর্তী )। ফাস্তন ১৩৫৬ । প্রকাশক £. বঙ্গীয- 
সাহিত্য-পরিষত। 

- -১৭. মহিল| (স্থবেন্দ্ৰনাথ মজুমদাব )। বৈশাখ ১৩৫৭ | প্রকাশক বঙ্গীয়-সাহিত্য- 
পুরিষত। 

sw. শরগুকুমারী চৌধুরানীর রচনাবলী । শ্রাবণ ১৩৫৭ |o প্রকাশক £ বঙ্গীয- 
সাহিত্য-পবিষৎ। 

১৯. স্বৰ্ণনত| ( তাবকনাঁথ গঙ্দোপাধ্যাষ )। কাঁতিক ১৩৫৭। প্রকাশক £ TAT- 
সাহিত্য-পরিষৎ। 

-- 20, পঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাবলী, ২ খণ্ড ১৩৫৭-৫৮ বন্গাৰ্ব। ১ম খণ্ড 
(ভূমিকাঁসহ ): whet ১৩৫৭, খ্য খণ্ড ( জীবনকথাসম্বলিত ভূমিকাঁসহ ): আষাঢ ১৩৫৮। 
প্রকাশক £ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পবিষৎ। 

২১. পদ্মিনী উপাখ্যান (বঙ্গলাল বন্য্োপীধ্যায )। আশ্বিন vete প্রকাশক £ 
বঙ্গীয-সাঁহিত্য-পবিষৎ । . 

২২, সে কাল আর এ কাল (বাজনাবাষণ qu) | আশ্বিন ১৩৫৮ | প্রকাশক £ বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পবিষৎ। ৷ 

২৩, বলেক্দ্র-গ্রন্থাবলী ( বনেন্দ্ৰনাথ ঠাঁকুব )। অগ্রহাঁধণ ১৩৫৯ ৷ সচিত্র। গ্রস্থেব 
_ অন্ততুক্তি : চিত্ৰ ও কাব্য, মাধবিকা, মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত বচন| ভূমিকা ; সজনীকান্ত দাস। 

প্রকাশক £ ব্ঙ্গীধ-সাহিত্য-পবিষৎ। 


_সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রচনা 
. বিভিন্ন বাংলা-ও ইংবেজী সামধিকপত্রে ব্রজেন্্রনাথেব বহু বচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। 


৭০ 


সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা - 


বর্ষ ৭৪ 


পত্রপত্রিকাঁষ প্রকাশিত বচনাগুলিব সম্পূর্ণ তালিকা প্রণষন কবা WD নহে এবং এ-সকল 
বচনাব অধিকাংশই পরবতীকালে গ্রন্থাকাবে সংকলিত হওযায পৃথক বিস্তাবিত তাঁলিকাঁব 
প্রযোজনও সীমীবদ্ধ। fica নানা সাম ধিকপত্রে প্রকাশিত বচনাব নিদর্শন হিমাবে কতকগুলিব 


তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল : 


প্রবন্ধের নাম 


আলিবদা-বেগম 
জিন্নতুন্নিস| বেগম 
বেদাদি গ্রন্থে স্থধ্য 


তুর্কজাতিব উৎপত্তি 
চীনের উৎসব 
আধুনিক আরব্জীঁতি 
কোবাঁণ সবিফ 

& 


বুদ্ধিব বহব ( এতিহাসিক কাহিনী ) 


মোগল-পাঠান (&) 
গবীবেব মা-বাপ (এ) 
ওমবাব উপস্থিত-বুদ্ধি (গ্ৰ) 
শেব শাব চালাকী (এ) 
নিমকের মান (এ) 
ফকীব না স্থূলতান? (এ) 
খোদা দেনেওযালা (এ) 
-মান-বক্ষা (এ) 


Ug ecd আমলেব মহিলা-কবি 


এ 


পপ্যাবীচীদ মিত্র” ( আলোঁচন। ) 
সেকালে কথা (প্রাচীনপঞ্জী ) 


4 


আর্্যাবর্ত 


এঁতিহাসিক চিত্ৰ 


খোকা-খুকু 


দেশ 


পঞ্চপুষ্প 


পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 


১৩১৯ ভাদ্র ৩২৫-৩২৯৪ 
» পৌষ ৬৪৬-৬৪৯ 
১৩২০ বৈশাখ ২৩-৩১ 


১৩১৬ অগ্ৰহাযণ ৩৭১-৩৭৭ 


» "Sd ৪৯৫-৫৪ ৭ 
» চৈত্র t88-tt* 
১৩১৭ বৈশাখ ৩০-৩৪ 


» SYS ১২১-১৩৩ 


১৩৩০ জ্যৈষ্ঠ ৪৮-৫১ 
» কাতিক ২৫২-২৫৬ 


» TARA ৩১৬-৩১৮ 
» চৈত্র ৪৭৩-৪৭৫ 
১৩৩১ বৈশাখ ১৩-১৬ 
, জ্যৈষ্ঠ ৪৬-৪৯ 


১ atate ৯৬-৯৮ 
» শ্রাবণ ১২৮-১৩০ 
» আশ্বিন ২১৭ ২২১ 
১৩৪২, ৭ অগ্রহাধণ ৬৩-৬৬ 
» ২৮% ২৬৫-২৬৬ 


১৩৩৭ মাঘ ৫০৭ 
১৩৩৮ বৈশাখ ৮৯-১০১ 
» CHS ২৩১-২৩৮ 


of 


সংখ্যা ২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১ 


প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
প্রবাসী 
হিন্দুকুমারীদেব গঙ্গাবক্ষে প্রদীপ staja প্রথা (আলোচনা ) ১৩১৭ জ্যেষ্ঠ ১৭৯ 
লুফ-উন্নিস! বেগম ১৩১৯ পৌষ ২৬৬-২৭১ 
রাঁজ্যার শেষজীবন ১৩২৮ পৌষ ৩৭১-৩৭৫ 
বাঁমমৌহন বায ও সংবাদপক্ঞের স্বাধীনতা ১৩৩৬ বৈশাখ ১২-১৮ 
রামমোহন বায ও বাজারাম , অগ্রহাযণ ২১৯-২২৯ 
বাংলা STAY প্রথম সংবাছ-পত্ৰ » TFT ৬৫৫-৬৫৬ 
“বামমোহন রাষ ও বাজাবাম” ঃ প্রত্যুত্তৰ ( আলোচন! ) > চৈত্র ৮৪৩-৮৪৭ 
পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১৩৩৭"আঁষাঢ় ৩৬০-৩৬৫ 
আমাদের দেশেব প্রথম সংবাদপত্র ১৩৩৮ বৈশাখ ২৫-৩১ 
সমসামধিক সংবাদপত্রে বামমোহন বাযেব কথ! » আষাঁট ৩১৪-৩২৫ 
t , আঁবণ ৪৭৩-৪৮২ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ও Siete নাট্যগন্থাবলী (আলোচনা ) , শ্রাবণ ৪৮৯-৪৯২ 
“ata? (আলোচন! ) , পৌষ ৩৬৯ ৩৭৭ 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা » STH ৬৫৪-৬৫৯ 
“ বিগ্যোৎসাহিনী সভায মাইকেল মধুসুদন দত্তেব বাংলায বক্তৃতা ১৩৩৯ জ্যৈষ্ঠ ১৭৮-১৭৯ 
দেশীষ সামযিক পত্রেব ইতিহাস (কষ্টিপাথব) , জ্যৈষ্ঠ ২৩৮-২৩৯ 
বিদ্যোৎদাহিনী সভায মাইকেল মধুস্থদন দত্তেব ATAR] , আঁবণ ৪৫৪ 
সেকালের কথা ( পুবাতন সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত ) ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ ১৭০-১৭৩ 
t] » we ৬২৬-৬২৯ 
মাইকেল মধুসুদন দত্তের জন্মতাবিখ ১৩৪১ শ্রাবণ ৪৭১-৪৭২ 
বিলাতে দ্বাবকানাথ ঠাকুবেব সন্মান » কাতিক ত৮-৩৯ 
ভাঁবতেব লিপিসমস্থা » মাঘ ৫১৫-৫১৮ 
শেখ বকন্থুই কি বাজাবাম ? : প্রত্যুত্তর (আলোচন। ) ১৩৪২ আীবণ ৫১৫-৫১৬ 
ইংলণ্ডযাত্রাষ রামমোহন বাষেব সহযাত্ৰী পবিচাবকবর্গ 
(আলোচনা) » আশ্বিন ৮২৮ 
বামমোহন ও রাঁজারাম [ উত্তব ] » মাঘ ৫৪১-৫৪৯ 


_ উনবিংশ শতাব্দী প্রাবম্ভে কলিকাতার বাঙালী সমাজ ১৩৪৩ জ্যৈঠ ১৫৯-১৬৬ 


t > sata ৩১৮-৩৩১ 
“কলিকাতাষ বাঁজা বাঁমমোহন বাঁধ” (আলোচনা ) » আঁষাড ৪১৪-৪১৫ 
জ্বীশিক্ষাবিস্তাবের গোডাব কথা ১৩৪৫ অগ্রহাযণ ২৩০-২৩৩ 


নবাবিষ্কৃত বামমোহন বাষ-প্রকাঁশিত শীবীরক মীমাংসা, ১৩৪৬ PIET | ৬৪৩-৬৪৫ 


৭২ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিক| বর্ষ ৭৪ 


প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 

বিচাবক কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৩৪৬ চৈত্র ৮৪২-৮৪৩ 
‘প্রথম বাংল! সংবাদপত্র" ঃ উত্তর ১৩৪৭ PIET ৬৫৬-৬৫৮ 
জেম্স প্ৰিন্সেপ ও প্রাচীন ভবিতীয লিপি (আলোচনা ) ১৩৪৮ চৈত্র . ৬৮৫ 
“রবীন্্রনাথেব প্রথম মুদ্রিত কবিতা” ( আলোচনা ) ১৩৫০ বৈশাখ ৩৬ 
নবীনচন্দ্র সেনেব গ্রন্থাবলী ১১৩৫৩ বৈশাখ ৬০-৬১ 
নাট্যকাঁব ও নব-ছন্দ-প্রবর্তক বাজকনষ্ণ বায » আঁষাড ২৪৫-২৪৮ 
বাংলাষ গগ্য-কবিতাব সুচনা » ST ৩৭৩-৩৭৪ 
বাংলাধ প্রাচীন ধাতু-খোদাই চিত্র » শ্রবণ ৩৯৩-৩৯৫ 
নবীনচন্ত জন্মশতবাধিক-স্থৃতি-তর্পণ ( পুস্তক-পবিচয ) » শ্রাবণ 884 
তাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায » আশ্বিন ৫৯১-৫৯৫ 
কামিনী বাঁষ » কাতিক ৪৮-৫৪ 
মানকুমাবী বস্তু » পৌষ ২৬১-২৭৩ 
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্ৰেব বাঁল্য-রচন! , মাঘ ৩৫৪-৩৫৪ 
বনেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব » "ld ৪৬৫-৪৭১ 
সত্যেত্দ্ৰনাথেব ‘সন্ধিক্ষণ’ -» চৈত্র ৫৭৮-৫৮০ 
সত্যেন্্রনাথের ‘সঙ্ধিক্ষণণ ( আলোচন! ) ১৩৫৪ বৈশাখ ৫৯ 
"caps সমাঙঞ্গপতি » জ্যৈষ্ঠ ১৩৪-১৪০ 
অক্ষষকুমাব মৈত্রেষ » আঁষাট ২৫২-২৫৮ 
নিখিলনাথ বাষ » ভাদ্র ৪৬১ ৪৬৬ 
জ্যোতিবিন্ত্রনাথ ঠাকুব » আশ্বিন, = ৫৫০-৫৫৯ 

a » কাতিক ৫৫-৬৪ 
কালীপ্রসন্ন ঘোষ » অগ্রহাযণ ১৫৭-১৬২ 
বসবাঁজ অমৃতনাল Tz » পৌষ ২৭১-২৭৮ 
নগেন্দ্ৰনাথ গুপ্ত » মাঘ ৩৭৪-৩৭৮ 
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশাবদ » ফাঁস্তন ৪৭৪-৪৮০ 
দ্বিজেন্দ্রলাল বায » CH ৫৮৩ ৫৯১ 
জলধব সেন ১৩৫৫ বৈশাখ ৩১-৩৯ 
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ » CHS ১৩১-১৩৪ 
বামদাস সেন » SG ২৩৮-২৪১ 
কৰি কৃষ্ণচন্দ্ৰ মজুমদাব : » শঁবণ ৩২৬-৩২৮ 
কলিকাত৷| সংস্কৃত কলেজেব গোডাপত্তন » আশ্বিন ৫১৮-৫২৩ 


সেকালেব সচিত্র বাংলা পত্র-পত্রিকা » কাঁতিক - _ ৫৭-৬০ 
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প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
সেকাঁলেব সামধিক-পত্রে ব্যঙ্গচিত্র ১৩৫৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪-১৩৭ 
ধন বিত কমলাকান্ত Ratasta » মাঘ ৩৬৪-৩৬৬ 
সামযিকপত্র-সম্পার্দনে বঙ্গমহিলা ১৩৫৬ বৈশাখ ২৪-৩২ 
বঙ্গমহিলা-সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক পত্র , আঁষাঁট ২১৮ 
“সেকালেব বেথুন কলেজ ও স্কুল” (আলোচন!) ১৩৫৭ শ্রাবণ ৩৭৩ 
“সাহিত্যে নাবী £ স্ৰষ্টী wf?" ( সমালোচন! ) » আশ্বিন ৫৬৬ 
হবিসাধন মুখোপাধ্যায » কাতিক ৫৬-৫৮ 
পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায , অগ্রহাযণ ১৭১-১৭৬ 
সাংবাদিক ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত বিদ্যাবত্ব ১৩৫৮ বৈশাখ ৩২-৩৩ 
দামোদব মুখোঁপাধ্যাষ ( বিঘ্যানন্দ ) , AR ২২৩-২২৫ 
যোগেন্দনাথ চট্টোপাধ্যাষ , পৌষ ২৯৬ 
কথা-সাহিত্যেব প্রথম যুগ , মাঘ ৪০৯-৪১০ 
স্খাবাম গণেশ দেউস্কব > চৈত্র ৭১৮-৭২৪ 
“শবৎপবিচয” ( পুস্তক-পৰিচষ ) ১৩৫৯ আঁষাঁচ ৩৭৭ 
aaa) 
বাংলা দেশেব সাধাবণ বঙ্গান্য ১৩৩৯ মাঘ ৯-২২ 
» এ , FTIT ১৪৯-১৫৭ 
t. , চৈত ২৭৩-২৮৩ 
এ ১৩৪০ বৈশাখ ৪০৫-৪১৩ 
g , জ্যৈষ্ঠ ৫৪১-৫৫২ 
বামমোহন বাঁষেব প্রথম জীবন (অপ্রকাশিত 
সবকাঁবী কাঁগজপত্র অবলম্বনে ) , আশ্বিন ২৮১-২৯২ 
বামমোহন বাঁধ (অপ্রকাশিত সবকাঁবী কাগজপত্র অবলম্বনে) »» অগ্রহায়ণ ৫৬৮-৫৭৫ 
বামবাম qg ও বামমোহন বায ১৩৪১ SAG ৭৪২-৭৪৮ 
ধৰ্মসংস্কাবক বামমোহন বাঁষ-_ প্রথম অভিব্যক্তি , শ্রাবণ ৯৮-১০৯ 
বামমোহন বায সংক্ৰান্ত একটি দলিল " ১৩৪২ Sly ২০৯ 
| বা 
শাস্ত্ৰ বিশাবদ জৈনাচাৰ্য্য Areas স্থবি ১৩১৭ HAG ১৫০-১৬১ 
বাঙ্গানলাব বেগম-__আমিনা , আশ্বিন- 
> কাতিক ৩৪১-৩৪৪ 
$ > অগ্রহাঁষণ ৪৬৮-৪৭৭ 
বিশ্বভারতী পত্রিক! 


বৰীন্দ্ৰনাথ-সম্পাদিত বাংলা সাম্যিক-পত্ৰ 
5 o 
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প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বৰ্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
জ্যোঁতিবিন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ ১৩৫১ কাঁতিক-পৌষ ১০২-১১১ 
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাঁকুবেব গ্রস্থাবলী , মাঁঘ-চৈত্র ১৭২-১ ৭ 
faamata ঠাঁকুব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিং ১৩৫২ বৈশাখি-আষাঢ় ২৭৬-২৮৭ 
সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুব সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ , আবণ-মাশ্বিন ৬২-৭০ 
বলেন্দ্ৰনাথ ঠাকুবেৰ গ্ৰন্থপঞ্জী ১৩৫৩ বৈশাখ-আষাঢ ৩০২ 
স্থধীন্্রনাথ ঠাকুবেৰ গ্রস্থাবলী ^, কাঁতিক-পৌষ ১৩২ 
বলেন্দ্ৰনাথ ঠাকুবেব বচনাপঞ্ধী , মাঁঘ-চৈত্ৰ ১৯২-১৯৬ 
গণেন্দ্ৰন৷থ ঠাকুব 2 ১৮৪১-১৮৬৯ ১৩৫৪ কাতিক-পৌষ ১২৯-১৩৪ 
বমেশচন্দ্র দৃত্তেব বাংল! বচনাবলী ১৩৫৫ আঁবণ-আখিন ৪২-৪৮ 
gagat শান্ত্রীর বাংলা বচনাবলী » কাতিক-পৌষ ৯৩-১০২ 
শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য ১৩৫৬ বৈশাঁখ-আঁষাঁচ ২২৫-২৩৩ 
কবি serbe চৌধুৰী , মাঁঘচৈত্র ২১৫-২২২ 
বাঁংলা-সাহিত্যে বঙ্গমহিলাব দান ১৩৫৭ বৈশাখ-আঁষাঁ ২৬৪-২৮০ 
সাঁমযিকপত্র-সম্পার্দনে বঙ্গমহিল! » শ্ৰাবণ-আশ্বিন ৩৩-৫৪ 
ঠাকুবদাস মুখোপাধ্যায় £ ১৮৫১-১৯০৩ ১৩৫৮ বৈশাখ আঁষাঁ ২৬৯-২৭৬ 
শ্রীণচন্দ্র মজুমদাব £ ১৮৬০-১৯০৮ ^o, আবণ-আখ্বিন ৩৭-৪$ 
দ্িজেন্দ্রনীথ ঠাকুব ও ‘জমিন্দাবী পঞ্চাযত সভা” "_ ১৩৫৯ ত্রাবণ-আশ্বিন ৪৮ 
- ভারতবর্ষ 
জ'হানাবা ও বোশনমাব! ১৩২০ আৰ্বিন ৪৭৫-৪৮৩ 
নৃবজহান ১৩২২ ভাদ্ৰ ৪৫৮-৪৬৭ 
ওবঙগজেব » আশ্বিন ৭১৪-৭২০ 
সিংহলে কাঁলিদাঁস , অগ্রহাধণা ১১৩৩ 
বাদশাহী-প্রসঙ্গ (বিবিধ-গ্রসঙ্গ ) » মাঁঘ ২৭০-২৭২ 
লালকুমাঁবী (বিবিধ-গ্রসঙ্গ ) ১৩২৩ বৈশাখ ৭৯৪-৭৯৬ 
এতিহাদিক যৎকিঞ্চিৎ » জ্যৈষ্ঠ ৯৫৩-৯৬০ 
এ » শ্রাবণ ২৫৯-২৬৬ 
এঁতিহাসিক সমস্তা (বিবিধ-প্রসঙ্গ ) , অগ্রহাষণ ৮৯৭ 
জেবউন্নিসা ( আওবংজীব-দুহিত| ) : (বিবিধ-প্রসঙ্গ ) , চৈত্র ৫২৭-৫২৮ 
বেগম সমক ( এঁতিহাসিক চিত্ৰ ) ১৩২৪ আঁযাঁচ ২২-৩’ 
আকবব বাদশাহ কি নিবক্ষব ছিলেন না? £ (প্রতিবাদ ) » Se ' ৪৫3-৪৬: 
ছুইখাঁনি ইতিহাস ঃ ২. প্রতাপ সিংহ (সমালোচনা) » আঁখ্বিন _ ৫৯৩-৫৯৮ 


মোগল-সম্ৰাধ্‌ আকৃবর » আশ্বিন ৬০৩-৬১, 
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^ মণিবেগমেব মৃত্যু-তাবিখ ( বিবিধ-প্ৰসঙ্গ ) 


মহাঁবং খাঁ কি বাজপুত ? 
মোগল-সম্ৰাচ্‌ আকৃবব 


fr f^ f^ f i 


সম্রাট আকৃববেব জন্মস্থন ( আলোচন। ) 
মোগলধুগে স্ত্রী-শিক্ষা 
আক্ৰবেব গুজবাট্‌ অভিযান 
স্থনতান| «fent 
এ 
ভাবতে বিদেশী ভাগ্যান্বেষী 
পাঠান-যুগে ভাবত 
দিলী-সাম্রাজ্যেব পতন-কাহিনী 
বাঁদশাহী কথা 
বেগম সমরুব জীবন-সন্ধ্য! 
বেগম সমকর ভূ-সম্পত্তি 
- এ 
সাৰ্ধানাব শোচনীয অবস্থা 
বেগম সমকর জীবনী 
Saray 
পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন 
শিক্ষা-বিস্তারে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
ĝ 
খিক্ষা-বিস্তাবে পণ্ডিত aput বিপ্তাস|গৰ 
t 
স্ত্রী-শিক্ষায পণ্ডিত ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাস|গব 
বংপুবে বামমোহন বাঁষ 
ĝ 
বাংলা সংবাদপত্রের ইতিহীসেব গোডাব কথা 
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» পৌষ 
» মাঘ 
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, পৌষ 
১৩২৬ জ্যৈষ্ঠ 
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, পৌষ 
১৩২৭ আমা 
» শ্রাবণ 

১৩২৮ আষাঁ 
‘৩২৪ জ্যৈষ্ঠ 
» শ্রাবণ 
, পৌষ 

১৩৩০ saje 
» Se 
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প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বৰ্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
ফাঁসী সংবাদপত্রের ইতিহাসের গোডাব কথা ১৩৩৭ শ্রাবণ ২৮৭-২৯১ 
“প্রাচীন কলিকাতা পরিচয* (আলোচনা ) » আঁবণ ৩০৪ 
বাংলা সংবাদপত্রেব ইতিহাস (১৮২৩-১৮৩৫) , sa ৪৫৮-৪৬২ 
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[ বঙ্গীয-সাহিত্য পবিষৎ সংগ্রহশা!লায সংবক্ষিত 
পাণ্ডুলিপি হইতে গৃহীত } 
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প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্যা "পৃষ্ঠা 
Bengal: Past and Present 
The Begum of Moti Jhil 1926 April-June 124-129 
The Mother of the Company »  Jjuly-Sept 37-48 
Do » Oct-Dec. 136-140 

Mother of Nawab Siraj-ud-Daula » Oct-Dec. 92-95 
Rajah Radhakanta Deb’s Services to the 

Country 1927 April-June 130-133 
Zinat-un-Nisa (Daughter of Nawab 

Murshid Qul: Khan) » April-June 145-148 
Lutf-un-nisa Begam » July-Sept. 51-56 
The Last Days of Nawab Mir Qasim » Oct-Dec. 88-96 
Lala Babu 1928 Jan -March 56-69 
The Last Days of Rajah Chait Singh 1929 Jan.-March 35-42 


Some Information Relating to the Last 

Days of Ghazi-ud-din Khan, Imad- 

ul-Mulk » April-June 118-124 
The Last Days of Nana Sahib of Bithoor 1930 April-June 150-152 
The Last Days of Ghazi-ud-din, 

Imad-ul-mulk 1931 Oct.-Dec. 117-119 


The Calcutta Review 


A Chapter in the Personal History of 


Raja Rammohun Roy 1931 August 156-179 
Rammohun Roy : The First Phase 1933 December 233-256 
Rammohun Roy 1934 January 60-72 
Rejoinder to ‘A Note on Rammohun 

Roy $ The First Phase’ » March 365-371 
Sutherland's Reminiscences of 


Rammohun Roy 1935 October 58-70 


'The Indian Messenger 


Raja Rammohun Roy in Contemporary 


Newspapers 1931, Dec. 6 569-573 
Do » Dec. 13 582-585 
Do » Dec. 20 593-597 
Do » Dec. 27 605-608 


News about Rammohun Roy from 
Contemporary Newspapers 1932, March 20 136-138 


৮৬ সাহিত্য-প্ৰিষৎপত্ৰিক। 
প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বর্ষ ও সংখ্য! 
The Modern Review 
A Begum’s Fortune 1924 April 
Romance of an Indian Queen » December 
A Chapter of the East India Company's 
. Diplomacy * The Begum of Sardhana 1925 May 
Administration and Policy of Begam Samru ,, — July 
Begam Samiu’s Possessions September 
Rajah Rommohun Roy’s Mission to England 1926 April 
Do » May 
Sangani Rebellion ın Bengal » September 
Do. » October 
Pandit Jagannath Tarka-panchanan and 
the Digest of Hindu Law » November 
The College of Fort William 1927 Febiuary 
An Unpublished letter of Rajah . - 
Rammohun Roy (Notes) » June 
Iswarchandra Vidyasagar as an Educationist ,, September 
Do » October 
Vidyasagar and Vernacular Education 1928 May 
Do » June 
"Raja Rammohun Roy at Rangpui" | 
(Comment & Criticism) __,, . October 
An Early Chapter of the Press in Bengal ». November 
Debendranath Tagore on Schools TA 
for the Masses , » December 
The English 1n India should adopt Mi 
Bengali as their language » December 
Rammohun Roy's Political Mission | 
.to England 1929 January 
Do » February 
Ancient Afghanistan » March 
Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar » May 
Rammohun Roy and an English Official » June 
Rammohun Roy on Religious Freedom 
and Social Equality » July 
Pandit Jagannath Tarkapanchanan » September 
The Last Days of Rajah Rammohun Roy » October 
Rammohun Roy’s Engagements with the i 
Emperor of Delhi 1930 January 


বৰ্ষ ৭৪ 
পৃষ্ঠা 


412-417 
632-638 


521-530 
55-58 
308-314 


- 391-397 


561-565 
287-293 
394-400 


493-496 
177-184 


- 764 


256-262 
399-406 
537-541 
650-657 


434 
553-560 


. 633-634 


- 635-636 


18-21 
160-165 
350-357 
552-555 
682.685 


27-29 
261-262 
381-388 


53-55 


সংখ্যা ২ —À 


বধীয়-সাহিতয-পরিধদ্‌ snm = 
331 315 7255 আগার সারকুণার রোড, কলিকাতা-৩ 
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ব্ৰজেন্দ্ৰনাথেৰ ইংবেজী হস্তাক্ষৰ 
[ বঙ্গীধ-সাহিত্য-পবিষৎ কার্য mane 


৮৭ 


৮৮ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 
প্রবন্ধের নাম পত্রিকার বৰ্ষ ও সংখ্যা পৃষ্ঠা 
The First Bengali Newspaper 1930 February 224-225 এ 

Rammohun Roy in the Service of the 

East India Company » May 570-576 
Ishwarchandra Vidyasagar as an Unofficial 

Adwisor of the Government " September 267-271 
Rammohun Roy as a Journalist ` „1931 April 408-415 

Do i » May 507-515 
Rammohun Roy as a Journalist S 

(A Supplement) » August 138-139 

Early History of the Bengali Theatre », October ‘ 385-394 
Do » , November 521-528 
, Do » December 632.642 

English Impressions of Rammohun Roy 

before his visit to England 1932 March 279-284 
Rammehun Roy on the disabilities of ; 

Hindu and Muhammadan Jurors  : »' June 619-621 . 
Three Tracts by Rammohun Roy 1933 December, 624-628 = 
Rammohun Roy’s Embassy to England 1934 January : 49-61 ৷ 
Rajnarain Bose on the Midnapur | ৰ 

Public Library » May 522-423 
Hartharananda-Nath Tirthaswam1 

Kulabadhuta—The Spiritual Guide : x 

of Rammohun Roy » | October ` 392-393 
Societies founded by Rammohun Roy 

for Religious Reform 1935 Apri 415-419 
Rammohun Roy's Reception at Liverpool » October 414-415 
Rammohun Roy to William Ward, of UA 

Medford—An Unpublished letter 1942 July 86 
Mm. Haraprasad Shastri: An | 

Autobiographical Sketch 1949 February 130-133 

Do l 4», March 216-219 
The Journal of the Asiatic Society of Bengal 
Ishwarchandra Vidyasagar as a promoter 
of Female education in Bengal 
Based on unpublished State records. 1927, vol, 23 381-397 


বন্দর কাশিমবাজার 
সোমেন্দ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী 


॥ এক ॥ 
গঙ্ধানদীব সঙ্গে বন্দৰ কাঁশেমবাঁজাবেব উত্থানপত্ন জডিত। frat থেকে পাটনা ও 
বাজমহল হযে হুগলি আঁপাঁব নদীপথে কাশিমবাজাবেব অবস্থান ৷ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
পদ্মা থেকে জলঙ্গী পৰ্যন্ত ভাগীবখীব অংশ কাঁশিমবাজাব নদী নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মুকহদাবাদ 
বা পরবর্তাকালেব মুখিদীবাঁদ শহবেব পবেই গঙ্গানদী অশ্বক্ষুবাকৃতিতে প্রবাহিত হৃত 
এই অশ্বক্ষুবাকুতি নদীব একাংশ বন্দবেব কূপ ও Qe] স্থষ্টি কবত। দস্থ্যসমাচ্ছন্ন নদীপথ 
থেকে নৌকাগুলি কাশিমবাজাব নদীব এই অংশে প্রবেশ কবাত পাবলে নিবাপত্তাব মিকিন্তত| 
অনুভব কবত। অধক্ষুবাককৃতি কাশিমবাঁজীব নদীব এই অংশেব ভৌগলিক ৰূপ বন্দব কাঁশিম- 
বাজাব পত্তনেব একমাত্র কাবণ। বর্তমানেব মুৰ্শিদাবাদ জেলাব খোঁসবাঁগেব কাছে গঙ্গানদী বা 
ভাগীবধী পূৰ্ব-দ্বক্ষিণ প্রবাহে অশ্বক্ষুব WE শুক কবে, তাঁবপব ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম, 
উত্তব-পশ্চিম এবং শেষ পর্যস্ত উত্তবমুখী ও উত্তব-পশ্চিম প্রবাহ এই অশ্বক্ষ্ব সৃষ্টি সাঙ্গ কবে। 
উত্তব-প্রবাহিনী গঙ্গা হিন্দু জনপাঁধাবণেব মনে বাঁবাঁণনীব পুণ্য নাম স্মবণ কবিষে দিষেছিল। 
-কাখিমবাঁদাবে অসংখ্য ভগ্ন শিবমন্দিব আব-এক পুণ্য শহব eee ব্যর্থ প্রযাসেব কথাই 
প্রমাণ কবে। ব্যবসাব Watt এবং বন্দবেব নিবাপত্ত| কাঁশিমবাঁজাঁবকে অনতিবিলম্বে গঞ্জে, 
PUBS কবল, ধর্মেব টান অর্থেব আকর্ষণের কাছে পবাঁজিত হল। স্বাস্থ্যকব পৰিবেশ, 
কাঁশিমবাঁজাবেব জনপ্রিফতা বাডিযে দিল। সেই সপ্তদশ শতাব্দীতেই ব্যবসাষী বাঙালী 
কাঁশিমবাঁজাবে দেশেব বিভিন্ন স্থান থেকে সমবেত হলেন | 
আচার্য যদুনাথ সবকাঁৰ লিখেছেন যে “মাহ্থমা বাজাব’ এই অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।* 
'মাহ্মা" কথাব অর্থ আচাৰ্য লিখেছেন a chaste lady, বাংলায় সম্ভবত “সতীব বাজাব’ 
আখ্যা দেওষা চলতে পাবে ৷ কিন্তু এই বাজাব এই মহিলা বসিষেছিলেন ন! তাঁৰ জাযগাষ 
অবস্থিত ছিল, তা জানা যাষ না। 
এই মাম্থমা বাজাব নাম সম্ভবত ১৬৩০ খ্ৰীষ্টাব্দ পৰ্বস্ত ব্যবহৃত হযেছে | ১৬৩০ খ্রীষ্টীব্দেব 
গব অনেকগুলি বাঁজনৈতিক ঘটনা এই বাজাবেব ভাগ্য fuus কবেছে। সম্ৰাট শাহজাহান 
তখন দিলীব বাদশাহ । অর্থনৈতিক কাঁবণেই তিনি হুগলিব পতুগিজদেব বাঁণিজ্যেব প্রসাব 
পছন্দ কবেন নি। ABA বণিকবা তখন চট্টগ্রামে এবং পূর্ব-ভাঁবতীয দীপপুঞ্জে বিশেষ 
বোনিও ও স্থমাত্ৰাব সঙ্গে প্রচুব লেনদেনেব কাববাবে ব্যস্ত । সম্রাট শাহজাহানেব অসন্তোষের 
প্রধান কাবণ হল পতুগীজদেব বাষ্টক্ষমতাঁব প্রতি GPS এবং সবকাঁবী খাজনা দেবাব 
প্রস্তাব উপেক্ষা sal নিকোঁলো wel অবশ্য বাদশাহেব এই অসন্তোষেব অন্ত কাবণ 
দেখিযেছেন। ভেনিসেব এই ভদ্রলোক মাত্র ১৭ বছর বসে ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভাঁবতবর্ষে 
১২ 


৯০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


আসেন "এবং সাবা জীবন এদেশের বিভিন্ন স্থানে পবিভ্রমণ কবে অবশেষে ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
পণ্ডিচেবিতে দেহবক্ষা কবেন। তাঁব লেখা মোগল ইতিহাস ( Storia do Mogor ) 
যে অত্যন্ত মূল্যবান, একথা বলাই বাহুল্য। মাহ্চী লিখেছেন যে শাহজাহান বাদশাহ্‌ হবাব = 
আগে একবাব বেগম মমতাজমহলকে সঙ্গে নিষে হুগলি পবিভ্রমণে এসে পতুগিজদের কাছে 
অত্যন্ত লাঞ্ছিত হন ৷ বেগমসাহেবাব একাধিক পবিচাঁবিকাঁকে দস্থ্যবা অপহবণ কবে এবং স্বযং 
বেগমসহ বাদশাহজাঁদা অতিকষ্টে বক্ষা পান। বাদশাহ হবাব প্র শাহজাহান এই অপমানের 
প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপবিকব হন এবং সেইজন্তোই সাঁআাজ্যেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ! কাঁশিম খাব 
নেতৃত্বে পতুগীজদমনেব জন্য সৈন্য প্রেবণ কবেন ৷ সময ১৬৩২ খ্ৰীষ্টাব্দ কাশিম খাব হুগলি 
অভিযান এবং tp গীজদেব পবাঁজযেব ইতিহাঁ সকলেব জানা আছে। মাহী লিখেছেন, 
পূর্ব অপমানেব প্রতিশোধস্ববপ বাদশাহেব আদেশে কাশিম খ| অনেকগুলি sre Spe মহিলাকে 
অপহবণ কবেন।২ এই wal স্লীলোকগুলিব কূপে কাঁশিম খা নিজেও আকৃষ্ট হন, সঙ্গে 
সঙ্গে ভাঁবিত হন ৷ কাঁবণ পাটনা অথবা বাঁজমহলে নিজেব ভোগেব জন্য কষেকটি বিদ্বেশিনীকে 
লুকিযে বাঁখলে বাঁদশাহেব কর্ণগোচিব হবাব সম্ভাবন| ৷ তাই শেষ পর্যন্ত মাস্থম! বাজাবই তাঁব 
পছন্দ হল। এখানেই তিনি কষেকটি পতুগীজ মহিলাকে নিজেব ws লুকিষে বেখে 
অন্তগুলিকে সমাটেব কাছে উপঢৌকন দিযেছিলেন। কিন্তু কাঁশিম খাঁব ভাগ্য মন্দ, কাঁবণ 
দিল্লী থেকে আব তিনি বাইবে আসতে পাঁবলেন না । জবে সেই বছবই তাঁব মৃত্যু হল। 
উপবের এই ঘটনাকে উপন্যাস মনে কবলেও হুগলি-বিজযী কাঁশিম খা যে মাসুম! বাঁজাবে 
এসেছিলেন তা! প্রামাণ্য এবং কাশিম খাঁব অম্মানেই যে মাস্থম! বাঁজাব কাশিমবাজাব হযেছে 
একথা যুক্তিপূৰ্ণ মনে কবা চলতে পাঁবে। 

কাঁশিম খাঁ যে কাঁশিমবাঁজাবেব উন্নতিব সহাঁষক সে-বিষযে কোন সন্দেহ নেই। হুগলি 
বন্দধবেব পতনে সঙ্গে সঙ্গে বন্দৰ কাঁশিমবাঁজীবেব প্রযোজনীযতা বৃদ্ধি পেল। বাঁণিজ্যেব 
গ্রসাবে হুগলি বাঁদশাহী বন্দবে বপান্তবিত হওযাষ সাধাবণ ব্যবসাধী বন্দব কাশিমবাঁজাঁবে 
জমাঁধত হলেন ৷ বাংলাদেশ থেকে তখন নান] জিনিস বপ্তানি wel প্রচুব পবিমাঁণে চাল 
বিভিন্ন দেশ গ্রহণ FAG] এছাঁড1 মোবা, বেশমবস্ত্, Soa, ঘাঁসেব তৈৰি থান ও 
চাঁটাইজাতীষ জিনিস, চিনি, নীল, ঘি, লঙ্কা বা মবিচ, মোম, লাক্ষা ও মাটব পুতুল বাংলাব 
অন্যতম প্রধান বপ্তানি হিসাবে গণ্য হত।৩ বেনেল সাহেব সবকাঁবী আঁষেব হিসাব দ্বিযেছেম 
নানা জাযগ| থেকে সংগ্রহ কবে।৪ তিনি লিখেছেন যে আঁইন-ই-আকববিব সমযে বাংলাব 
খবচাবাঁদ আঁষ ছিল ১৪৯২ লক্ষ সিক্কা টাকা, ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে সেট! হয ১৪২২ লক্ষ সিকা 
rell তখন ১০ সিক্কা টাকা সমান এক স্টাবলিং পাউণ্ড হিসাব কব! me! বাঁংলাঁব 
বাণিজ্যেব দিগন্ত কত জুদৃবপ্রসাবী হযেছিল তা সহজেই অনুমেষে | | 

হুগলিতে পতুগীজদেব পবাজয ইংবেজ কোম্পানিব খুবই সুবিধা কবে দ্দিল। তাঁবা 
মহানন্দে পতুগীজ ব্যবসাষীদেব শৃন্যস্থানে আকঠ ডুব দিল !, এদিকে ডাক্তাব বুটন বাদশাহ 
শাহজাহানের কন্ঠার চিকিৎসা কবে ইংবেজ কোম্পানিব জন্তু কিছু সুবিধা আঁদায কবে নিলেন! 
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বন্দব কাশিমবাঁজাব ও তৎসংলগ্ন ভূভাগ 
[ রেনেল্এর মানচিত্ৰ থেকে ] 
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১৬৪০ Jóra বাঁদশীহেব আদেশে মাদ্ৰাজ কাউন্সিলের অধীনে হুগলিতে বে কাউন্সিল (Bay 
Council ) স্থাপিত হল ক্রমে অতি ভ্রতগতিতে ইংবেজ ব্যবসাধী ভিতব-বাংলায af. 
স্থাপন কবলেন হুগলিব অধীনে বালাসোব, কাশিমবাজাব, পাটনা, ঢাকা ও সিংহাইযাতে 
ইংবেজ ফ্যাক্টবি গড়ে উঠল । হাঁটাব সাহেব লিখেছেন যে কাশিমবাঁজাব ফ্যাক্টবি স্থাপিত 
হয ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে । কিন্তু Poway সাহেব কাঁশিমবাজীবেব ফ্যাক্টব বা প্রধান নিযুক্ত হবাব 
পব atal যান ১৬৫৪ Ser | goat কাঁশিমবাঁজাৰ ফ্যাক্টবি (যা প্রচলিত ভাষাঁষ কুঠি 
নামে পবিচিত হয ) ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নিশ্চঘ ছিল।ৎ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন কীন se পাউণ্ড 
বেতনে ফ্যাক্টির এবং পববর্তাকালেব কলিকাতাব প্রতিষ্ঠাতা জব চাঁবনক Ste সহকাবী হিসাবে 
২০ পাউণ্ড বেতনে নিযুক্ত হন। জব চাঁবনক ১৬৮০-তে কাঁশিমবাজাব কুঠিব প্রধান নিযুক্ত হন 
এবং বাঁংলাব শাসনকর্তা tors] খাব বিবাঁগভাঁজন হবাব ফলে এখান থেকেই ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 
পলাষন কবেন। এই দীর্ঘ সময তিনি এক নাগাঁডে কাশিমবাজাবে ছিলেন কিনা জানা 
যায না iv 

এই সমযে ইংবেজ HB ইণ্ডিযা কোম্পানি সোবা-ব্যবসাযকে প্রধান বলে মনে কবতেন। 
সপ্তম শতান্দীব পঞ্চম দশকে হুগলিব কুঠিযাঁলকে কেবল সৌবা-ব্যবসীষে অর্ধেক টাকা! লগ্নি 
করবাঁব হুকুম দেওয! হযেছিল। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলিব ফ্যাক্টবকে সোব| কেনবার জন্য 
প্রতি qux ৫০০০১ পাউণ্ড পাটনায এবং fis কেনবাঁব জন্য ৪০০০১ পাউণ্ড কাঁশিমবাজাবে 
পাঠাতে বল! হযেছে । এই টাকায কেনা হত কাঁচা বেশম, টাফেটা ও স্থতি স্থতো।৭ 

১৬৬০-৬১-তে নিকোঁলে! মানচী স্বযং কাঁশিমবাঁজাবে আসেন। হুগলি থেকে আগ্রা 
যাঁবাঁব পথে কাঁশিমবাঁজীবে আসতে হযেছিল। তিনি লিখেছেন; 

“হুগলী থেকে যাত্রা sata তৃতীধ দিনে আমি কাশিমবাঁজাঁবে উপনীত হলাম ॥ 
দেখলাম এখানে উচ্চশ্রেণীব কাঁটা কাঁপডেব জিনিস ও etpa «nri কাপভ তৈবি কব| হয। 
এই গ্রামটি গঙ্গাৰ তীবে অবস্থিত এবং তিনটি বিলাঁতি জাঁতিব ফ্যাক্টবি এখানে বযেছে। 
জাতি তিনটি ফবাঁসী, ইংবেজ ও ওলন্দাজ। কাশিমবাজাব থেকে আমি বাজমহলেব 
পথ ধবলীম |” ৮ 
মান্ুচীব সাক্ষ্যে তিনটি বিদেশী কোম্পানিব অবস্থিতি কাঁশিমবাঁজাঁবেব তৎকালীন aah 

প্রমাণ কবে। 

১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ atte ওলন্দাজ কুঠিতে ৭০০ তাঁতী সিন্ধবোনাব কাজে লিপ্ত ছিল 
অন্ত ছুই কুঠিতে তখন এত লোক ছিল না । কাঁশিমবাঁজাবে প্রতি বছব ২২০০ গাঁইট সিন্ধে 
কাঁটন! বা কাটা স্থতে| প্রস্ততেব ক্ষমতা ছিল। প্রতি গীইটেব ওজন ১০০ feet 
(livres a ইংবেজী পাঁউগ্ডেব (ওজন ) থেকে এক লিভাব একটু বেশি ভাবি । সম? 
ওজন প্রায় ৩০০৭৮ মনের সমান | বেশমেব কাঁটা row] জাপান বা ওলন্দাজ দেশে যেং 
৬০০০ থেকে ৭০০০ Has, তাঁতাঁবি ব্যবসাঁধীদেব কাছে এবং মোগল-সাম্ৰাজ্যে যে 
সমপরিমাঁণ। ওলন্দীজ ব্যবসাধীবা বাকি ৯০০০ গাঁইট এদেশে বিক্রয় কবতেন। প্রযোজ 
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অঙ্গনাঁবে এই wel থেকেই বিভিন্ন বকম সিক্কেব থান তৈবি কবা হত। বল! বাহুল্য, 
প্রচুব পবিমাণ সুতো আমেদাঁবাঁদ ও Rates SA কবে বেশমেব কাঁপড ও পৌঁশাঁকাদি বানান 
হত।৯ ১৭১২ খ্ৰীষ্টাব্দেব মধ্যে ওলন্দাজদেব ব্যবসা এত উন্নতি লাভ কবল যে তাঁবা 
পাঁটন|, দৌলতগঞ্জ, ছাঁপবা, সিংহাঁইযা ও হাঁজিপুবে বাঁণিজ্যবিস্তাব কবলেন এবং বেমশিল্পেব 
মধ্যমণি কাঁশিমবাঁজাবে ( কালিকাপুবে ) ১৫৩০০০ টাক! খবচ কবে ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এক বিবাট 
প্রাসাদ তৈবি কবলেন।১০৯ 

ফবাশী কুঠি অশ্বক্ষুবাকৃতি কাখিমবাঁজাব নদীব বহিঃগ্রবাহেব মুখে অবস্থিত ছিল। 
কালক্রমে এই স্থানটি ফব|সডাঙ্গা নামে প্রচলিত হয। কুঠিস্থাপনেব শ্রেষ্ঠতম জায়গা পেলেও 
ফবাসী ব্যবসা সপ্তদশ শতাব্দীতে বিশেষ স্থবিধা কবতে না পেবে বন্ধ হযে যায! ডুপ্ে 
(Duplex ) ১৭৩৪ Jta ফবাঁসী কুঠিব সংস্কাব ও ফবাসী ব্যবসাঁষেব পুনঃপত্তন কবেন। 
ডুপ্লেব নেতৃত্বে ফবাঁমী ব্যবসা অতি অল্পকাঁলেব মধ্যেই age উন্নতি কবল > বপ্তানিব 
wg ফবাসী ঈষ্ট ইণ্ডিযা কোম্পানি প্রতি বছব ৬০০০০ পেটি সেবা সিক্কেব সুতে! বা টানি 
SY কবতে শুক কবল। এছাঁডা অন্যান্ত নানা জিনিসেব মধ্যে বেখম ও স্থতিব কাটা কাঁপড, 
সাদা গাঁডা বা মোটা সুতি কাপডেব থান প্রচুব পবিমাণে বপ্তানি শুক হল। ডুপ্নে ও 
ডুমাব চেষ্টা কাঁশিমবাঁজারে নৃতন জিনিসেব ব্যবসা শুক হল। Stal চীন থেকে ফটকিরি, 
কপূর, Tata তৈবি জিনিস, পাব, চীনামাঁটিব সামগ্রী, চীনাসিন্দুৰ আব ঝুটা মুক্তা নিয়ে 
বাংলাদেশের বাঁজাবে বিবাট চাঞ্চল্য ee কবলেন।১২ wa কবাঁসভাঙ্গায বাঁজ্যেব সেরা 
তাতীদেব সমাবেশ কবলেন। ফবাসডাঙ্গাব তাঁতের জিনিস পৃথিবীবিখ্যাত হযে গেল । 
ফবাসডাঙ্দাব নাম শ্ৰেষ্ঠত্বেব নিদৰ্শনেব মত লোঁকেব মুখে মুখে ঘুবে স্তখ্যাত হযেছে। সব 
থেকে আশ্চৰ্য ঘটনা যে ফবাসী কুঠি সম্পূর্ণ লুপ্ত, কিন্ত এখনো কষেকঘব তাঁতী বিজযাঁশেষে 
প্রদীপের মতো ফবাঁসভাঙ্গীয টিকে আছে। 

ডুগ্লেব আমলে ফবাঁসী কুঠিব কদব ছিল আলাদা । প্রতিবাব বর্ষা ডুবে যেত বলে কুঠি 
বক্ষাব জন্য পণ্ডিচেবি থেকে এঞ্জিনিযাব এল । নানাভাবে চেষ্টা কবে জল ঢোকা বন্ধ হল। 
কুঠির চাঁবিদিকে প্রাকাব তৈবি হল। বস্তুত এই কুঠি ক্রমে এক দুর্গে পবিণত হল। প্যাবিসে 
বক্ষিত নকশা আজও ডুপ্নেব কীতিব সাক্ষ্য দিচ্ছে। ফবাসী ব্যবসাঁব প্রপাঁবেব ফলে ১৭৩৪ 
Isa জনৈক ‘ইন্দ্ৰনাবাধণ-পুত্ৰ’ বাখিক ৮০০ টাক! উপাষ কবতেন। ইনি ফবাসীদেব 
‘ভকিল’ বা প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁকে ফবাঁসী কুঠিব গোঁমস্তা বলা চলে কিনা বিবেচ্য | এই 
ভদ্রলোক নবাব-দববাবেও ফবাঁপী কোম্পানিব প্রতিনিধিত্ব কৰতেন। তাঁব সঙ্গে বন্দোবস্ত 
ছিল যে আমদানি ও বপ্তানিব কাছে তিনি শতকবা। ১২ টাঁকা কবে পাবেন ।১৩ স্থতবাং 
দেখ! যাচ্ছে যে ১৭৩৪ খরীস্টাব্দে ১৬৭০০ টাঁকাব ব্যবস| হয। কলিকাঁতাঁব ইংবেজ কাউন্সিল 
লগুনেব পবিচাঁলক সমিতিকে ১৭৩৩ খ্ৰীস্টাৰ্বেব ১৬ জীন্যাবি জানালেন যে ফবাসীর! পাঁচখানা 
জাহাজ সোঁজান্ুজি ইওবোপে পাঠীচ্ছে। ফবাসীদেশে লা ওবিষেন্ট বন্দবে যে-সব জিনিস 
বাংলাদেশ থেকে পাঠান হযেছে তাঁর মধ্যে দেখা যায কাশিমবাঁজারের স্থতি কাটা কাঁপডেব 
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টুকরো ৩৮৭৮২৭খানি ও নমুনাব জন্য ৭১খানি সিক্ষেব sata, এছাঁডা আবে! ৩৯ খানি 
সিক্ষের ছাপানো! কমাল।১৪ gA চন্দননগবেব বাজ্যপাঁল হযে চলে যাঁবাঁব পবেও ফরাঁসী 
wate প্রসাব হয, কিন্তু ডুপ্নে দাক্ষিণাত্যে চলে যাঁবাঁব সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ফবাঁদী ব্যবসাব 
প্রভাব কমতে থাকে | ১৭৪০ খ্রীন্টাব্দেব মধ্যেই কাঁশিমবাঁজাব নিম্নবাংলাব শ্রেষ্ঠতম বাঁণিজ্য- 
কেন্দ্র হযে দীডাষ , ভিতববাংলায বন্দবেব বাণী বলেও কাশিমবাঁজাবকে প্রশংসা কব! হযেছে। 
বেশম ও মসলিন-শিল্পে কেন্দ্রভূমি হিসাবেই এই খ্যাতি তাৰ প্রাপ্যন্হযেছিল। 

ইংবেজ GR ইণ্ডিযা কোম্পানি প্রথম যখন বাংলাদেশে পদার্পণ কবে তখন তিন প্রধান 
বিদেশী কোম্পানিব মধ্যে তাবা ছিল নিকৃষ্টতম । ইংবেজ কুঠিব ক্রমবিবর্তন তাই অত্যন্ত 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । লগ্ডনেব পবিচালকমণ্ডলী হুগলিব প্রতিনিধিব কাছে ১৬৫৮ Jota 
২৭ ফেব্রুঘাবিব এক চিঠিতে হুগলি, বালামোব, পাটনা ও কাঁশিমবাঁজাবে কুণিস্থাপনা অনুমোদন 
কবেন।৯৫€ ১৬৮০ QORA জব চাঁবনক কুঠিব প্রধান নিযুক্ত হন তাঁব সমযে মোট ২৩০০০০ 
পাউণ্ডেব মধ্যে ১৪০০০০ পাউণ্ড কেবল কাশিমবাঁজাবেব Gana লগ্নি কবতে বলা হয ।১৬ 
তখনকাঁব বিনিম্যমূল্য হিসাবে ১৪ লক্ষ টাকা কেবলমাত্র ইংবেজ ব্যবসাঁধীরাই এই সময়ে 
ati ও বেশমেব জন্য বিনিযোগ কবেছিলেন। স্থতবাং বাংলাব মধ্যে কাঁশিমবাঁজীব সে- 
সমযে ব্যবসাব ক্ষেত্রে যে শীর্ষস্থান অধিকাব কবত এ-বিষষে সন্দেহ নাই । ফৌজদাবের 
উৎপীডন সে-সম্যকাব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। কিন্তু ইংবেজ কোম্পানি বণিকবা wate 
কেবল প্রতিবাঁদই কবল না, উৎকোচ দিতে অস্বীকাঁৰ কবল | বাঁঙলাব স্থবেদাব নবাব শাযেস্তা 
খাঁব কাছে ঢাকাঁষ এ সংবাদ পৌছান মাত্র তিনি কাশিমবাজাব কুঠি অববৌধেব হুকুম দিলেন 
ও জব চাঁবনককে বন্দী কবতে বললেন। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দেব ঘটনা । নবাব-সৈন্যেব চোখে ধুলো 
দিযে চাবনক হুগলিতে পাঁলিষে গেলেন | এই পলাধনেব স্থত্র ধবেই ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাঁতাঁব 
পত্তন এবং ১৬৯৩ খ্ৰীষ্টাব্বেৰ ১০ [suia কলিকাতায় চাবনকেব মৃত্যু, নিববচ্ছিন্ন ঘটন|- 
SIF | জব চাঁবনকেব পলাযনেব পব শাষেস্তা খাব আদেশে কাঁশিমবাঁজাবেব ইংবেজ ও ফরাসী 
কুঠি প্রথমে ক্ষতিগ্ৰস্ত ও পৰে বাঁদশাহী সবকাব কর্তৃক অধিকৃত হয। ১৬৯০ Spbicw বাদশাহ 
আওবন্ধজীব বিধর্মীদেব সব অপবাঁধ ক্ষম! কবে তাঁদেব বাণিজ্য-অধিকাব পুনঃপ্রতিষ্ঠা কবেন। 
wre বাংলাব তৎকালীন স্থবেদাব নবাব ইব্রাহিম 4] ইংবেজদেব বিনাগুক্ধে বাণিজ্য 
কবাব আদেশ দেন।১৯৭ এই সম্যে বাংলাব বিভিন্ন স্থানে অধিকৃত ইংবেজ কুঠিগুলি ফেরৎ 
CHET €x | 

বাংলাদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডেব কোর্ট অফ ডাইবেক্টবসকে যে পত্র দেওয! হয তা থেকে আমবা 
জানতে পাবি যে ১০০২ খ্রীস্টাব্দেব ৩০ মার্চ কাশিমবাঁজাঁবেব ফৌজদাব নবাবেব দ্বেওষানেব 
আদেশ জারি কবেন এবং সমস্ত বিদেশী কোম্পাঁনিব অর্থাৎ ইংবেজ, ফবাসী ও ওলন্দাজের কুচি 
বাজেযাঁপ্ত কৰেন। ইংবেজদেব কুঠিতে তখন ৫০০০ টাঁকাঁব বেশি জিনিস ছিল না। হুলসে 
সাহেবেব প্রতি কপাঁপববশ হযে নবাঁবেব লোকেব| Siew কযেদখানাষ না নিষে গিয়ে কাঁশিম- 
বাঁজাব কুঠিতেই বন্দী কবে বেখে দেখ । এই সমযে ওলন্দাজদেব কুঠিতে অনেক সম্পত্তি ছিল। 


সংখ্য। ২ বন্দৰ কাশিমবাজার ৯৫ 


সেজন্য ওলন্দাজ কোম্পানি নবাবেব কর্মচাবীদেব প্রচুব ঘুষ দেয় এবং TRAY অধিকাংশ 
জিনিস পাটনা অভিমুখে বওন| করিয়ে দেবাঁব পব ওলন্দাজ কুঠিব ওপব পবোষান| জাবি কবা 
হয় 1১৮ 

তখন থেকেই কাশিম্বাঁজাবে ব্যবসা কবতে ইংৰেজ বদ্ধপবিকব | ১৬৯৬ খ্ৰীস্টাৰ্বেব ৬ মাৰ্চ 
ইংল্যাণ্ড থেকে পবিচালকমগ্ডলী জানালেন যে আব কোথাও ব্যবসাব প্রসাব না হলেও 
কাঁশিমবাজাব ও মালদ্বাতে কুঠি «ub কবে বাংলাঁব ব্যবসাকে বাঁভাঁতে হবে ।৯৯ 

মুশিদকুলী | ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাব বাঁজধানী ঢাক] থেকে মুকস্থ্দীবাদে নিযে এলেন 
এবং নিজেব নামাহসাবে নামকবণ কবলেন মুশিদবাবাদ। কাশিমবাঁজাব মুণিদাঁবাদ থেকে মাত্র 
তিন মাইল ACE অবস্থিত। তাই অতি সহজেই কাঁশিমবাঁজাব বাঁজধানী মুখিদাবাদেব অংশ- 
বিশেষ বলেই গণ্য হল। বন্দৰ কাঁশিমবাঁজাব বাঁজধাঁনীব বন্দবেব মর্যাদাঁষ প্রতিষ্ঠিত হল | 
ইওবোপীয় কুঠিগুলিব ৰূপান্তৰ arta, এগুলি আঁব কেবল বাণিজ্যে ay, বাঁজনী তিবও 
কেন্দ্রস্থল হযে পডল। দিনেমাব ও আর্মেনিযাঁন বণিককুল বাঁজনীতিতে জ্ডিযে পডবাঁব 
ভযেই কুঠিস্থাপনে বিবত হলেন। প্রত্যেক কুঠিব প্রধানবা নৃতন মর্ধাদীঁঘ ভূষিত হলেন। 
উইলিযাম বাঁগভেন ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে নবাবকে ve হাঁজাব টাকা উপঢৌকন দিযে ইংবেজ কুঠিব 
আমূল সংস্কাবেব আদেশ চেষে নিলেন। এই সমযে কুঠি ও ইংবেজ-অধিকৃত জমিব পৰিধি 
বৃদ্ধি হল। 

দিলীব বাদশাহ আওবঙ্গজীবেব দাক্ষিণাত্যে মৃত্যু হল ১৭০৭ খ্রীস্টীব্দে। মুখিদকুলী খা 
বাদশাহেব নামমাত্র spice] thats স্বাধীন নবাঁবিব পত্তন কবলেন। প্ৰবৰ্তা ৬০ বছব 
বাঁজনীতিব উজ্জল আলো মুশিদাঁবাদ-কাঁশিমবাঁজাবেব দৈনন্দিন জীবন আলোকিত হযে উঠল। 
কাশিমবাজাব ধীবে ধীবে হযে উঠল নানা বকমেব বাঁজনৈতিক ফন্দিবাঁজি, ষডযন্ত ও পবামর্শেব 
কেন্দ্ৰস্থল | নবাবী দৃষ্টি থেকে সামান্য দূবে কাঁশিমবাজাব আলোচনাব চমতকাঁব জাযগ| হযে 
Bal জগংশেঠগণ কাঁশিমবাজাবেব মহাজনটুলিতে একটি বড বাঁভি তৈবি কবলেন। 
সত্যি আশ্চর্য হতে হয যে মাত্র ৬০ বছবেব মধ্যে কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয 
ভাবতবর্ষেব ইতিহীসেও কি বিবটি পবিবর্তন সাধিত হল ৷ ১:০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুখিদাঁবাদে বাংলাব 
স্বাধীন নবাঁবি শুরু, আব ১৭৩৫ খ্ৰীন্টাৰেে বক্মাবেব যুদ্ধে নবাব মীবকাঁশিমেব পৰ্বাজযেব সঙ্গে wie 
শেষ ৷ আচাৰ্য বমেশচন্দ্ৰ মজুমদাব সত্যই লিখেছেন, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভাঁবতেব পবাধীনতা 
শুক হয।২০ মুশিদকুলী খাঁ বাংলা বিহাঁব Sa নিযে গঠিত ga «hera অধিপতি হলেন। 
দিলীব নিত্যপবিবর্তনশীল বাদ্রশাহী woes অধিকাঁবীদেব কেবলমাত্র মৌখিক আন্মগত্য 
জানিষে তিনি নিজেব ক্ষমতা বৃদ্ধিব কাজে মনোযোগী হলেন। তৎকালীন বাংলা অর্থে 
বৃহত্বঙ্গ মর্থাৎ পূৰ্ববঙ্গ (বা পূর্ব পাকিস্তান ), মনিপুব, Aes, মানভূম, সাঁওতালপবগনা, পূ্ণিযা 
এবং উদ্ষ্যাব fer প্রভৃতি বাংলাব অন্তর্গত fusi বিহাব কোলগাঁও থেকে বক্সাব 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । নেপাল ছিল বিহাবেব উত্তব-সীম1 ও সিংভূম দক্ষিণ-প্রান্ত। Sèr 
পুৰী ও গঞ্জাম জেলা পৰ্যন্ত বিস্তৃত থাকলেও পরিধিতে অত্যন্ত ছোট ছিল ।২৯ 


৯৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


বাদশাহ আওবঙ্গজীবেব মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে মুশিদকুলী খাব স্বাধীন নবাবি শুক হল, একথা 
মনে কবা MT বাজ্যশাসনে অভিজ্ঞ নবাব বাংল! স্থবাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন কবলেন। 
জনসাধাবণ নির্ভষে একস্থান থেকে অন্থস্থানে যাতাযাত কবতে পাঁবতেন এবং বাত্রে অর্গল 
বন্ধ না কবে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পাঁবতেন।৯৬ দেঁশেব এই শান্ত অবস্থা! বিবেচনা কবে 
বিদেশী কোম্পানিগুলি এই সমযে বাংলা স্থবায় প্রচুব অর্থ ব্যবসায় লগ্নি কবে ভাঁবতীযগণও 
পেছনে পড়ে থাকেন নি। বাজস্থানেব নাঁগব শহবেব অধিবাসী হীবানন্দ শাহ পাটনাষ 
ব্যবসা কবতে আসেন ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে । তাবই বংশধব শেঠ মানিকচাদ ঢাকা থেকে মুশিদকুলী 
খাব সঙ্গে মুধিদাবাদে আসেন। একসঙ্গে আসাব কাবণ যে নবাঁবেব সঙ্গে শেঠেব দীর্ঘদিনের 
THY, একথা বলাই বাহুল্য । শেঠ মাঁনিকাদ নবাঁব-আঁবাসেব ছুই মাইলেব মধ্যে গঙ্গাতীবে 
মহিমাগুবে নিজেব বাসস্থান তৈবি কবলেন।২২ শেঠ মানিকচীদেব বংশধববাই ইতিহাসে 
জগৎশেঠ-বংশ নামে খ্যাত; ১৭১৭ খ্রীস্টাব্বেব আগে কিন্তু শেঠব| টাঁকশাল বসিষে টাক 
ছাঁপাঁবাঁৰ একচ্ছত্র অধিকাব পান নি। শেঠ মানিকচাদ ১৭১৩ খ্রীস্টান frat গিষে বাদশাহেব 
সঙ্গে দেখা কবেন এবং তাব পবেই বাদশাহ ফবকখশিবব মুখিদকুলী খাঁকে Va বাংলাব স্থবাদাব 
এবং বাংলা-বিহাঁব-উভিম্যাব দেওযান নিযুক্ত কবেন। বাদশাহ মানিকচাদকেও শেঠ উপাধিতে 
ভূষিত কবেন ৷ বাংলাঁধ কাঁষেমী শাসনযন্ত্ের প্রতিষ্ঠা মানিকটাঁদেব সাহায্য ছাভা যে মুশিদকুলী 
খা কবতে পাঁবতেন না, একথা আজ স্বীকৃত হযেছে। শেঠ মানিকচাদেব Ww পব 
(১৭১৪ খ্ৰী) তীব ভ্ৰাতুষ্পুত্ৰ দৃত্তকপুত্র শেঠ ফতেচাদ পিতাব নির্দিষ্ট পথেই ব্যবসা চালিত 
কবেন। বাদশাহ মহম্মদ শাহকে সৈন্তবাহিনীব বেতন দেবাব জন্তো শেঠ ফতেটার্দ এক কোটি 
টাকা পাঠিযেছিলেন এবং whe অব্যবহিত পবে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাঁহ মহম্মদ শাহ শেঠ 
ফতেচাদকে “জগৎশেঠ উপাধিতে ভূষিত কবেন।২৩ তদবধি এই বংশেব জ্যেষ্ঠ বংশধব 
জগৎশেঠ নামে প্রসিদ্ধ । সম্মান আঁবও এল । বাংল! স্থবাঁষ পাঁষে' সোনাব গহন! পবাব 
অধিকাঁব ছিল কেবলমাত্র বাংলাব নবাবেব আঁব জগংশেঠ-বংশেব | জগৎশেঠেব স্থান নির্দিষ্ট 
হল নবাঁবেব বামে 1২৩ সব বিষয়ে, এমনকি শাসনব্যবস্থা পবিচাঁলনীতেও জগৎশেঠ-বংশকে 
বাংলাৰ নবাঁবেব অংশীদাঁব বলে স্বীকাব কবা হল। এইজন্য দেখি বাংলাষ স্থশাসন প্রবর্তনের 
জন্য জগৎশেঠদেব উদ্বেগ । এই উদ্বেগ অনধিকাঁবী অর্থলৌভী ব্যবসাধীব নয, দেশের ও দশেব 
শুভকামনাব অধিকাঁবী শাসনযন্ত্ৰে ছোট অংশীদাবেব। তাই ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পৰ্যন্ত 
বাংলাদেশেব খ্যাতনামাদেব তালিকায নবাব ও নবাব-বংশধ্বদেব পবই জগৎশেঠেব স্থান 
নির্দিষ্ট আছে।২৩ 

স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন কবলেও মুখিদকুলী খাঁকে erum দিল্লীব ‘নজবানা’ব তাগিদ 
মেটাতে me বাঁদশাহ-বদল দিল্লীতে তখন নিত্যনৈমিত্তিক ঘটন| ৷ নৃতন বাদশাহেব অর্থে 
প্রযোজন হলেই স্থবাঁদাবদেব নজবান! পাঠাবাৰ হুকুম আসত। মুশিদকুলী খা এইবকম 
তাঁগিদ এলেই বিদেশী কোম্পাঁনিদেব কাছ থেকে সেই টাকা আদাষ করতেন। ক্ৰমে এই 
রীতিটাই চালু হযে গেল। দিলী বহুকুম এলেই নবাব হুকুমনাঁমা জাবি কবতেন। কোন 
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RATİ ২ বন্দৰ কাশিমবাজাব ৯৭ 
বিদেশী কোম্পানি টাকা দিতে অম্বীকাব করলেই নবাবী ক্রোধ তাঁদেব সহ করতে হত। 


- কাজেই বাদশাহী সমন এলেই নবাবেব কর্মচারীদেব কাশিমবাজাবেব কুঠিগুলিতে আসা- 
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যাও বৃদ্ধি পেত। কোম্পানিগুনি তাদেব দেখ নিৰ্দিষ্ট অর্থ জগৎশেঠ ফতেচাদেব গদিতে 
পৌছে দিযে আসতেন। ১৭২১ Hote ইংবেজ কোম্পানি টাকা দিতে অস্বীকাব কবেন। 
নবাব তাদের দুই মাস সম্য দিলেন, তাঁবপব 4 বছরেব মে মাসে ইংবেজ কুঠির গোমন্ত] 
( broker ) কান্তবাবুকে ( কৃষ্ণকান্ত নন্দী গ্রেপ্তাব কবে নিযে যান। ফলে ইংবেজ কুঠিব 
বাণিজ্য one বন্ধ হবাব উপক্রম হল, কেননা বাঙালী এবং দেশী ব্যবসাষীদের কেনাবেচা 
কান্ত হাবুব মাধ্যমেই হত । অবশেষে জগত্শেঠ ফতেচীদেব মধ্যস্থতা কান্তবাবু মুক্তি পেলেন 
এবং ই'বেজ ফ্যাক্টিবি থেকে সৈন্য অপসাঁবণ Fal হল।২৪ ওলন্দাজ কোম্পানিব ‘ভকিল’ 
বা প্রতিনিধিকেও নবাব বাণিজ্য বন্ধ কবে দেবার ex দেখিয়ে শাসিযেছিলেন। এই সময়েই 
ইংবেঙ্গ কোম্পানিব টাকা তৈবি কবাব আবেদন নবাবৰ নাকচ কবে দেন এবং GUN রুপ! 
প্রতি 'ডুকাটুনে? তিন পাই লোকসানে জগৎশেঠকে বিক্রি কবে দিতে ইংবেজ কোম্পানি বাধ্য 
EX| পবেব বছবে ১৭২২ Soca আবাব নজবানাব তাগিদ এল। এবাব ইংবেজ ও ওলন্দীজ 
কুঠিব দুজন ভকিলই গ্রেপ্তাব হলেন। ইংবেজ কুঠিব সৈন্তাধ্যক্ষ কাপ্টেন বোবল্যাপ 
জগতশেঠেব সঙ্গে দেখা কৰে নবাবী কীতিব তীব্র প্রতিবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে জানালেন | 
অবস্থা বেশ গোলমেলে হযে উঠল। অসন্তোষের ঘূণিবাতাস কাঁশিমবাঁজাবেব পথে পথে 
gral Bera চতু্দিক অস্পষ্ট কবে feri ইতিমধ্যে আব এক গোলমাল শুক হযেছে। 
কলিকাতাৰ পত্তন কবে ইংবেঙ্গ কোম্পানি স্পষ্টই বুঝতে পাবল যে এক স্থবাদাবেৰ Cres] 
সনদ অন্য এক স্থবাঁদাবের হুকুমে নাকচ হযে যেতে পাবে। নবাব ইব্রাহিম খাঁর Crew] 
অধিকাঁব নবাব মুশিদকুলী খা বাতিল কবে দিতে পাঁবেন। কাজেই পাক| বন্দোবন্তেব 
একমাত্র উপাঁধ দিলীব হুকুমনামা, বাদশাহী ফবমান সংগ্রহ কব! ৷ চেষ্টা শুক হল এবং ১৭১৪ 
Aba “হাঁদব-উল-হুকুম” নামে বাঁদশাহী আদেশ কলিকাতার ইংরেজ কাউন্সিলের হস্তগত 
হল। এই হুকুমে ইংবেজ কোম্পাঁনিব Teal কবাব অধিকাঁব স্বীকাব কবা| হযেছে, উপরন্ত 
তাঁদেব বাঁধা দিতে বা আঘাত হানতে বাঁবণ করা হযেছে। এই আদেশের পুবোদস্তব 
সদ্যবহাব কববাঁব জন্য বাদশাহের কাছ থেকে ইংবেজ কোম্পানি আবে স্থবিধা আদায় 
কবলেন। বাংলাদেশে বাঁণিজ্যেব এবং ws আদাঁষে অধিকাৰ পাঁওযা গেল আব পাৎযষা 
cia হুগলি, কাশিমবাজাব, পাঁটন!, ঢাকা, মালদা, বাঁজমহল, বাঁলাসোঁব ও রাঁধানগরে কুঠি 
স্থাপনে অধিকাঁব। এতদিন যা ছিল নবাবী অন্থমতিব দযাব প্রত্যাশী, এখন থেকে হযে 
গেল বাঁদশাহী হুকুমে হকদাব। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঁদশাহী ফরমানও এসে গেল, যাব ফলে 
ইংবেজ কোম্পানি দিলীব বাদশাহেব অধীনে fefe কলিকাতা, গোবিন্দপুর আব কুতানটিব 
জমিদাঁব বলে স্বীকৃত হল। স্বভাবতই কলিকাতা শহরের কিছু উন্নতি হল, qus ঘববাঁডি 
বাস্তাখাট তৈরি হতে দেখা গেল । ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে নবাঁব-কর্মচারী আবছুল রহিম কলিকাতাব 
উন্নতি করাঁব জন্য ৪৪০০০ টাক অতিবিক্ত খাজন। দাবি কবলেন। কলিকাতার কোম্পানির 
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প্রধান এই অতিবিক্ত খাজনা দিতে অস্বীকাৰ কবলেন। আবাব কাঁশিমবাঁজাবে সৈন্য এল | 
কাস্তবাবু এবাব আগে থেকেই ইংবেজ কুঠিতে আঁশ্রয নিষেছেন। নবাবী সৈন্য দেশী বণিকদেব 
গ্রেপ্তাব কবে নিয়ে গেল। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দেৰ ২১ ফেব্রুযাঁবি পর্যন্ত বিবাদের নিষ্পত্তি হল ন| ৷ 
অবশেষে জগংশেঠেব মধ্যস্থতাঁষ এবং কাঁশিমবাঁজাবেব qus কুঠিযাঁল ঠিভেনসনেব চেষ্টায 
ইংবেজ কোম্পানি নবাঁবকে ২* হাজাব টাকা নজবানা দিতে স্বীকৃত হলেন, নবাঁবও এক 
পবোযাঁনা জাবি কবে আশ্বাস দিলেন যে ভবিষ্যতে select কোন অতিবিক্ত কব বা 
খাঁজনা wtf কবা হবে ন] | ১৪ মাৰ্চ বন্দীদেব মুক্তি দেওযা হলে মে মাসে প্রতিশ্রুত 
নজবানা নবাবেব কাছে পাঠিষে দেওযা হল।২৫ নবাব মুখিদকুলী খাব এটাই শেষ 
প্রাপ্তিযোগ | ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দেব ৩০ জুন তীব মৃত্যু হয । তিনি বাংলাদেশের জমিদাঁবদেব শাষেস্তা 
কবেন। ভূষণাব রাজা সীতাঁবাম রাঁধকে দমন Ste এক কীতি। বাংল! স্থবাষ তিনি সুষ্ঠ 
শাসনব্যবস্থা স্থাপন কবেন। তীঁব R ‘বৈকুণ্ঠ ধনীদবিদ্র সবাবই মনে ত্রাসেব সঞ্চাব 
কবত। ARAF অত্যাচাবেব এই বন্দোবস্ত দেশেব আইন অমান্ত কবাঁকে Was করে। 
শূলবিদ্ধ হযে বাজ! সীতাবামেব বীভত্স মৃত্যু পববর্তাঁ যুগেব বাঙালী যতই অন্বীকাব করুন, 
Cage Baty শাসকের হাতে সেটাই স্বাভাবিক অবস্থা। মুশিদকুলী খা বাজকার্ষে 
বেশ পটু ছিলেন। তাঁব সম্যে বাঙলাব জাযগীবসমেত মোট জমাব পবিমাঁণ ছিল ১:২৮৮১৮৬ 
টাকা । তিনি পবগনা-বিভাঁগেব পুনবিন্তাস কবেন। আগে wal বাংল! ১৩৫০টি পরগনাষ = 
বিভক্ত ছিল। মুখিদকুলী তাকে ১৬৬৯টি পবগনাষ বিভক্ত কবেন। তাঁব সমযে চাঁকলা "_ 
বিভাগ এবং প্রতি চাকলাব স্থনিদিষ্ট জমা ও «tf হস্তবুদ্ধ “জমী-কাঁমেল তুমাবী” নামে 
অভিহিত হয মুসলমান এতিহাসিকগণ মুশিদ্কুলী খাকে ‘জেন্দাপীর’ বা মহাপুরুষ-বপে 
বর্ণনা কবেছেন।২৬ কাশিমবাঁজীবেব ‘অনতিদূবে কাঁটবাঁষ তীব সমাধি ও মসজিদ আজিও 
বিদ্যমান 1 


॥ তুই ॥ 
মুশিদকুলী খা মৃত্যুর আগে Sie দৌহিত্র সবফবাঁজ খাঁকে নবাব মনোনীত কবেন। কিন্ত 
নবাবেব গত হওযাব সংবাদে নবাঁব-জাঁমাতা ও সবফবাঁজ খাঁব পিতা উডিয্যাব শাসনকর্তা 
স্থজাউদ্দিন মহম্মদ খঁ বাঁজধানীতে উপনীত হন এবং স্নজাউদৌল| আসাদ জঙ্গ নাম গ্রহণ কবে 
নবাবী তক্তে আবোহণ কবেন। স্থজাউদৌল্লাব নবাবিব বাব বছব বাঁজনৈতিক প্রস্তুতির সময 
বলা চলতে পাবে। নবাব উভিষ্যা থেকে আসবাব সময়ে তাঁব অন্যতম সহকাঁবী হাজী আহমদ 
খাঁ ও তাঁব ভ্রাতা আলিবর্দি খাঁকে সঙ্গে আনেন। Sal পাবস্তদেশীষ যুদ্ধ ব্যবসাধী। জজৌ 
বণক্ষেত্রে ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাদশাহ ওবঙ্গজীবেব পুত্রদেব মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে আলিবর্দি খা 
অংশগ্রহণ কবেন। তখন তীব নাম ছিল মির্জা মহম্মদ আলি।২৭ wattle এদেব 
সাহায্যে উভিষ্যাঁষ সুশাসন প্রবর্তন করতে পেবেছিলেন, একথা সর্বজনবিদিত । স্থবা বাংলাঁব 
শাসনে নতুন নবাব পুবাতন ভৃত্যদেব ওপরই নির্ভরশীল হলেন শাঁসনব্যবস্থার স্থবিধাব জন্য 


সংখ্য। ২ বন্দৰ কাশিমবাজাব ৯৯ 
আলিবদি খা বিহাবেব শীনকর্তা নিযুক্ত হলেন এবং হাজী আহমদ ও দেওযান আলমটাদ 
নবাবেব প্রধান মন্ত্রণাদীতা হলেন। জগত্শেঠ ফতেঠাদ নবাবেব বন্ধু ও বাজ্য পবিচালনাষ 
সহায়ক হবাব ফলে জগৎশেঠ পবিবাব কৌলীন্যে ও ক্ষমতা প্রায নবাবেব সমকক্ষ হযে 
উঠলেন। এদেব সাহচর্যে ও সাহাষ্যে সুজাউদৌল! zal বাংলাব শাসনকাৰ্য পবিচালনা 
কবে বাঁধিক ১২৫০০০০০ টাকা বাদশাহকে পাঠাতে সক্ষম হযেছিলেন , এগাব বছব আট 
মাপ তেব দিন বাংলাব নবাবি*কবে দিল্লীতে পাঠান মোট ১৪৬২৭৮৫৩৮ টাকা P 

কাশিম্বাজাবের বিদেশী কুঠিদেব নবাবী দাঁক্ষিণ্য অর্থেব বিনিমযে কিনতে হত। হাঁজী 
আহমদের মধ্যস্থতা ওলন্দাজ বণিকগণ ৫৫০০০ টাকা নজবানাব বিনিমষে বাঙলা স্থবাষ 
বাঁণিজ্যেব পবোষান| লাভ কবে ৬ জুলাই ১:৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আলমচীদেব মধ্যস্থতা ইংবেজ 
বশিকগণ .৪০০০০ টাঁকাঁধ পবোযানা লাভ কবে । ইংবেজনদেব কাছে নবাব ২ লক্ষ টাকা দাবি 
কৰেন, কাবণ ইংবেজ ব্যবসাষে তখন বিশেষ সমৃদ্ধ। নজবানা প্রাপ্তিতে দেবি হওযাঁষ কোম্পীনিব 
সোবা ভতি নৌকাগুলিকে অ|জিমগঞ্জে আটক কবা হয'। নৌকাগুলি পাটনা থেকে কলিকাতা 
আসছিল ।২৯ 

নবাব মুখিদকুলীব আমল থেকেই জগংশেঠ ফতেটাদ ইংবেজ কোম্পানিব মাতব্বব | 
স্থতবাং বণিকদেব সনির্বন্ধ অন্গবোঁধে তিনি বর্তমান নাব ও কোম্পানিব মধ্যে বোঁঝাঁপভাব 
ভাঁব নেন এবং নবাবি পবোযানা নিজেই স্বহস্তে কুঠিঘালকে দিযে যান ৷৩০ 

জগংশেঠের সঙ্গে ইংবাজদেব বন্ধুত্বের প্রধান কাবণ হুল, ইংরেজ বণিকগণ জগতশেঠেব 
কাছে নিষমিত টাকা ধাব কবতেন। এই টাকা ধাব নেবাব ব্যাপাবে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে গোলমাল 
উপস্থিত হলে এই সৌহার্দ্য att নষ্ট হযে যাবাব উপক্ৰম হয। এই গোলমাঁলেব কাবণ 
Law গিষে জগংশেঠেব ইংবেজ কোম্পানিকে টাকা দেবাব পদ্ধতি জানা যায। ১৭১৩ 
খ্রীন্টাব্দেব ১৫ এপ্রিল কাঁশিমবাঁজাবেব ইংবেজ কুঠিব প্রধান জন স্ট্যাকহাঁউন কলিকাতাষ 
কাউন্দিলেব সভাপতিকে জানালেন যে dor গোমস্তা কান্ত নিকদ্দেশ হযেছেন এবং 
তাব ফলে কোম্পানিব ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ হযে গিষেছে। নতুন কবে ব্যবসাধীদেব দাদন 
দেবাব উপায নাই, stad জগৎশেঠ টাকা দিতে অন্বীকাব কবেছেন। কান্ত মাবফত তিনি 
কোম্পানিকে ছুই লক্ষ পধতাল্লিশ হাজাব টাকা দিষেছেন, সে টাকাব কিছু ফেবৎ না পেলে 
নতুন অর্থ কোম্পানিকে দেওযা তীব পক্ষে সম্ভব AT] স্থতবাং জগৎশেঠেব সঙ্গে বোঝাপভা 
না হলে ব্যবসা চালানো কঠিন ।৩১ 

অবশেষে কান্তকে (Sots নন্দী বুঝিযে-স্থঝিযে ফিবিষে আনা হল। কাস্তবাঁবুব হিসাব 

_ওযাঁখিল কবে দেখা গেল যে তিনি কোম্পানিব দালাল হিসাবে ২৪৫০০০ টাকা জগৎশেঠেব 

কাছে LST ছাডাঁও স্বনামে ১৩৩০০০ টাকা ধাব নিষেছেন। কান্তবাবু সমুদ্লায খণেব জন্যে 
২৭২০০০ টাকাব সম্পত্তি ( Security & Property ) বন্ধক রাখতে বাজী হলেন 123 

গোঁলযোগেব একমাত্র কাঁবণ ইংবেজ কর্মচাবীদেব ব্যক্তিগত স্বার্থ। তাবা নিজেদের 
ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের জন্য কান্তবাঁবুব কাছে টাকা ধাব কবতেন। কান্তবাবু জগৎশেঠেব কাছ 


১০০ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিক| বৰ্ষ ৭৪ 


থেকে টাঁকা ধাব নিযে সেই টাকা কোম্পানিব বিভিন্ন কর্মচাঁবীকে দিতেন। কান্তবাবুব 
হিসাব থেকে স্পষ্ট দেখা যায যে কাঁশিমবাঁজাঁব কুঠিব ভূতপূৰ্ব কুঠিযাল Bora সাহেব 
একাই ১৭৫০০০ টাকা নিষেছেন আব তীব বেনিধাঁন নিষেছেন ৭০০০ টাঁকা ।৩৩ কাজেই ২ 
এই টাকা ফেব না পেলে কান্তবাবুব পক্ষে জ্গংশেঠেব ad পরিশোঁধ কবা সম্ভব নয। 
জগৎশেঠ প্রস্তাব কবলেন যে কোম্পানি তাঁকে ২৭২০০০ টাঁকাব হাঁতিচিটা বা প্রমিসাঁবি নোট 
দিন, তাহলে তিনি Ste মাবফৎ আবে| ৮০০০০ টাকা কোম্পানিকে দেবেন। কোম্পানি 
এতে "বাজী হলেন না, Size কান্তবাবুকে চাঁকবি থেকে ববখাস্ত কবতে মনস্থ কবলেন | 
জগৎশেঠ দেখলেন যে কান্ত ববখান্ত হলে তাঁব পক্ষে টাকা আদাষ Fa GAB? হবে | 
goat তিনি কোম্পানিকে জানালেন যে কান্তকে ববখাতস্ত কবলে তিনি ধবে নেবেন CX 
কোম্পানি Sta সঙ্গে শত্রুতা কবছেন। ইতিমধ্যে নৃতন মাতব্ববের খোঁজে ইংবেজ কোম্পানি 
নবাঁবপুত্র সবফবাঁজ থ'ব দববাঁবে আনাগোনা ও উপহাৰ দেওয we কবেছে। কিন্ত কোনও 
ফল হল ন| ৷ হাজী আহমদ খা ইংরেজ ব্যবসাঁধীদেব স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে নবাব মনে 
কবেন জগংশেঠেব সঙ্গে শত্রুতা কব! ভাব সঙ্গে শত্ৰুতা কবাব সামিল। শেষ পর্যন্ত 
জগৎশেঠকে ১৩০০০০ টাঁকা দিষে কোম্পানি তাব সঙ্গে মিটমাঁট কবলেন। ১৭৩০ খ্ৰীষ্টাৰ্বেব 
২২ অক্টোববের কনসাল্টেশনে এই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ আছে, আঁব আছে জগতশেঠেব এক 
বিজ্ঞপ্তির ইংবেজী অনুবাঁদ।৩৪ জগংশেঠ এই বিজ্ঞপ্তিতে জানাচ্ছেন যে ইংবেজ কোম্পানিৰ 
দালাল al গোমস্তা কান্তব কাছে Sta আঁব কোনও দাঁবিদাওষ] নাই এবং ইংবেজ কোম্পানিব, 
সঙ্গে তব বোঝাঁপডা সম্পূর্ণ হযেছে। ইংবেজ কোম্পাঁনিব কান্তবাবুকে ববখাস্ত কবাঁব চেষ্টাও 
বিফল হল। জনৈক বুডা দত্তকে কাঁন্তবাঁবুব জাযগায এ বছব ৮ মেপ্টেম্বব নিযুক্ত কর! হয। 
৩ অক্টোবব স্ট্যাকহাউস সাহেব কাঁলকাঁতাষ লিখলেন যে qul দত্ত চাকৰি কবতে অন্বীকাঁ 
কবায তিনি আশ্চর্য হযেছেন। কান্তবাঁবু চাঁকবিতে বহাল থেকে গেলেন 1৩৫ 

নবাবী হুকুমে ১৭৩৬ শ্রীস্টাব্দে আবকট ও মাদ্ৰাজী টাকাব দাম কমিষে দেওযা হল 1৬ 
ইংবেজদেব CTU কবতে এই ব্যবস্থা কবা হযেছিল মনে কবা যেতে পাঁবে। ১৭৩৭ 
Ahira ২৩ বাক্স-ভতি রুপা জগংশেঠকে বিক্রি কবে ইংবেজ কোম্পানি আবাৰ জগংশেঠেব 
স্থনজবে নিজেদেব প্রতিষ্ঠা কবলেন 1৩৭ 

নবাঁব স্থজাউদৌলাব সমযকে ভবিষ্যতেব প্রস্ততিপর্ব হিসাবে গণ্য কবা চলতে পাঁবে। 
নবাবী ক্ষমতাঁব হ্রীস এবং নবাবী কর্মচাবীগণেব ক্ষমতা বৃদ্ধি এই সমযকাঁর বৈশিষ্ট্য । ক্ষমতা- 
ৃদ্ধিব সুত্র ধবেই wx সম্পদ বৃদ্ধি, নবাবী কর্মচাঁবীদেব সম্পদ এই সমযে অত্যন্ত বৃদ্ধি পায। 
জগংশেঠেব ক্ষমতা ও সম্পদ আকাশচুম্বী হযে ওঠে। বিদেশী কোম্পানিব কর্মচাবীবা 
ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধিব দিকে মনোযোগী হন। কাঁশিমবাঁজাব হযে উঠল সম্পদবৃদ্ধিব কেন্দ্ৰ- 
স্থল! বলা বাহুল্য, এই সম্পদবৃদ্ধি প্রায়ই প্রচলিত পথ ছেডে নানা গুপ্ত পথে গোপনীষ 
উপাষে হযেছিল। বুদ্ধিমান সাধারণ লোক কান্তবাঁবুব পক্ষেও etu তিনলক্ষ টাকা সম্পদেক 
জামিন দেওয়া সম্ভব হয। এই সময দুইজন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাবা পরবর্তীকালে 
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ভাবত-ইতিহাসে নিজেদের নামকে কাঁষেশী কবেছেন। ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে (মৃতাস্তবে ৭৩২ 
abies) বিহাবে জন্স।লেন আলিবদদিব দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ যিনি পববর্তীকাঁলে সিবাজদৌলা 
নামে খ্যাত হন। আঁব স্থদূব ইংল্যাণ্ডেব পল্লী-অঞ্চলে জন্মালেন ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ওযাঁবেন 
হেষ্টিংস, কাঁলেব অমোঘ টানে তাঁকে প্রথমে কাঁশিমবাঁজাব ও পৰে ভাঁবত-ইতিহাসেব সঙ্গে 
যুক্ত হতে হযেছিল। নবাব স্জাউদৌল্লা ১৩ মার্চ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পরলৌকগমন কবলেন ৷ 
পিতাব মৃত্যুব পব . মবফবাঁজ খা বিন! বাধায নবাব হলেন। প্রাষ সঙ্গেসঙ্গেই প্রধান 
অমাত্যদেব সঙ্গে মনোমালিন্য শুক হুল। সবফবাঁজ খা ইন্দ্রিষপবাঁষণ, বিলাসী ও বাজকাৰ্ষে 
অমনোযোগী SOIT দেওযান আলমচাদ তাঁকে সতর্ক কবে দিতে গিষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত 
হলেন।৩৮ প্রকাশ্য দববাঁবে নবাব হাজী আহমদকে স্থজাউদৌলাঁব বিলাসবমণী সংগ্রহ- 
কাবক বলে অপমান করেন।৩৯ জগংশেঠ ফতেচীদেব পুত্রবধূকে জৌব কবে ধবে নিষে 
যাঁবাব ঘটনা সত্য হবাঁব সম্ভাবনা। অতি অল্প সম্যেব মধ্যে বাজ্যেব প্রধান ব্যক্তিব] 
সবফবাজ খাঁব ব্যবহাঁবে বিচলিত হযে পডলেন। তাঁরপব নবাব যখন প্রবীণ হাজী 
আহমদকে প্রধান দেওঘান বাঁ প্রধান মন্ত্রীব পদ থেকে অপসাবণ কবলেন তখন বাজা মাত্যগণ 
সত্যই বিচলিত হযে পডলেন ৷ বিহাঁবেব শাসনকর্তা আলিবদি খাঁকে এই qua নেতৃত্ব 
কবতে ডাকা হল ।১০ 

সবফবাঁজ খাব ভাগ্যাকাঁশে আবো মেঘ জমে উঠল | নাদিব শাহ দিল্লী দখল কবে 
নিজেকে বাদশাহ ঘোষণ| কবলেন এবং সবফবাজ খাঁকে Gta নামে টাকা ছাপাতে হুকুম 
কবলেন। wel নবাব সবফবাঁজেব মুদ্রা নাঁদিব শাহেব নাম দেখা যায। এই 
বছবই নাদিব শাহ দিল্লী ত্যাগ কবে চলে গেলে মহম্মদ শাহ আবাব দিলীব বাদশাহ হলেন ৷ 
সবফরাঁজ খাঁ অনধিকাঁবীব নামে Saal বাব কবে দিলীব বাঁদশাহের বিবাগভাজন হলেন। 

সবফবাঁজ খাব নৈতিক চৰিত্র ছিল অত্যন্ত 'হীন। নাঁবীসঙ্গ, পাঁনবিলাম ও আলস্ত- 
পবাষণতা তাব চিন্তাশক্তিকে ax কবে বেখেছিল। বাঁজকার্ধে অমনোষোগ এবং রাঁজ্যেব 
প্রধান কর্মচাবীদেব অপমান ও ববখাস্ত শাসনব্যবস্থা সঙ্কট এনে দিয়েছিল। অন্যদিকে 
অমাত্যগণ CHAT শাসনব্যবস্থা ভেঙে পডবে বলে আশঙ্কিত হলেন, সেইসঙ্গে নিজেদেব 
ক্ষমতাহানিতে ক্ষুব্ধ হলেন, ভবিষ্যতে সম্পদহানিব সম্ভাবনাঘ নবাবেব বিকদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোঁষণা কবলেন। নবাবেব পতন বাদশাহ মহম্মদ পাঁহেব অভিপ্রেত, এমন খববও আলিবদ্দির 
কাছে পৌছে গেল। ২০০০০ পদাতিক ও ১০০০০ অশ্বারোহী সৈন্য, ২০টা কামান আর 
৩০০০ অশ্বাবোহী আফগান সৈন্তেব পুবোভাঁগে আলিবি বাংলাদেশে প্রবেশ কবলেন। 
বিশাল সেনাবাহিনীব নেতৃত্বে নবাব cum বিদ্রোহীব সঙ্গে মোকাবিলা কবতে গেলেন। 
গিবিযাঁব উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নবাব সবফবাজ খাঁ বীরেব মতো যুদ্ধ কবে হত হলেন (> এপ্রিল 
১৭৪০ Se) 1 যে নবাঁবেব জীবনে কোন Cet ছিল না, যুদ্ধক্ষেত্রে অসিহস্তে মৃত্যু তাকে 
মহিমান্বিত কবেছে। জালিমসিংহেব গল্প দবফবাঁছেব এই কীতিকেই শ্রদ্ধা জানান 182 
^ সরফবাঁজ খাঁব পতনেব সঙ্গে সাধারণভাবে বাঁজ্যের সব প্রধান ব্যক্তিগণ যুক্ত। জগংশেঠ 
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এ ষভযন্ত্রে কোন বিশেষ ভূমিকা নিষেছিলেন, এমন প্রমাণ পাঁওযা যাষ না। কিন্ত নবাবেব 
মৃত্যুতে তিনি যে অত্যন্ত লাভবান হযেছেন, সে বিষযে সন্দেহ নেই । নবাব আলিবন্দি খাব 
দূববাবে জগংশেঠ ফতেচীদেব সম্মান অত্যন্ত বৃদ্ধি পায। বিশেষ we নবাব আলিবদ্দিকে 
ew জগংখেঠেব কাছে টাকা ধাব নিতে হওযাষ তীদেব ক্ষমতা নবাঁবেব থেকেও বেশি 
হযেছিল। এই কাঁবণে সবফবাঁজেব পতন ও মৃত্যুতে জগংশেঠদেব নেপথ্য হস্ত অস্বীকাব 
কবা যায না। ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসেব মধ্যে হাজী wey «afi প্রতিষ্ঠিত 
হলেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিবে এল | ব্যবসাঁবাণিজ্য শুরু হল। নবাব আলিবদি 
শক্ত হাতে শীসনযন্ত্র পবিচালনা কবতে আরম্ভ কবলেন ৪২ বিহাঁব শাসনব্যবস্থা তারই we, 
কাজেই সেখানে কোন অস্থবিধ! হল ন|। কিন্ত উড়িস্যা সবফবাঁজ খাব ভগ্নিপতি রুস্তম জঙ্গ- 
এব নেতৃত্বে বিদ্রোহ কবল। মযুবভঞ্জেব বাজ| ও খুবদাব বাঁজা বিদ্রোহী আলিবদ্দিকে নবাব 
বলে স্বীকাঁব কবলেন না-এবং FST জঙ্গেব সঙ্গে যোগ দিলেন। সাবা বছব ধবে যুদ্ধ চলল। 
নানা যুদ্ধে বাববাব জয়ী হযেও নবাব আলিবর্দি উভিষ্যাকে আখধিত্বে আনতে পাঁবলেন ন| ৷ 
১৭৪২ খ্ৰীষ্টাব্দ শুক হতেই মাবাঠা দন্থ্যব অশক্ষুবর্বনি আকাশবাতাস কম্পিত waz | 
afta হাঙ্গাম] শুক হল। 

কাঁশিমবাঁজাবেব জনজীবন “terra গতিতে প্রবাহিত হযেছে। শান্তিতে aaa 
পবিচালন| কবতে এখানকাৰ অধিবাঁসীবা অভ্যস্ত হষেছেন। এই সম্যে কাঁশিমবাঁজীরেব 
জনসংখ্যা একলক্ষ। ব্যবসাঁধী শহব হবাব জন্য বহু বণিক, মহাজন, শ্রফ ও গদিওযালা 
স্থাধীভাবে বসবাস কবতে আবস্ত কবেছেন। অধিবাসীদেব মধ্যে বেশিব ভাগই হিন্দু। 
তাদেব মধ্যে অনেকেই বৈষ্ণব «ows মহাপ্রভুব প্রভাব খুব বেশি । কেনাবেচা মাঝে 
মাঝে প্ৰাযই কীর্তন শোনা যায, মৃদঙ্গ আব কর্তালেব ধ্বনি ব্যবসাধীদের Use] কবে 
দেয।৪৩ একদিকে বাঁণিজ্যেব প্রসাব, অর্থেব লেনদেন, ante লাভ, অন্যদ্দিকে শ্রীগৌবাঙ্গে 
প্রচাৰিত নাম সংকীর্তন কবে কাশিমবাজাব এঁহিক ও পাবত্রিক ছুই বিষষেই সমান দৃষ্টি 
দিষেছিল। মাঝে মাঝে বিপদ আসতো 1 

১৭১৬ খ্ৰী্টাব্দেব ১৯ মার্চ ইংরেজ কুঠিযাল আঙ্গে | Ange ) মুশিদাবাদেব এক বিধ্বংসী 
অগ্নিকাণ্ডেব কথা লণ্ডনেব ডিবেক্টবদেব জানিযেছেন। তিনি লিখেছেন, এই আগুনে 
মুশিদীবাদেব পাকা! বাঁভি ছাঁডা আব সমস্ত বাডি পুডে ছাই হযে যাঁষ। উত্তবে লণ্ডন থেকে 
জানান হয়েছে যে সব কাঠে তেলেব ভাগ বেশি সে সব কাঠ যেন গৃহনির্যাণে ব্যবহাব করা ন! 
হয।৪৪ কিন্ত এই উপদেশ সত্বেও আগুনেব হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওযা যাঁয নি। ১৭৪১ 
খ্ৰীষ্টাৰ্বেৰ ৩ জানুযাবি ফোর্ট উইলিযাম থেকে লণ্ডনে লেখা এক পত্রে জানা IN যে আগুনে 
কাঁধিম্বাঁজীবেব কুঠির সৈন্য থাকার ব্যারাক ক্ষতিগ্রস্ত হয এবং সেটি মেবাঁমতেব জন্তে 
সেগুন কাঠ পাঠান হয ।৪৫ i 

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দেব ২: এপ্রিল ইংরেজবা মাঁবাঠা আক্রমণের খবব লণ্ডনকে জানাতে 
গিযে লিখছে : 


ve 


~ 
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“আমরা কাঁশিমবাঁজারের স্তাব ফ্রান্সিস বাসেলেব কাছ থেকে গত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দের 
১৬ এপ্রিল খবব পেষেছি যে কাশিমবাজাবে মাবাঠা-আক্রমণ হতে পাঁরে। বৰ্ধমান, 
রাধানগর ও saia জাগা থেকে আমাদেব ব্যবসাঁধীবা এই খববই এনেছে” ।৪৬ 
কলিকাতা থেকে ah রক্ষা জন্য একটি বড শক্তিশালী সৈন্যদল অনতিবিলম্বে 
কাশিমবাঁজারে পাঠান হয 053 মাবাঠাদেব সঙ্গে বোঝাপভাব eee কুঠির চারিদিকে উচু 
প্রাচীব ও মাঝে কামান বসাবাব জন্তু গজ ( Bastion ) তৈবি কবা হয |. ১৭৪৩ খ্ৰীস্টাৰ্দে 
চাবটি গথুজ তৈবি কবে কামান বসান হযেছে। লগ্নে চিঠি লেখা হল যে কুঠি এখন দুৰ্তেদ্ত 1৪৮ 
তবে ভাবনা গেল ন| ৷ মাবাঠা-আক্ৰমণেব ST ছাড| নবাবের নজবানাব ভয কম ছিল A, 
আশঙ্কা কব! হচ্ছিল যে প্রতি tyes জন্য নবাব আলাদা আলাদা নজবান| দাবি কববেন। 
১৭৪৫ শ্রীস্টাবেও নবাবী শমন না পেষে ইংবেজ অবাক হল। লণ্ডনে লিখে পাঠাল যে যুদ্ধের 
সমষে এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নবাব সম্ভবত অনুমোদন কবেছেন। নজরানাঁর দাবি দেশে 
শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওযা পর্যন্ত সম্ভবত কবা হবে না।৪৯ 
১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বসব মাঁবাঠা দস্থ্যব| বাংলা দেশে আসতে শুক 
কবল | নবাব স্বযং বগিদমনেব ভাব নিলেন। বাববাব যুদ্ধে হেবে গিষেও মাবাঠ| ru দমিত 
হলন|। সামষিক শান্তিব পৰ আবাব গ্রাম-নগব আক্রমণ কবে লুঠন, ধৰ্ষণ, অত্যাচাব 


২ অপহবণ শুক কবত। বগিব হাঙ্গাম| বাঁঙলা-বিহাঁবেব জাগ্রত বিভীষিকা। নবাব কখনও 


wins অর্থ দিযে শান্ত কবতেন কখনও যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন | শেষে ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 
মাবাঠা নাযক ভাস্কৰ পপ্ডিতেব গুপ্ত হত্যা নবাবেব প্রবোঁচনাষ সংঘটিত হল। কিন্তু পৰ বৎসর 
আবাঁব Tal এল-_দস্থ্যতা ও অগ্নিসংযোগে গ্রাম বাংলাকে ছাবখাব কবতে লাঁগল। 

১৭৪২-এর মার্চ মাসে বর্গীদেব আগমন-সংবাদ দাবায়িব মতো কাশিমবাঁজাবে এসে 
পৌছল। বীরভূম ধ্বংস কবে ৮০০০ অশ্বীবোহী কাশিমবাজাঁব অভিমুখে ছুটে আসছে, একথা 
নিমেষমধ্যে রাষ্ট্র হযে গেল। আবো রাষ্ট্র হল যে, মাঁবাঠা PUA কেবল লুঠন ও অত্যাচাব 
কবে না, স্থযোগ পেলে সম্তান্ত ব্যক্তিদেব আটক কবে অর্থ আদাযও কবে। একমাসের মধ্যে 
পলাষন সম্পূর্ণ হযে গেল। প্রভাবশালী একটি ব্যক্তি বা ব্যবসাধীকে মুশিদীবাদে কিংবা কাশিম- 
বাজারে দেখা যেত না। সবাইকে লুকিষে রাখা সম্ভব কিন্ত জগংশেঠেব প্রাসাদ্কে লুকিযে 
ata কঠিন। জুন মাসে নবাঁবেব সতর্ক দৃষ্টি এডিষে মাবাঠ! WEA জগৎশেঠেব গঢ়ি লুঠ 
কবে ছুই কোটি টাকা নিযে চলে গেল। তাব সঙ্গে নিযে গেল নানাবকমেব মূল্যবান খুচব! 
জিনিস।৫০ এই ঘটনাব পব কাঁশিম্বাঁজাঁব কাউন্সিল কলিকাতায় সমস্ত ঘটনা জানিষে পত্র 
লিখলেন ^ জুন ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ, আবো লিখলেন যে বর্গার হাঙ্গামার পর কাশিমবাজাঁব ও 
তাব পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলে এমন কি রাজধানী মুশিদাবাদেও নিষম-শৃঙ্খল! ভেঙে পডেছে। কুঠির 
নিকটবর্তা একাধিক চুরি ডাকাতিব প্রতি নবাবের দৃষ্টি আকধিত হযেছে 10? 

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গাম| আবার শুক হল। জগত্শেঠ এবাব আগে থাকতেই 
সাবধান হয়েছেন! টাঁকাকডি, সম্পদ এমন কি বাড়িব মেয়ে ও ছোট ছেলেদের পর্যন্ত ঢাকা 


১০৪ সাহিত্য-পবিষ্ৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


ener দিষেছেন। we নবাব আলিবর্দি ও নবাঁব-্রীতা হাজী আহ্মদও অর্থ ও সম্পদ 
ঢাকাষ স্থানান্তৰিত কবে মাঁবাঠার্দেব সঙ্গে মোকাবিলাষ প্রস্তুত হলেন। বর্গাদেব একটা - 
দলকে অর্থ দিযে Hee কবে অন্দলকে নবাব যুদ্ধে পবাজিত কবলেন। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 
নবাব কেবল শক্তিতে aq বুদ্ধিতেও qiia পৰাজিত কবলেন। সন্ধিব প্রস্তাব 
akati কবতে এসে মাঁবাঠা নাক ভাস্কৰ পণ্ডিত গুপ্ত ঘাতকেব হাতে নিহত 
হলেন। পবেব বছব আঁবাঁব মাঁবাঁঠাবা বাংলা আক্রমণ কবল 1 আবাব দস্থ্যতা আব অগ্নি- 
সংযোগে গ্রাম বাংলাকে ছাঁবখাঁব কবল। বাঁৎসবিক বৰ্গাব আক্রমণ এই সমযকাঁৰ জীবনে 
নিযমিত sali বহু কবিতা ও wel এই হাঙ্গামাকে কেন্দ্র কবে এই সমঘ বচিত হয | 
নয বছর ক্ৰমান্বষে যুদ্ধ কবাঁব পৰ নবাব আলিবদি মাবাঠাদ্বেব সঙ্গে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে সন্ধি 
কবলেন। সন্ধিব সর্ত অনুসাবে নবাব বাঁংসবিক বাব লক্ষ টাক! দিতে স্বীকৃত হলেন এবং 
সমগ্র Sf প্রদেশ মাবাঠ| অধিকাবে ছেডে দেওযা হল।  Wfegi পাবাব ফলে মাবাঠা- 
কর্তত্ব আবাঁব সাঁগবেব তীব থেকে বঙ্দোপসাগব পর্যন্ত বিস্তৃত হল।৫২ এই যুদ্ধেব ব্যয়ভাঁব 
নবাব জগৎশেঠ ও বিদেশী বণিকদেব কাছ থেকে আদায় কবলেন। ১৭৪৪ শ্রীস্টাব্দেই নবাব 
ত্রিশ লক্ষ টাকা বিদেশী বণিকর্দেব কাছে চাইলেন ৷ ইংবেজবা! পঞ্চাশ হাজাব টাক! দেবার 
প্রস্তাব কবলে নবাব বলে পাঠালেন যে, আগে ইংবেজ কোম্পানিৰ মাত্র চাব পাঁচ খানি জাহাজ 
ছিল। এখন তাঁদেব চল্লিশ-পঞ্চাশ খান! জাহাজ বন্দব-কাখিমবাঁজীবে যাঁওযা আদা কবে। 
তাঁব ওপব নবাব তাঁদেব কলিকাঁত। শহবেব VS স্থতবাং অন্ততপক্ষে পঁচিশ লক্ষ টাকা কেবল 
ইংবেজ কোম্পীনিব কাছে তীব যুক্তিসঙ্গত দাঁবি। অবশেষে কলিকাঁতাব কাউন্সিল এক 
লক্ষ টাকা মাত্র gI কবলেন। কাশিমবাঁজাবেব কুঠিষাল জন ফস্টবেব চেষ্টা শেষ পর্যন্ত 
নবাবী দাবি ও ইংবেজ কোম্পানিব দেয-ব মধ্যে সামগঞ্রস্ত কবা হল । equuidp wq 
১৬ সেপ্টেম্বব ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাত| কাউন্সিলকে জানালেন যে নবাব সাডে তিন লক্ষ 
টাকা দিতে সম্মত হযেছেন এবং বিনিমষে এক পবোযাঁনা জাবি কবে কোম্পাঁনিব হুগলি, 
পাঁটনা, ঢাকা ও বিভিন্ন আভঙ্গেব বাঁণিজ্য-অধিকাঁব স্বীকাব কবে নিষেছেন। জগংশেঠ ফতে 
bie ব্বযং এই পবোযান! কাঁশিমবাজাঁবে এসে কুঠিব প্রধানেব হাতে অর্পণ কবেন। নবাব 
আলিবদ্দি এই অর্থ পেষে খুবই খুশি হন, কাঁবণ তিনি কলিকাতা কাঁউদ্সিলেব প্রধানেব ay 
শিরোপা ও একটা হাতি উপ্‌হাব দেন। কলিকাত! কাউন্সিল নবাঁবকে একটা আববী 
ঘোঁড়া উপহাঁব দেন! নবাব বহিঃশক্রব আক্ৰমণে কোম্পানিব সৈন্য সাহাঁষ্যেব প্রস্তাবও কবেন 
কিন্ত ইংবেজ কোম্পানি তাতে বাজী হন না ।৫৩ 

স্থৃতবাঁং দেখা যাচ্ছে যে এই সময ইংবেজ কোম্পানি নবাবেব সঙ্গে দবাঁদবি wale 
ক্ষমতা এসেছে | কেবল তাই নয ইংবেজদেব যুদ্ধ কববাঁর ক্ষমতা সম্বন্ধে নবাব ‘অবহিত 
ছিলেন, তা না হলে তাদেব কাছে কখনই পৈল্যসাহাষ্য চাইতেন WD] জগতশেঠেব ইংবেজ 
কোম্পাঁনিব সঙ্গে সহৃদযতা ছিল এ-খবর সকলেই জাঁনতেন। এই সখ্যতাব প্রষোজনও 
ছিল। মাঁবাঠা ভীতিতে ইংবেজদের ব্যবসা ভাল না হওযাঁয় জগৎশেঠের কাছে তাদের 


সংখ্যা ২ বন্দৰ কাঁশিমবাঁজাঁব ১০৫ 


টাক! ধাব কবতে 93] এই সমে নবাবেব টাকাব প্রযেজন কোনও শেঠ বা ব্যবসাধীকে বাদ 
দেষ নি। বাব বাব টাকা «fa দিতে দিতে স্বয়ং জগংশেঠও ক্লান্ত হযে পড়লেন। বললেন, 
T খদেশে এখন নবাব বা ভগবান কিছুই নেই। কোনিও নিষমশৃঙ্খলা দেখা যায না। আছে 

শুধু লোভ, শুধু টাকা পাবাব তৃষ্ণা” ।৫৪ মাঁবাঠা সন্ধি হবাৰ আগে পৰ্যন্ত ইংবেজদ্বেব 
জগংশেঠেব কাছে খণেব পবিমীণ Holy ৫১২৮২-৮/০ টাকা মাত্র 1৫৫ 

বব হাঙ্গামা নিযে অনেক আলোচনা হযেছে। কিন্তু মাবাঠাবা যে Uu] ছিল না 
কিংবা বাঁংলা বিহাঁবে অত্যাচাব কবাব পেছনে ছিল তাঁদেব আইনসঙ্গত অধিকাব এবং 
বাঁদশাঁহী অন্গমোদনেই যে বগাঁব হাঙ্গাম| শুক হয এ কথা ate দৃষ্টি এডিযে গেছে। 
১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দেব মার্চ মাসে নাগপুবেব বাজ! TEST ভৌসল| নবাব আলিবদ্দিব সঙ্গে কাটোযায 
মিলিত হন। বধুজীব সঙ্গে ছিলেন ভাঞ্ব পণ্ডিত। এই সময নবাব আলিবদি জানতে 
পাবেন যে দিল্লীব বাদশা মাবাঠ| ছত্ৰপতি বাজ! সাহকে বাঁংলা-বিহাঁব-উডিষ্যাব বাধিক ৩৫ 
লক্ষ টাকার চৌথ দান কবেছেন। একমাত্র AS যে বাজ| সাহুকে এই চৌথ বাহুবলে আদাঁধ 
FUG হবে। রাজ! সাহু বথুজী ভৌসলাকে এই চৌথ দান কবলেন। দিল্লীব «fen কিন্ত 
ইতিমধ্যে পেশোষ| বালাজী বাঁওকে এই খবব দিযেছেন | 

পেশোষ| বাঁলাজী বাও, বথুঙ্গী ভৌসলাব দীর্ঘদিনের শক্ত, স্থতব|ং বাদশাহী আদেশে 
চৌথ আদায় কবা এবং বঘুগীকে নিবস্ত্ৰ কবাব জন্য বালাজী বাও বাংলা হবায সসৈন্য প্রবেশ 

x Saca] বথুজী ইতিমধ্যে উড়িয়ায ঘটি স্থাপন! কবেছেন। স্থতবাং বাদশাহী আদেশের 

ফলম্বরূপ দুই দল মারাঠা বাহিনী বাংলায এল এবং অত্যাচাঁবে-মনাচাঁবে বাংলাব জীবন 
ছুধিহ করে তুলল। অবশেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে চুক্তি অনুযাধী স্থবর্ণবেখা নদীব ওপাবে 
মাঁবাঠাঁদেব সবে যেতে হল এবং তংকালীন উত্তব-উডিষ্যাব কিছু অংশ মেদিনীপুব জেলা 
সঙ্গে যুক্ত হল।৫৬ 

ইতিমধ্যে নবাব আলিবৰ্দিকে অনেক দুঃখ পেতে হযেছে। Abate পাঁঠান বিদ্রোহে 
ভ্ৰাতা ate wey এবং তাঁব পুত্র, আলিবৰ্দি-জামাত| জৈন্ুদ্দিন আহমদ নিহত হন। 
নবাব-কন্ত| সিবাজ-মাতা আমিনা-হলেন বন্দিনী। সময ১%৪৮ খ্ৰীষ্টাব্দ মাঁবাঁঠ যুদ্ধ স্থগিত 
রেখে বুদ্ধ নবাব সসৈন্তে পাটনা গেলেন এবং বিদ্রোহী পাঠান সৈন্যদেব পবাঁজিত করে বন্তাঁব 
মুক্তি সাধন কবলেন। জামাতার জাযগাষ দৌহিত্র মির্জা মহন্মদ্‌ সিবাজদৌল| বিহাবেব নামমাত্ৰ 
শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। সিবাঁজেব বঘস তখন পনেব বছৰ তাই বাঁজা জানকীবামেব হাতে 
বিহাবেব শাসনভাব দিযে নবাব মুশিদাবাঁদে প্রত্যাবর্তন কবলেন। কিন্ত তিনি ফেবামাত্র 
aerate নবাঁব-দৌহিত্র বাঁজা জানকীবাঁমকে অপমানে জর্জবিত কবেন এবং বিলাস 
সঙ্গীদেব কুপবামর্শে বাজ| জীনকীবামকে পদচ্যুত কবে স্সেহময পিতামহ স্বযং নবাবের বিকদ্ধে 
ষডযন্ত্রে লিপ্ত হন বলা বাহুল্য এখবব গোপন থাঁকেনি। বৃদ্ধ নবাব স্বযং পাটনায় এসে" 
সিবাজকে নিযে মুশিদীবাঁদে ফিবে গেলেন ও রাজ! জানকীবামকেই বিহাবেব শাদনকর্তার ' 
পদে পুরাপুবি নিষৌগ কবলেন ।৫৭ 

১৪ 
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-ইংবেজ ঈস্ট few] কোম্পানির হিসাব থেকে আমব| জানতে পাঁবি যে ১৭৫১-৫২/ছরীস্টান্দে 
Sia] ৩৩৬৬০৫০ সিন্ধ| টাকা বাংলাদেশের Gara লগ্নি কবেন। স্থতবাং এই সিদ্ধান্ত 


করা xix যে একটি বিদেশী কোম্পানি যখন ৩৩১৬-৫০ টাক! লগ্নি কবেছেন, তখন নিশ্চযই - 


বাংলাদেশে শান্তি বিবাঁছিত ছিল। এই টাকার মধ্যে ৫৬৮৪০ vel] কাঁশিমবাঁজাবে 
aft কবা হয।?৮ ১৭৫১ থেকে ১৭৫৬ ta পর্যন্ত বাংলাদেশে বাণিজ্য ও শিল্পের 
প্রসাব হযেছে । সাধাবণ লোক সম্পত্তি কেনাব সাহস প্রেষেছে। ১৭৫৩ থেকে ১৭৫৬ 
Airaa মধ্যে কৃষ্ণকান্ত নন্দী কাশিমবাঁজাবে পাঁচটি সম্পত্তি A ও কবাঁলা মূলে «fer 
কবেন--প্রথম তিনটি স্বন'মে এবং শেষেব দুইটি বেনামে it? নবাঁবেব জীবনেব শেষ 
পাঁচ বছব বাংলায কোন যুদ্ধ হযনি। অবশেষে ১৭৫৬ শ্রীষ্টাব্দেব ৯ এপ্রিল ৮০ বছব বয়সে 
( মতান্তবে ৮২ বছৰ ববসে )৬০ বৃদ্ধ নবাৰ শেষ নিঃখাপ ত্যাগ কৰেন ৷ 
১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বছব FH ওষাবেন হেক্টিংন ভাবতে আঁসেন। মাদ্ৰাজ ও 
কলিকাতাঁধ অল্প দিন অবস্থানে পব ১৭৫২ Dii তাঁকে কাঁশিমবাঁজাবে পাঠান হয। তখন 
তাঁব মাহিন। নির্দিষ্ট হয বাংসবিক পাঁচ পাউণ্ড এবং কুডি টাকা মাসিক, এ ছাঁড়া কাঁপভ 
ধোষাবাব জন্ত সামান্ত খবচও তাঁকে qe gol কাঁশিষবাজাঁবে উইলিষাঁম ওয়াট্‌মেব 
অধীনে তিনি প্রথমে,কোম্পানিব fic ব্যবসা দেখাশোনা ভাব পান। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 
তাকে ফ্যাক্টবি কাউন্সিলের সভাব বিববণী লেখাঁব কাজে দেখা TT] ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
কূ।শিমবাঁজাব কাউন্সিলের সেক্রেটাবি ও স্টোবকিপাব পদে নিযুক্ত হন। chon বন্ধু 
মারিষট লিখেছেন, প্রতি রছব «vix কাশিম্বাঁজীবেব নানা অঞ্চল সহজে afew হলে 
Slay ছুইবন্ধু প্রায়ই জলবন্দী হওযাব আনন্দ উপভোগ কবতেন ।৬৯ 
' নবাব সিরাঁজদৌল্ল!.১৭৫৬ খীস্টাবেব ১৫ এপ্রিল সিংহাসনে আঁবোহণ করলেন। মে 
মাসে মাঁতৃঘসা ঘসেটি বেগমেব সম্পত্তি অপহবণ করলেন, বাজ| বাঁজবল্লভ বাবাকদ্ধ হলেন, 
মীবজাঁফব ও বায়ছুর্ণভ পদচ্যুত হলেন এবং সেই জাষগাঁধ বাজ| মোহনলাল কাশ্মীৰী ও 
মীবমদন যথাক্রমে মন্ত্রী ও সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। জগৎশেঠ ফতেটাঁদের মৃত্যুব পর মহাতব 
aly জগংশেঠ ও তাঁর ভাই মহাবাজ| স্ববূপটাঁদ জগংশেঠ বিত্বেব, প্রভাব ও প্রতিপত্তিব 
উত্তরাধিকাবী হযেছেন। ইতিহাসে বাব বাব এব জগংশেঠ-ভ্রাতৃযুগল নামে উল্লেখিত হযে 
খ্যাত হযেছেন। সিবাজদোৌল্লা জগংশেঠ-ভ্রাতৃদ্ধধকে অপমানিত করলেন। নবাঁবেব বিরুদ্ধে দেশেব 
হিন্দু-মুসলমান ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ক্ষোভ প্রচণ্ড বেডে গেল। নবাব ২ জুন ইংবেজদের 
কাশিমবাঁজাব কুঠি অববৌধ কবে কোম্পানিব সমস্ত সম্পত্তি দখল কবলেন। কুঠিব অধ্যক্ষ 
ওয়াট্‌্স ও মহাঁধ্যক্ষ কোলেট বন্দী হলেন। ৯ জুন CRB কাবাকদ্ধ হলেন। সিরাঁজদৌলা 
৯ জুন পর্যন্ত কাঁশিমবাঁজীবে কোলেট সাহেবেব বাঁডিতে অবস্থান কবেন এবং এখান থেকেই 
কলিকাতা-জযে যাত্রা কবেন। কুঠি আক্রান্ত হলে ব্যাটসন ও সাইকম পলাযন কবেন। 
সেনাপতি লেঃ ইলিষট পরাজযেব গ্লানিতে আত্মহত্যা কবেন।৬২ হেক্টিংসকে বেশিদিন 
আবদ্ধ থাকতে হযনি। ওলন্দাজ কুঠিব অধ্যক্ষ ভেবনেট সাহেব ৩০০০ টাকা জামিনে 


wW 


[ 
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RÈ মুক্তিক্রয কবেন। কান্তবাবুব সহাযতায এই অর্থ সংগৃহীত হয। aha} 
কান্তবাবুব মধ্যে এই Wale ফলে দীর্ঘস্থায়ী সখ্যতাব স্থত্ৰপাত হয। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিবাজেব 
সৌভাগ্যেব সম্য। একেব পব এক সাফন্য যদি তকণ নবাবকে দিশেহাবা কবে দিযে থাকে 
তাহলে তাকে দোষ HST যায না। ২০ জুন Praia কলিকাত| wx কবলেন। দে 
বিযোধ্সব মুখিদাবাদ-কাশিমবাঁজাবের নাঁগবিকদেব দীর্ঘকাল মনে ছিল। ওয়াস ও 
কোলেট মুক্তি পেলেন। ২৪*মেপটেম্বর শওকত জঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হল। ১০ অক্টোবব, 
মনিহাঁবিব যুদ্ধে শওকত জঙ্দেব পবাঁজয ও মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেন সিবাজেব Ben 
অন্তমিত। এবপব দেখা att নবাব দ্বিধাগ্রস্ত, কিংকৰ্তব্যবিমূঢ়, ভীত, we, MIRS; 
কথন ইংবেজ কখন RUE সঙ্গে সন্ধি ও সাহায্যেব প্রস্তাবে উন্মুখ। উডিস্যাব মাবাঠাদের 
সাহায্য vied উচিত কিনা, তাঁও নবাবেব বিবেচনাঁধীন। এই চিন্তাব কারণ Rai 

ক্লাইভেব নেতৃত্বে ২৭ ভিমেম্বব কলিকাতা পুনকদ্ধাবেব উদ্যম আবস্ত হল ফলতা থেকে ক্লাইভ: 

ও ওয়াট্‌দনের নেতৃত্বে স্থলপথে ও জলপথে অভিযান শুক হল। ২৯ ডিমেম্বব বজবজ gf 
ইংবেজ অধিকাব কবল। কলস্কিত ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ বাংলাব মুখে in কালিম| লেপনু 
কবল। ২ জান্লযাবি ক্লাইভ কলিকাত| seats কবলেন। ১৯ hf নবাব, 
সসৈন্যে হুগলিতে উপনীত হলেন। ৩ ফেব্রুযাবি উমিচাদেব m (বর্তমানে যেখানে 
< বন্দীয-সাহিত্য-পবিষৎ অবস্থিত) ঘাঁটি স্থাপন কবলেন। ৫ ফেব্রুয়ারি ক্লাইভেব wate 


= ঘটি আক্ৰমণ হঠকাবিতাব সাফল্যেব এক জনন্ত উদাহবণ। ৬ ফেব্রুযাবি নবাব ata 


করলেন। ৯ ফেব্রুয়ারি আলিনগবেব সন্ধি স্বাক্ষৰিত হল | কলিকাতা! ইংবেজ-অধিকাবে ও এল” 
faerit ইংবেজ ql চাইলেন নবাব সব কিছু দিতে সম্মত হলেন ৷ নবাব ইংরেজদেব Er ৷ 
erat দিলেন এবং সেই সঙ্গে ইংবেজদেব ক্ষতিপূবণ দিতে ও সিকা টাক! বানাতে দিতে, 
সম্মতি জানান হল।৬৩ ইংবেজগণ যে feel চাইলেন নবাব সবই দিতে সম্মত হওযাঁয় = 
ইংরেজদেব মনেব বল বহুগুণ বেডে গেল । নবাবের দুর্বলতার এই নিদর্শনই ইভের পক্ষে _ 
যথেষ্ট। ক্লাইভের ফবানী চন্দননগব-জঘ সিরাজের পবাঁজযেব প্রথম ধাঁপ। কলিকাঁতা-জধে 
রাজা মানিকটাদ যেমন উৎকোচ গ্রহণ কবে শহরবক্ষাব ব্যবস্থায় অবহেলা করেন, চন্দননগর- _ 
জযেব সময় নন্দকুমাব তেমনি ইংবেজপক্ষ থেকে ঘুষ নিযে এই শহব রক্ষার কোন ব্যবস্থাই 
করলেন ন1।৬৪ ফবাসীদেব অধিকৃত এই শহব রক্ষা কবতে নবাব বিন্দুমাত্র সাহায্য কবলেন | 
না। ববঞ্চ চন্দননগবেব পলাতক ফবাসীব| যখন কাঁশিমবাজাবে উপনীত হল, তিনি_তাঁদের_. 
কাশিমবাজাব ছেডে যাবাব আদেশ দিলেন। সিবাজেব একমাত্র wmm মশিয়ে জ'| ল! ছিলেন - 
কাশিমবাজাবেব ফাঁসী কুঠিব অধ্যক্ষ।* তিনিই প্রথম নবাবকে সভাসদৃগণেব ষডযন্ত্ৰে খবর. 
দিযে সাবধান করে দেন এবং ইংবেজদেব ক্ষমতাবৃদ্ধিতে আঁশংকী প্রকাঁশ কবেন। নবাব aT . 
সাহেবের কথায় কৰ্ণপাত কবলেন না। ২৩ মাৰ্চ ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার কবলেন, আর ১৬ | 
এপ্রিল কাশিমবাজাবের ফবাসী কুঠি তুলে দিয়ে জী লা সাহেব সদলবলে পাটনা যাত্রা. 
করলেন। যাবাব আগে নবাবকে সনিৰ্বদ্ধ অনুরোধ জানান যে বিপদের সময় নবাব যেন = 


১৮৮ '_ সাহিত্য-পৰিষত্পত্ৰিক। বর্ষ ৭৪ 
তাকে স্মবণ কবেন। পলাশিব যুদ্ধে পরাজিত সিবাঙ্গ পাটনায ম' সিয়ে লা-ব কাছেই পৌছবাব 
চেষ্টা করেছিলেন ৷ জ লা সাহেবও শিবাজদৌল্লাকে wa কবাঁব জন্ত স্বয়ং সৈন্তসামন্ত নিযে 
বাংলাব সীমান্তে অপেক্ষা করছিলেন। ভগবানগোলায পিবাঁজ যখন ধবা পড়লেন, লা সাহেব 
তখন মাত্র ত্রিশ মাইল দূবে। 

, নবাবের এই অনীহাব কাবণ সিবাজের চরিত্র। বিলাসব্যসনে, চরিত্রহীনতায, 
নৃশংসতা, ধর্ষণে, অত্যাচারে তখন তাব সমকক্ষ ছিল al) তধলমূতি, অল্পবয়সে ক্ষমতার 
অহংকার এবং কুমঙ্গ সিবাজদৌল্লাব নামে বিভীষিকা স্থষ্টি কবত। বাংলাব নিত্যনৈমিত্তিক 
জীবনে নবাবেব নাম ছিল দুঃস্বগ্ নবাবের কীতি ছিল লঙ্জাকর।৬৫ শমতাশীল ব্যক্তিদের 
ষড়যন্ত্ৰ কবার তাই বিবাট স্থযোগ এল, নবাব সবফরাজেব মতো! নবাব সিবাজদৌল্লাব গ্দিচ্যুতিব 
প্রযোজন হল। যড্যন্ত্রকাবী জগৎশেঠ ভ্রাতৃদ্য়, মীরজাফর, বাযদুৰ্নভেব পেছনে বাংলার সমস্ত 
গণ্যমান্ ব্যক্তিরা সমবেত হলেন। ইংবেজদেব ওপর নবাঁবকে সবাবার ভার দেওয়া হল। 
কাশিমবাজাবের বাতাস সিবাঁজের পতনেব চক্রান্তে পূর্ণ হযে উঠল। কাশিমবাঁজাবে 
জগংশেঠের বাঁডি আব ইংবেজদেব কুঠি হয়ে দীডাল আলোচনার কেন্দ্রভূমি। অবশেষে ৫ জুন 
ওয়াট্‌স-মীরজাফবের চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১২ জুন ওয়াস, সাইকস্‌, কোলেট ও cab 
কাঁশিমবাঁজাব থেকে পলাধন কবলেন।৬৬ ১৯ জুন কাটোয়! দুৰ্গ জয কবে ইংবেজ ২২ 
জুন পলাশিতে সৈন্যসমাঁবেশ করল।৬৭ ইতিমধ্যে আহমদ শা আবদালী চতুৰ্থবাব ভারত 
আক্রমণ কবেছেন। দিলী দখল করে তিনি ১৭৫৭ DOLET ১ মার্চ মখুবা অধিকার কবেন। 
হত্যা ও অত্যাচাবেৰ নৃশংস কাহিনী লোকের মুখে মুখে বাংলায এসে পৌঁছল । নবাব আশঙ্কা 
করলেন যে এই দিথিজযী স্থবা-বাংলায উপনীত হবেন ও বক্তের স্বাক্ষরে নিজের নাম চিহ্নিত 
ফরে যাবেন। কোন কোন খঁতিহাসিক মনে কবেন যে আবদালীব আক্রমণের ভযেই তিনি 
ইংবেজদেব ATS ও ওঁদ্বত্য সহ কবেছেন। ১৭৫৭ Hora সিবাঁজেব কাপুরুষতা 
আহমদ শা আবদালী -ভীতিব সঙ্গ যুক্ত কবা হযেছে ।৬* ওই বছৰ এপ্ৰিল মাসে আহমদ শা 
ভাবত ত্যাগ কবে চলে যাঁবাব খবব পাবা পরেও পিরাজেব অকর্মপ্যতাকে তাই ক্ষমা করা 
যায না। পলাশিতে নবাব যুদ্ধ কবতে গেলেন যেন নিরুপায় হযে, প্রাণেব ভয়ে সর্বদা রইলেন 
Hs, তাঁরপব কাঁগুজ্ঞানহীনতার আঁর-এক উদ্বাহরণ হুষ্টি করে যুদ্ধ অসমাপ্ত বেখে যুদ্ধক্ষেত্ৰ 
থেকে হলেন পলায়িত। 

১৭৫৭ খ্রীন্টাব্দের ২৩ জুন পলাশিব যুদ্ধ আবস্ত ও CHT) নবাবেব ৫৩খান| কামানের 
মধ্যে ৪১টা থেকে কোন গোলা cate হযনি। নবাবসৈন্তেব কেবল একপঞ্চমাংশ যুদ্ধে 
লিপ্ত ছিল। পদচ্যুত সিপাহসালাব, দেওযান বা মন্ত্রী ও সৈন্তাধ্যক্ষদেব নিযে যুদ্ধে আসা 
মীবজাফর ও ওয়াট্‌সের চুক্তি না থাকলেও অনুমোদন কবা যায না । যে, অবস্থায় নবাব এই 
সব অপমানিত অমাত্যের কাছে বিশ্বাস বা আনুগত্য প্রত্যাশা কবেছিলেন, তাতেই তাঁকে 
বাঁতুল ব| অত্যন্ত অনভিজ্ঞ মনে করার পক্ষে যথেষ্ট। আবও সন্দেহ হম যে বিলাসে মগ্ন 
নবাব ম'সিয়ে লা সাহেবের একটা! কথাও বিশ্বাস করেন নি। যুদ্ধ শেষ হবার আগেই Ste 


সংখ্যা ২ বন্দৰ কাশিমব।জাঁর ১০৯ 
পলায়ন ( কলিকাতীব was তাই কবেছেন ) যুদ্ধবিদ্ধ| সম্পর্কে অজ্ঞতার লক্ষণ। হাতিতে, 
p. মতান্তবে উটে চেপে পলাঁয়নে সন্দেহ হয, তিনি অশ্বারোহণ করতে পাঁবতেন কিনা ৷ সব 
দিক বিবেচনা কবলে ইংবেজ -এতিহাপিকদেব কিছু কথা বিশ্বানযোগ্য মনে হয» যেমন তিনি 
একাধিক নর্তকী নিয়ে পলাশিতে যুদ্ধ কবতে আসেন এবং পল|ঘনের সময তাব স্ত্রী নয়, সঙ্গে 
ছিল আব-এক প্রণযসদ্িনী। সিরাঁজদৌল্লার যে ছবি স্বাভাবিকভাবেই ভেসে ওঠে তা দাঁছুব 
আদ্ববেব নাতি, ছুধিনীত, «wh, অত্যাচাবী। ক্ষমতাব স্থবাষ যা ইচ্ছা তাই কবাব 
মোহে মত্ত। যুদ্ধ সম্পর্কে সম্পূৰ্ণ অনভিজ্ঞ এক বিলাঁনীকেই গাই বাববাঁব, যিনি qa 
জ্যেব কৃতিত্ব নেন, কিন্তু যুদ্ধ কবাব'দাঁধিত্ব গ্রহণ কবেন না। নে ভাব থাকে সৈল্াধ্যক্ষদে 
হাঁতে। বগির সঙ্গে ক্ৰমাগত যুদ্ধে ক্লান্ত অশীতিপব নবাব আলিবদদিব সম্পুর্ণ বিপবীত এই 
Ral বিপৰীত, কিন্তু নূতন aT! বাংলাব নবাবের এই কূপই স্বাভাবিক । আঁসম্গলিগ্লা, 


নর্তকী আর স্থরায তাদেব জন্মগত অধিকাঁব। কেবল নবাব কেন, অর্থবানরা সকলেই - 
কমবেশি এই সকল নবাবী গুণের অন্থকবণ করতেন। এটাই ছিল তৎকালীন অভিজাত- 


জীবনযাত্রাব স্বাভাবিক ধারা। (en খা বা-আলিবর্দি খা ছিলেন এই নিষমের 
ব্যতিক্রম | 

২৪ —Ó—À € পাটনা যাত্রা কবলেন। আবার, 
. প্রশ্ন জাগে, তবে কি বিলাসী সিরাজ অশ্বাবোহণ জানতেন না? ৩০ জুন সিরাজ ধৃত হযে ' 


“কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পলাশির পবাঁজযেব সঙ্গে সঙ্গে নবাবের এই অসহাযতায় অবাক - 


হতে হয় বৈকি! কি age একাকীত্ব, কি সাংঘাতিক স্থহদ্হীনতা। একাকী লুৎফ- 
উন্নিসা সমভিব্যাহাঁবে নবাবের শকট ও নৌকাঁষোগে AAAI চেষ্টা মনকে ব্যথিত কবে। 
বাংলার নবাঁবেব পতাঁকাতল কি বাংলাদেশের একটি লোককেও আকৰ্ষণ করতে পাঁবল না? 
মৃত্যুর থেকেও এই পবিণাম আবো ছুঃখেব। ২ জুলাই মীরনেব প্রবোচনায় গুপ্তঘাতকেব 
হাতে সিরাজের মৃত্যু হল। ৩ জুলাই হস্তীপৃষ্ঠে মৃতদেহেব নগবভ্ৰমণ ও সমাধি। হতভাগ্য 
সিবাঁজের ইতিহাস শেষ হল। 

এর মধ্যে ক্লাইভ মুশিদাবাদে এসে মীবজাঁফবকে নবাবী দিয়েছেন ২৯ জুন। কাঁণিম- 
বাজাব কুঠিতে বসে ইংল্যাণ্ডে তার পিতাকে ক্লাইভ চিঠি দিযে দেশেব বাঁডি মেবাঁমত করতে 
লিখলেন, আর লিখলেন তার জন্যে পার্লামেন্টে একটা আসন সংগ্রহ কবতে।৬৯ মীরন 
ক্লাইভকেও গুপ্তঘাতক দিযে বধ করার মতলব করেছিলেন। কিন্তু মীবনের এই চেষ্টায় বাদ 
সাধলেন জগৎশেঠ-শ্রাত্যুগল । তীবা এই যভযস্ত্রে কথা জানতে পেবে ক্লাইভকে সাবধান 
করে দ্বিলেন। সিরাঁজেব বিরুদ্ধে যভযন্ত্রকাবীদেব মধ্যে জগৎশেঠ-ভ্রাতিযুগল বাদে সবাই 
ভেবেছিলেন যে ইংবেজ যুদ্ধ জিতিষে দিয়ে ফিবে যাঁবে। ব্যবসায়ী জগৎশেঠ ইংবেজদের 
মনোভাব বুঝতে পেরেছিলেন, তাই দেশেব শাসনভাব নেবাঁর জন্য তাদ্বেব উদ্ধ দ্ধ করেছেন | 
জগৎশেঠরা স্পষ্ট বুঝেছিলেন যে, দেশে স্থায়ী শক্তিশালী সবকাব প্রতিষ্ঠা ন! হলে তাদের 
ব্যবসায়ে বিরাট ক্ষতি হবে, তাই ইংরেজদের বাঁংলা-বিহারেব দেওয়ানী নেবার জন্য উৎসাহিত 
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কবেন। মসিয়ে লা স্পষ্ট কবে লিখে গেছেন যে OMAN মূলে ছিলেন শেঠভ্রাতৃদ্ধষ Sion 
কাছ থেকে জোব না পেলে ষডযন্ত্র সফল হতে পাঁবত কিনা সন্দেহ । ইংবেজ কিন্ত প্রথমে", 
মানদণ্ড ছেডে রাজদণ্ড ধবতে চাষনি। যখন ধরল, জগৎশেঠ হলেন তাদের প্রথম বলি। 
ট'কিশ|ল কলিকাতা এল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে । জগৎশেঠেব আব টাকা তৈবি বা বিনিমযেব 
অধিকাৰ থাকল all নবাবের পাঁওনাদাব থেকে জগত্শেঠ-বংশ সামান্য জমিদাবে পৰিণত 
হল। Saws শ্ৰেষ্ঠ ব্যান্বিং হাউন জগংশেঠ দিলীব বাদশীহকে টাকা aia দিষেছেন। 
পেশোষাব থেকে মালষ পর্যন্ত জগৎশেঠেব হাতচিটা বা «fe টাকার লেনদেন কবেছে। 
পলাশির যুদ্ধেব কুভি বছবেব মধ্যে তীদেব পতন বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাসে সবথেকে, 
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পলাশিব যুদ্ধেব পব কাঁশিমবাঁজাবেব fire প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পেল। ইংরেজ রর 
হয়ে উঠল নবাবেব থেকেও বেশি ক্ষমতাশালী । মাত্র একবছব আগে যাব| ছিল নবাবেব 
নিম্নতম কর্মচাঁবীব ককণাভিখাবি, উৎকোচ আব উপহাঁবে বাঁণিজ্যেব অধিকাব বজাঁষ রাখাই 
ছিল যাঁদের একমাত্র কর্ম, এখন তাবা শুধু নবাবেব প্রধান সহীষ নয, Sie আজ্ঞাকাঁকী। 
কাশিমবাজাব কুঠিব অধ্যক্ষ নবাব-দরবারে সম্মানিত সভাসদেব মর্যাদা পেলেন। তার নাম 
হুল-রেসিডেন্ট।- কুঠিব নাঁমকবণ হল কাঁশিমবাজার বেসিডেন্সি। বেশ বড় গোছেব নিন্কেব 
কারখান! স্থাপিত হল কাঁশিমবাঁজাবে ব্যবসার প্রসাবেব জন্য । বপ্তানির জন্য আলাদা - গৃহ 
নিমিত- হল।৭১ বস্তুত শাসনক্ষমতাষ এবং ব্যবসাঁষে কাঁশিমবাঁজাঁর কয়েক বছরের জন্য 
বাংলাদেশের রাজধানীর মর্যাদা প্রাপ্ত হল। ° 


॥ তিন ॥ 

আচার্য agate পলাশির যুদ্ধকে নবযুগেব সুচনা বলেছেন। সামাজিক, dien দিক, 
থেকে পুবোনে| যুগেব খোলস ছি'ভে ফেলে নৃতন যুগের জন্ম হল, যাঁব-ফলে শিক্ষা, দীক্ষা, 
উন্নতি ও জ্ঞানের দিক থেকে ভারতবর্ষে এক অপূর্ব জাগরণেব সময এল।+২ অর্থনৈতিক" 
উন্নতিব প্রথম সোপান কাঁশিমবাঁজাব। পলাশির অব্যবহিত পববর্তী যুগে কাঁখিমবাজীবকে 
কেন্দ্র করে ব্যবসায়ী সম্প্রদাঁষ তাঁদের কাজকর্ম সম্প্রসাবণ কবলেন। কেবল ইংবেজ বা! অন্যান্ত 
ইওরোগপীয জাতির কোম্পানি নয, বিদেশী ও স্বদেশী ব্যক্তিগণ সম্পূর্ণ স্বার্থপবভাবে বাণিজ্যে 
fas হলেন। স্থদূব গুজবাঁট থেকে ব্যবসাধীর দল কাঁশিমবাঁজারেব মহাঁজনটুলিতে বসবাস 
শুক করলেন। ইংরেজ বণিকগণ freq উৎ্পাঁদনকে শিল্পেব মর্যাদা দিলেন এবং ইটালী 
হতে একদল কাঁবিগবকে নিযে এসে বেশম উৎপাদনেব উন্নতি করলেন ।৭৩ নানা বিদেশী 
উপাঁষে (winding and reeling) উৎপন্ন বেশমের উৎকর্ষসাধনেব চেষ্টা কবতে শুরু 
কবলেন। বেশম Cat বপ্তানি ইংবেজ কোম্পানিব সবথেকে বড ব্যবসা হযে দাডাল। 
এই. Banta -কেন্দ্র হিসাবে কাশিমবাজাব হযে উঠল বিশিষ্ট নগবী। cial সাধারণত 
পাটন| অঞ্চল, থেকে সংগৃহীত হত বটে, কিন্তু ত! জমায়েত হত কাঁশিমবাঁজাবে এবং সেখান - 


^ 


r 
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থেকেই সমযে সমযে কলিকাতা! অভিমুখে যাত্রা কবত। একটা বৃহৎ বাগান কাঁশিমবাজাবে 
আজও সোবাখানা বাগান নামে খ্যাত হযে রযেছে। মোঁবাপূৰ্ণ নৌকাগুলিকে শীতকালেব 
শীর্ণা ্গলঙ্গী নদী পাব কবে দেবাঁব অনুবোধ প্রাযই কাঁশিমবাঁজাঁবেব বেসিডেণ্টকে বক্ষা কবতে 
হত।৭8 পাটন! থেকে পৌঁবাপূর্ণ নৌকাগুলি কাশিমবাঁজাব হযে কলিকাতা! অভিমুখে যেত। 
ক্ষীণ নদীত্রোতেব জন্য যাতে নৌকাণ্ডলি থেকে cae নামান না হয়, তাঁৰ আবেদনও 
দেখা যাঁঘ। . 

বাজনৈতিক ওঁজ্জল্যেৰ শেষ মুহূর্তে কাঁশিমবাঁজাবেব অর্থনৈতিক উদ্দীপনাৰ শুক। 
বাঁদনৈতিক জীবনেব মতই কাৰিমবাজাবেব TAA প্রাধান্য অল্প সমযেব জন্য প্রচণ্ড উন্নীত 
হযে অবহেলার অন্ধকাবে বিলীন exp পলাখিব যুদ্ধেব পববর্তীঁ ৭০ বছৰ কাশিমবাজাবেব 
সর্বাপেক্ষা উন্নতিৰ সম্য। পদ্মা থেকে গন্ধ! নদী বিভক্ত হথে মুশিদীবাঁদেব মধ্য দিযে 
প্রবাহিত হযে নদিষাতে জলঙ্গী নদীব সঙ্গে মিলিত। পদ্মা থেকে wet] পর্যন্ত গঙ্গানদীব 
এই প্রবাহ কাঁশিমবাঁজাঁব নদী নামে সুখ্যাত হল। উনবিংশ শতান্দীব মাঝামাঝি পৰ্যন্ত এই 
নাম প্রচলিত ছিল। কাশখিমবাজাব নদী, পদ্মা ও জলঙ্গী ails মাঝখানে একটি নাতিবৃহৎ 
ভূখণ্ড তিন নদীব দ্বাবা সম্পূর্ণভাবে মণ্ডলীকৃত হওযায দ্বীপেৰ আকাব গ্রহণ কবল। এই 
ভূভাঁগেব নাঁমকবণ হল ‘কাৰিমবাঙ্গাব দ্বীপ’ (The Island of Cossimbazar) 1৭৫ 
অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ates আমব| এই দ্বীপাটব কথ! বিদেশী কাগজপত্রে, মধ্যে 


_ দেখতে পাই। WAS ect Sig ১৮০৩ Bore প্রকাশিত বই-এ (A History of the 


Military Transactions of the British Nation ın Indostan) বাববার কাশিম- 
বাজাব Sota উল্লেখ কবেছেন। ওর্ষে লিখেছেন “কাখিম্বাঁজাঁব দ্বীপে অবস্থিত পলাঁখি : ? 
এমনকি “কাখিমবাঁজাঁব দ্বীপে অবস্থিত মুর্শিদাবাদ সহব C কাঁশিমবাঁজাব দ্বীপেৰ পবিধি 
লম্বা অর্থাৎ উত্তব-দৃক্ষিণে প্রা ১০০ মাইল, আব চওডা কোথাও ত্ৰিশ মাইলেব বেশি নয, 
qag উত্তব-ও দক্ষিণ সীমান্ত প্রা ত্রিকোণাকৃতি।৭৬ মেজব বেনেল ১৭৬৩ থেকে ১৭৭৭ 
ধীস্টাব্দেব মধ্যে প্রযম্বাব বাংলাদেশে ও ভাঁবতেব AII MANI জবিপ কবেন। বাংলাদেশের 
প্রধান শহ্বগুলিব উল্লেখ কবেন এইভাবে ঃ “কলিকাতা, মুশিদাবাদ, পাটনা! viel. 
কাঁশিমবাঁজাব, মালদা ও হুগলি | ৭৭ 

পলাশিব দাঁমামাঁনিনাদে প্রতিধ্বনি থেমে যাবাব আগেই মুশিদাবাদ স্বাভাবিকভাবেই 
দৈনন্দিন কাজকর্ম শুক কংল। বাঁজাব, হাট, ব্যবসা, বাণিজ্য নিযমিত শুরু হযে গেল। 
সিবাঁজেব হত্যাষ কোন চাঁঞ্ল্য জনজীবনে পবিলক্ষিত হল না। 'ক্লাইভেব গর্দভ’ কপে খ্যাত 
নবাব মীবজাঁফব তাঁর নবনিযুক্ত দেওযান বা মন্ত্রী মহাবাজ নন্দকুমাবেব মাবফত দেশশাসনেৰ 
অভিনয কবতে থাঁকলেন। ওযাঁবেন CAR ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাঁজাব কুঠিব প্রধান 
নিযুক্ত হলেন। ভ্রীফটন হলেন রেসিডেন্ট তথা নবাবেব সভাসদ্‌। ফ্লাফটনেব ওপব থাকল 
বাঁজনীতিব ভাব, হেক্টিংস কোঁম্পানিব ব্যবসাবাণিজ্য দেখতে গেলেন। এক বছর পৰব ভ্রাঁফটন 
কলিকাতায় গেলে AB যুগপৎ প্রধান ও বেদিডেণ্টেব কাজের ভার পেলেন।৭৮ একা 
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সমস্ত বিষষেব দেখাশোনা কবা সহজ ছিল না । ব্যক্তিগত শোক coarse ভাবাক্রান্ত 
কৃবল। তব স্ত্রী ও সচ্যোজাত কন্তাব মৃত্যু হল। পুত্র জর্জ অসুস্থ হযে পডল। স্ত্রী-কন্যাকে 
১৭৫৯ গ্রীস্টাদেব ১১ জুলাই কাঁশিমবাঁজাবে কববস্থ কবে হেষ্টিংস ক্লাইভকে পত্র লিখলেন? 
‘অল্পব্যবসে এত ছূর্ভাগ্য অতি অল্পলোকেব হয। আমি সেই হতভাগ্যদেব একজন ৷) আবে 
লিখলেন £ ‘যে ভবিতব্য আমাকে এই দুঃসহ ব্যথা দিযেছে, সেই আমাব মনকে তা সহ 
কবাব শক্তিও দেবে । ৭৯ ক্রাফটন লিখে পাঠালেন: aftana যত দোষই থাক, মনেব 
শক্তি গঠন কবাব অমন জাযগ| আব নেই ৷’ কিছুদিন পবে caer ব্লাইভকে লিখলেন ঃ “বাঁববাঁব 
প্রতিবাদ কবে কোন ফল নেই ৷ এখানকাৰ লোকেদের মনে vix, লজ্জা বা অন্থশোচন! 
sre কোন ধাবণাই নেই ৷’ বাঁববাঁব লেখা সত্বেও কাখিমবাঁজাবে আব কোন দাষিত্বপূর্ণ 
লোককে পাঠান হুল না। হেষ্টিংদ একাঁধাবে বেসিডেণ্ট ও প্রধানের কাজ চালিয়ে যেতে 
লাগলেন | ১৭৬২ খ্রীন্টাব্দে তাকে ওই ছুই.পদে কাঁষেমি কবা হল ।৮০ 

ক্লাইভেব নেতৃত্বে কোম্পানির কর্মচাঁবীবা ব্যক্তিগত Tel শুক কবলেন। FHT ও 
কলুষেব বান ডেকে গেল। হেক্টিংস ক্লাইভেব WU ছুশো মন রেশম গুজবাঁটে পাঠালেন এবং 
নিজেও বেণমের ব্যক্তিগত ব্যবসা! শুক কবলেন। চীনে ক্লাইভ যে সিক্কেব সম্ভার পাঠালেন 
তাতে হেষ্টিংসও অংশীদীব ছিলেন। কান্তবাঁবুব সঙ্গে হেটটিংসেব যোগাযোগ এই সমযে 
ঘনিষ্ঠতাঁধ বপান্তবিত হল। বস্তুত ব্যবসাঁব প্রসারে কান্তবাবু হেক্টিংসেব দক্ষিণহত্তম্বরূপ 
কাজ করতেন। সাইকম, হানকক ও বাবওষেলেব সহযোগিতাষ নানা বাণিজ্যের লভ্যাংশ <“ 
হেক্টিংস লাভ করেন এবং ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে দুশো পাউণ্ড পাঠাতে সক্ষম হন। কোন 
ব্যবসাই হেট্ৰিংসের কাছে ছোট ছিল না, এমন কি কোম্পানিকে কামানের গাঁডি টানবাব বলদ 
( Bullock ) সংগ্রহ কবে দেবাব কন্ট্রাক্টও হেষ্টি স পূবণ কবেন।৮৯ ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫০০০ 
মন বেশম ইওবোপে রপ্তানি হয।৮২ 

১৭৬০ Solera মধ্যেই চাবিদিকে পবিবর্তন স্পষ্ট হযে উঠল। ফবাঁপী কোম্পানি 
জ্গংশেঠের কাছে সাত লক্ষ টাঁকা খণ কবেছিলেন। টাকা শোধ কবার ক্ষমতা ফ্বাসী 
কোম্পানির ছিল কি না বল! শক্ত, তবে তাঁবা ধাব শোধ কবলেন না। ফলে HAH 
কোম্পানির কাঁশিমবাঁজাব কুঠিব যাবতীয় সম্পত্তি মাধ ঘববাঁড়িছুর্গ জগংশেঠ দখল কবে 
নিলেন। কাশিমবাঁজীবে ফবাঁপী কোম্পানিব ইতিহাস এখানেই শেষ হল।৮৩ 

ভাবতের ইতিহাসেও বিবাট পবিবর্তনেব সময এই বছব। দিল্লীতে শাহ-আলম 
বাদশাহ হলেন। আহমদ শা আবদালী দিখ্বিজধীর ভূমিক! ত্যাগ কবে দিলীব বাঁদশাঁহেব 
বন্ধুরপে দেখা দিলেন। Ste বন্ধুত্বে আশ্বস্ত frets বাদশাহ বাংলা gal পুনকদ্ধাবের জন্য 
অযোধ্যাঁব নবাঁবেব সহযোগিতাষ পাটনা অভিমুখে যাত্রা কবলেন। এদিকে বাংলাব নবাঁবেব 
সৈন্যবাহিনীর অধিকর্তা ইংবেজবন্ধু রায দুর্লভবামকে মাবাঠাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
দেখা যায়। অন্যদিকে নবাবের মন্ত্ৰী মহাবাজ| নন্দকুমাবও ইংবেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র। 
করবার অন্ত মারাঠাদের সঙ্গে পত্রালাপ কবেন। স্বয়ং মীবজাফরেব পদচ্যুতির জন্য 
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মিসেস্‌ হেষ্টিংসের সমাধি 
[ কাশিমবাজার ] 
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বাদশাহেব সঙ্গে USNS নন্দকুমাবেব পত্রালাপ প্রমাণিত হযেছে । ইংবেজ সন্দেহ কবে, 
'> মন্ত্ৰী ম্হাশয ওলন্দাজদেব কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ কবছেন ও ফবাসীদেব সঙ্গে wew fee 
নেই ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে নন্দকুমাঁবেব বিকদ্ধে ইংবেজ জাঁলিযাঁতিব অভিযোগ করে 1৮৪ এই বাষ্ট্ৰ- 
বিপ্রবের মুহূর্তে কে কাব দিকে বোঝা সহজ নয। ফেব্রুযাবি মাসে ক্লাইভ "orta 
কবলেন। কিছুদিনেব মধ্যেই মীরজাঁফরের নবাঁবি গেল। গভর্নর ভ্যান্দিটার্ট স্বয়ং 
মীবজাঁফবকে কলিকাতাধ স্থাৰ্নান্তৰিত কবলেন ও মীবকাখিমকে নবাবেব গদিতে বসালেন । 
ওদিকে দক্ষিণ ভাবতে ইংরেজ-পক্তি ক্ৰমবৰ্ধমান! কুট ও মন্সন ফবানী পণ্ডিচেবি অববোঁধ 
কবাব ফলে লালী সসৈন্তে উপবাঁসী। এদিকে আহমদ শা আবদাঁলী wate তীবে সিদ্ধিযাব 
সৈন্তদেব পবাভূত কবে হত্যালীলাষ যেতে উঠলেন। বাদশাহ শাহ-আঁলম পাটনাৰ উপকণ্ঠে 
কাব্ন।কেব নেতৃত্বে ই বেজ-বাহিনীব সন্মুখীন হজেন। অবস্থিত দিল্লী ম|বাঠাগণ অধিকাৰ 
কবে পানিপথ পর্যন্ত সৈন্তসমাঁবেশ কবলেন। 2: 
কাশিমবাজাব কুঠিতে বসে হেষ্টিংস স্পষ্ট বুঝতে পাঁবলেন যে, এদেশে থেকে যদি নিশ্চিন্তে 
ব্যবসা কবতে হয তাহলে শাসনবজ্জু ইংবেজকে গ্রহণ কবতে হবে। তা না-হলে নদীব প্লাবনে 
যেমন কাৰিমবাজাব রেসিভেন্দি প্রতিবছব জলমগ্ন হয, তেমনি elu ব্যবদা-প্রচেষ্টা Fa 
হযে যাবে । তাবপব যখন দুৰ্বাব জলোচ্ছাস আসবে, তখন কুঠি বা ব্যবসা WA করাব কোন 
উপাষ থাকবে ন|। হেক্টিংহ কলিকাতায গভর্নব ভ্যান্সিটাৰ্টকে লিখে পাঠালেন £ ‘এদেশে 
শি থাকতে হলে ভাঁবতীষদেব বিশ্বাস কবতে হবে।’ ভ্যান্সিটার্ট এ-বিষষে একমত হলেও 
ভাবতীযদের কোম্পানিব কাজে নিযোগ কবাব প্রস্তাব কাউন্সিলে পাশ কবাতে পাবনেন না। 
তবে এই ঘটনা উপলক্ষে SAT ভাষাব এই ছুই ছাত্রেব মধ্যে দীর্ঘসথাষী বন্ধুত্বে সুচন| হল। 
ক্লাইভ কাশিমবাঁজাবেই হেষ্টিংসেব কাজকর্ম দেখাব স্থযোগ পেষেছিলেন। 'নির্লোভ ও. 
কর্তব্যপবাঁষণ' বলে প্রশংসী কবলেও' হেষ্টিংসেব এদেশীষদেতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাদেব’ 
মতামত শোনার ইচ্ছাকে ক্লাইভ “চবিত্রেব we! বলে অভিহিত কবেছেন।৮৫ হেষ্টিংস 
কাশিমবাঁজাবে থাকাকালীন ety ভাষাষ বুৎপত্তিলাঁভ কবেন এবং সংস্কৃত ভাযাশিক্ষা শুরু 
কবেন। ভি বি কুলকানীব মতে এই সমযে তিনি «Ren ভাষাও শিক্ষা করেন (British 
Statesmen im India, pp, 28-29) | ~ | 
১৭৬১ খ্ৰীষ্টাব্দ ইংবেজদেব অনুকূল। কাঁব্নাক শীহ-আলমকে পবাভূত কবলেন, কুট 
ফবাঁসীদেব পণ্ডিচেবিতে হাঁবিষে দিলেন, আহমদ এ! আবদাসী পাঁনিপথে মাবাঠাদেব ধ্বংস 
.কবলেন। CRB এবছব মোট ৯৫০ পাউণ্ড লণুনেব ব্যাঙ্কে লগ্নি কবতে পাঠালেন । . - 
o মীবকাণিম নবাবি কবাব উপযুক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু দেশী-বিদেশী মহন কেউ কাৰ্যক্ষম 
নবাব চাঁননি। শক্ত নবাব Stora স্থখেব সংসাঁবে আগুন জালাবেন, এ-সনেহ তাঁদের ছিল। 
মীবকাঁশিম ব্যবসাঁষেব ছুনীতি দৃঢহন্তে বন্ধ কবতে বদ্ধপরিকব হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কবলেন 
বন্রবৃদ্ধি। কুট, কাব্নাক ও হলওযেল ধাবণ] কবলেন যে মীবকাশিম স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন 
করতে চাঁন।. জগৎশেঠ Sioa তাঁদের মনে ভয় ধরিয়ে দিলেন যে মীবকাশিম যুদ্ধসাজে 
১৫ 
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প্রস্তুত হচ্ছেন। তাঁৰ siad ছিল। মীবকাঁশিম আর্মেনীষ যুদ্বব্যবসাধী গ্রেগবিব অধীনে 
তাঁব সৈন্যদ্লকে ইওবোপীয প্রথায যুদ্ধবিদ্ধা শেখাবাব ব্যবস্থা কবলেন। এই গ্রেগবিই - 
পুৱগিন খাঁ । অন্যান্তি ইওবোগীয সৈন্তাধ্যক্ষ নবাব মীবকাঁশিমেব দৈন্ঠবাহিনী পবিচালনাব 
ভাব পেলেন! সবদিক থেকেই নবাব মীবকাঁশিম দেশশাসনেব জন্তু প্রস্তুত হলেন। 

বাদ সাধল ইংরেজ কোম্পাঁনি। বিনা we ব্যবসা কবাঁব অধিকাঁবেব অজুহাতে কেবল 
বিদেশী নয, দেশী ব্যবসাঁধীরাঁও নবাঁবেব ws ও HST ফীকি*দিতে শুক কবল। ABA 
গভর্নবকে লিখে পাঠালেন? ‘যে-সব লোক মাথাঁষ টুপি পবে তাব| কলিকাঁতাঁব আওতা 
ছাঁডিয়ে আসামাত্র স্বাধীন বাজাব মতো ব্যবহাৰ কব! শুক কবে ।, আবে লিখলেন s ‘আমি 
যদি নবাবেব স্থলাভিষিক্ত হতাম, তাহলে আমাব প্রজাদেব বক্ষাব জন্য নবাব -N কৰেছেন 
তাই কবতাঁয । ৮৬ নবাব মীবকাশিম ইংবেজ ব্যবসাঁধীদেব কাছে ws আদ্বায না করতে 
পেবে সৰ্বপ্রকাব we আদীষ তুলে দিলেন, তাঁৰ ফলে ইংবেজদেব অধিকাৰ ও সাঁধাবণ 
qx ero অধিকাব এক হযে গেল। গভর্নব ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস বাদে কলিকাতা 
কাউন্সিলেব অন্য সকলে প্রচণ্ড বেগে নবাবেব অপসাবণ দাবি কবলেন। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে 
আপোষ করাব জন্য হেষ্টিংদকে নবাঁবেব কাছে পাঠান হল। কিন্তু হেষ্টিংসের দৌত্যেব 
কোন ফল হল ন।। ইস্ট ইণ্ডিষ| কোম্পানিব চাকরিতে ইস্তফা দেবার পব ১৭৬৫ খ্রীষ্টীবে 
হেষ্টিংদ যে বিপোর্ট দাখিল কবেছেন তাতে লিখেছেন, “নবাঁবেব মতো! এমন শান্ত ও 
ভদ্রলোক আমি কখন দেখি নাই। শান্তি, যুক্তি ও শৃঙ্খলাবক্ষাব জন্য তীব যতখানি ইচ্ছা, 
ততখানি ইচ্ছা যদি আমাঁদেব থাকত তাহলে কখনই মতছৈধেব কোন কাঁবণ ঘটত না । 
নবাবের প্রতি আমবা যে ব্যবহাব কবেছি তাতে কেচোব থেকে একটু বেশি ব্যক্তিত্বপূর্ণ 
হলেই ক্ষেপে asta কথা ৷ ৮৭ কাঁশিমবাঁজাবে ফিবে এসে গভর্নবকে লিখলেন, qhon 
আমাব পথে এমন একখানিও নৌকা দেখলাম al যাতে আমাদের পতাকা উডছে না। 
আমাদেব সিপাহিবা স্থানীষ লোকেদেব সঙ্গে এমন দুৰ্ব্যবহাব করে যে গ্রাম ও দোকানপাট 
পবিত্যক্ত হয। আঁমাঁদেব আমদাঁনিকাঁবক ও ভৃত্যব| ইংবেজ জাঁতিব sas ৮৮ fag 
ar বা! ভ্যাব্সিটার্ট কোম্পানিব কর্মচাবীদেব সংযত কবতে পাঁবলেন না। AR 
জানোযাবেব মতো তাবা দলে দলে এসে বাঁংলাব Set লুঠ কবতে লাগল । ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 
গৰ্ভৰ ভ্যান্সিটার্ট ইংল্যাঁণ্ডে ফিবে গেলেন। এ বছবেই ডিসেম্বব মাসে কোম্পানির কাছে 
হেষ্টিংস পদত্যাগপত্র দাখিল কবে ১৭৬ গ্রীস্টাব্দেব জাঁন্যাঁবি মাসেই স্বদেশযাত্রা কবলেন। 
এদিকে ১৭৬৩ খ্রীস্টীব্দেব জুলাই মাসে নবাব মীবকাঁশিম কাঁশিমবাঁজীব ST দখল কবলেন। 
ইংবেজ কোম্পানিব সঙ্গে মনোমালিন্য চবম হযে উঠল। পাটনা থেকে ফেবাঁব পথে 
আঁমিষেট সাহেব কাশিমবাজাব ও মুর্শিদাবাদের মধবর্তীস্থলে নদীব পাবে নবাবের প্রবোচনাঁষ 
সদলে নিহত হলেন।৮৯ ইংবেজ ও অমাত্যবর্গেব যড্যন্ত্ৰ থেকে দূবে থাঁকবাব জন্য নবাব 
মুজেরে বাজধানী স্থানান্তরিত কবলেন। নবাঁবেব বাঁজধানী মুঙ্গেবে স্থানান্তরিত geg 
ইংরেজ স্থনজবে দেখল ALL মুশিদাবাদে মীবজাফরকে ১৭৬৩ Sora জুলাই মাসে 
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আৰার নবাবিব গদি দেওয়া হল। মীবকাঁশিমেব সৈন্তদলকে ছুটি যুদ্ধে হারিষে ইংবেজ 
কো-পানি মুদ্দেব দখল কবল। মীবকাশিম জগৎণেঠব্রাতৃদ্কে মুশিদাবাঁদ ছেডে যাবার 
সময বন্দী কবে সঙ্গে নিযে যান। মুঙ্গেবেব পবাঁজধেব পব জগংশেঠ-ভ্রীতৃদ্বকে নৃশংসভাবে 
হত্যা! কব! হয। তাবপব পাঁটনা অধিকাঁব কবে মীবকাঁশিম এপলিস,/হে ও লুসিঙ্ঘটন সহ 
৫০ জনকে নিহত কবলেন। ইংবেজ-ভাগ্য oA, তাই প্রথমে কাটোযাব যুদ্ধে, 
তাঁবপব গিবিষ| ও শেষে উদ্যনালাব Woe মীবকাশিম পবাজিত হলেন। গুবগিন খা 
বিশ্বাধাতকেব হাতে নিহত হলেন। অযোধ্যাব নবাঁবেব সহাযতাষ মীবকাশিম বক্সাবে 
শেষবাঁব ইংবেজশক্তিব সঙ্গে প্রতিদন্দিতা করে পবাভূত হলেন। অযোধ্যা শহব ইংবেজবা 
ধ্বংস saa) মীবকাঁশিম ও অযোধ্যাব নবাব স্থজা-উদ্‌-দৌল্লা হলেন পলাতক । 
মীবকাশিম সম্ভবত ১৭৭৭ গ্রীপ্টান্দেব ৬ জুন দিল্লীতে a যান। শেষজীবন তাঁব অত্যন্ত 
ছুববস্থাব মধ্যে কেটেছিল। 

মীবকাশিম ও সিবাজেব মধ্যে কোন তুলনাই চলে না । মীবকাঁশিমেব কিছু ন! থাকা 
সত্বেও বাঁববাৰ যুদ্ধ কবে ইংবেজেব Pas কবেছেন। সিবাঁজেব সব কিছু «pel 
সত্বেও বিলাসব্যসনে লিপ্ত থেকে তিনি সব কিছু নষ্ট কবেছেন, যুদ্ধ অসমাপ্ত বেখে বণে 
ভঙ্গ দিষেছেন মীবকাঁশিমেব tates গৌববমপ্ডিত , সিবাঁজেব পবাঁজয লঙ্জার। আচার্য 
রমেশচন্দ্র মজুমদাব ঠিকই লিখেছেন যে, “সিবাজদৌলার পরবর্তা নবাবদের সহিত তুলন| 
কৰিলে তীহাব শ্রেষ্ঠত্ব অবিমংবাদিত ৷’ ৯০ 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ আবাব ফিবে এলেন। নবাব মীবজাফবেব সঙ্গে চুক্তিমূলে 
বাংলা-বিহাবে সমুদ্বয বাজন্ব কোম্পানিৰ আযত্তে এল। কোম্পানি পেলেন বাংলা-বিহাব 
বক্ষাব অধিকাঁব। বাংলাব নবাব কেবলমাত্র বাঁৎসবিক ৫৩ লক্ষ টাঁকা মাদহাবা নিযে 
সন্তষ্ট বইলেন। মন্ত্রিমগুলী ইংবেজদেব নির্বাচিত হবেন fus হল। ক্লাইভ এবাব আব 
অপেক্ষা কবলেন Al] ১৭৬৫ খ্ৰীষ্টাব্বেৰ ১২ আগস্ট দিলীব বাদশাহ শাহ-আলম বাংলা 
বিহাঁব-উডিত্তার দেওষানি ইংবেজ কোম্পানিকে অর্পণ কবলেন। এই দেওযাঁনি কোম্পানিকে 
দেশের শাসক কবল, বাঁংলাঁব নবাঁবেব একমাত্র অধিকাঁব থাকল শুধু নবাব নাজিম নাম আব 
নিষমিত মাস্হারা। নবাব মীবজাফবেব মৃত্যুব সঙ্গে সঙ্গে তাব বালক-পুত্র নাজম-উদ দৌলা 
নবাব ঘোষিত হলেন। তাঁব বাঁৎসবিক প্রাপ্য হল মাত্র ৪১ লক্ষ টাকা । ১৭৬৯ গ্রীস্টাবে 
সেটাকে কবা হল ৩২ লক্ষ টাকা । ইংবেজদের হাতে স্বাধীন বাংল! wal পবাধীনতাঁব 
শৃঙ্খলে বাধা পডল।৯৯ দেওযানি পাওযা gre] কোম্পানি পেল বর্ধমান, মেদিনীপুর ও ৷ 
ট্টগ্রামেব TET এবং কলিকাতাব জমিদাঁবি। লর্ড ক্লাইভ হলেন ২৪ পবগনাব জায়গিবদাব। 
ইংরেজ কোম্পানির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। Stal একদিকে ফবাসীদেব ভাঁবতবর্ষ থেকে উৎখাত 
কবলেন, অন্যদিকে ইংবেজ ব্যবসাকে zo ভিত্তিব ওপব স্থাপন করলেন। ভেলভেটের 
দস্তানাব তলে কোম্পাঁনিব লৌহমুষ্টি বাংলা-বিহাবেব কণ্ঠবোধ কবল 1 

১৭৬৫ Jka বন্সাবেব যুদ্ধ হবার আগেই Beaty বেশ গুছিয়ে বসেছেন। ১৭৬০ 
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Jira আগে থেকেই তিনি হেষ্টিংসেব ‘বেনিষান’-কপে কাজ করেছেন।৯২ ABH চলে 
যাঁবাব পর ১:৬৫ থেকে ১৭৬৯ সাইকস্‌ সাহেবের create ও বেনিয়ান নিযুক্ত হন তাঁব ভাই , 
নৃসিংহ নন্দী ও ভাইপো বৈ্ষবচবণ ওরফে বোষ্টম্টাদ নন্দী বেসবকাঁবি fired ব্যবসার 
সহযোগিতা কবে কাঁখিমবাঁজাবেব গণ্যমান্য ব/বসায়ী হযেছেন।৯৩ কান্তবাঁবু ১৭৫৮ খ্রীন্টীব্দেই 
সাতটি সম্পত্তি ক্ৰয় কবেন , তাঁর মধ্যে পাঁচটি স্বনামে ও ছুটি বেনামে। ১১৬৫ বন্ধাব্দেব ১৩ 
আশ্বিম তাবিখেব দলিলে তাঁকে “মহাঁমহিম শ্রীধুক্ত Seaway নামে আখ্যাত কব! হযেছে | 
১৭৫৯ Adka তিনি তিনটি সম্পত্তি কেনেন। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে কান্তবাবু নযটি সম্পত্তি 
কিনলেন এবং একটি বাদে সবই স্বনামে। এই মম্পত্তিগুলিব মধ্যে ২ নম্বৰ তৌজিব 
অংশবিশেষ কুলবেডিযা পবগনা কিনে জমিদাবি পত্তন কবেন বলা চলতে পাবে। ১১৬৬ 
বঙ্গাব্দেব ১৫ ফান্তুন এই সম্পত্তি ভাব হয? পবেব মাসে অর্থাৎ ১১১৬ বঙ্গাবেব ৩০ চৈত্র ২ 
নম্বৰ তৌজিব অপর অংশ জোঁত সর্ব খবিদ কবেন।৯৪ ১১৬৬ THT কৃষ্ণকান্ত নন্দীব পক্ষে 
বিশেষ শুভ। এই বছব ২৭ বৈশাখের এক NOTA বানী ভবানীব কাছ থেকে শ্রীপুব প্রভৃতি 
অনেক মহাল FI কবেন। ১৭৬) শ্রীন্টাব্দেব বাঁজনৈতিক উত্তেজনা কান্তবাবুব সম্পত্তিসংগ্রহে 
প্রতিফলিত। তিনি এ-বছব মাত্র তিনটি সম্পত্তি ক্ৰ কবেন--তাব মধ্যে দুইটি বেনাম| ৷ 
এমন কি ২ নম্বব তৌজিব অপব অংশ পবগনা সমবখালি ‘বামসেন’ নামে খবিদ কবতে হয়। 
১২৭২ বঙ্গাব্দে দু আনি পবগণা কিনে তাব নাম দেন কান্তনগৰ এবং সেই সঙ্গে তীৰ লাভ হল 
‘চৌধুবী’ উপাধি ১০৬২ থেকে ১৭৬৫ গ্রীস্টাব্বেব মধ্যে মাত্র একটি সম্পত্তি কিনতে দেখা ‘ 
xix ১৫ চৈত্র ১১৬৯ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১.৬৩ খ্রীষ্টান্বে। নিজগ্রাম শ্রীপুবেব সম্পত্তি হলেও 
বেনামীতেই কাস্তবাবু খবিদ্‌ কবেন ।৯৫ 
ইংরেজ কোম্পানিব সাহেবরাও ব্যক্তিগত ব্যবসাঁব নামে বঙলোক হতে থাকলেন। 
সিষার-উল-মুতাক্ষবীনেব লেখক গোলাম হোমেন লিখেছেন, “বাংলাদেশে অর্থ কমে. গেছে । 
শ্বাসকগোষ্ঠীব অত্যাচাব ও শোষণই যে তাঁব একমাত্ৰ কাবণ তাতে সন্দেহ নাই। প্রতি বছব 
প্রচুব অর্থ বিদেশে চলে যাচ্ছে । ইংবেজবা বাংলাদেশেব সম্পদে নিজেব দেশে ধনিকেব মতো 
থাঁকছে।” বার্ক তাঁর শ্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব ভাষায় হাউস অফ কমন্সে অভিযোগ কবলেন, 
‘সমুদ্ৰেব তবদ্দের মতো! সাহসী তরুণ ইংবেজ ভাগ্যান্বেধীব দল ক্রমাগত এ দেশেব উপব 
ঝীপিষে পডছে। চিবক্ষুধার্ত মাংসাশী পক্ষীব মতো তাবা ঝাঁকে ঝাঁকে উডে যাচ্ছে] 
ক্ৰমাগত খাচ্ছে আব জীর্ণ কবছে। তােব ক্ষুধাব শেষ নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের দৃষ্টির 
হতাশা, মনেব বিভ্ৰম, আচবণেব অসহাষতা, কিছুই এই নবযুগেব পশুদেব নিবাঁবণ কবতে 
পারছে না।৯৬ বণিকেব মানদণ্ড ছেডে রাজদও হাতে পেষে ইংবেজ ব্যবসাধীবা বিভ্রান্ত 
হযেছে সন্দেহ নেই। তাঁদেব লোভ আকাশচুম্বী হযেছিল তাও সত্য। বাংলাদেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা 
এবং শাদা চামডার উত্তমর্ণবৌধ তাদের অর্থগৃধু, কবে তুলেছিল। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রীস্টাবেও 
ইংবেজ রাজত্ব করতে চায়নি, অর্থ নিযে দেশে ফিবতেই চেষেছিল। বাঁজ্যশীসনেব দাষিত্ব ' 
সম্পর্কে তাই অবহিত হওয়ামাত্র ইংবেজ ব্যবসায়ীদের চরিত্রে ও কাজে অদ্ভুত পরিবর্তন 


Sf 


সংখ্যা ২ বন্দর কাশিমবাজাব ১১৭ 


দেখ! যাঁয। যেদিন ইংবেঞ্জ কোম্পানি বুঝতে প।বল যে শাঁসনেব গুকদাধিত্ব তাদেব, সেদিন 
থেকেই তাদেব মানসিক ও ব্যবহাঁবিক পবিবর্তম ATNA 
১:৬৩ খীন্টাব্ে ব্যাটসন সাহেব কাণিমবাজাব কুঠিব প্রধান নিযুক্ত হলেন। cea 

গেলেন কলিকাতাধ। চেস্বার্পকে ব্যাটসনেব সহকাঁবী নিযুক্ত করা হল। প্রধানের মাহিন! 
ধাধ কবা হল বাঁৎসবিক ৫০১৬০ Biel! এই সমযে ইংবেঙ্গ কোম্পানি মোট ৪ লক্ষ পাউণ্ড 
অর্থাৎ ৪০ লক্ষ টাঁক! বাংলাদেশৈব ব্যবসাযে লগ্নি কবেন। তাব মধ্যে ৯০০০০ পাউণ্ড q] 
৯ লক্ষ টাকা কাশিমবাজাবেব ব্যবসাব জন্য দেওযা! হল।৯৭ উইলিযাম বোণ্টিসকে ইংবেজ 
এঁতিহামিকরাই ‘সব থেকে দুবাত্মা ইংবেঞ্জ বলে অভিহিত কবেছেন। অর্থ বা স্বর্ণ উপার্জনের 
জন্য তিনি সবকিছু কবেছেন। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, জোচ্চ,বি, উৎকোচ «| অত্যাচার 
সবদিকেই তিনি সমান পটুত্ব দেখিষেছেন। বোণ্টন ১৭৬০ থেকে ১৭৬৭ পর্যন্ত এদেশে ছিলেন 
এবং কিছু সময কলিকাতা কাউন্সিনকেও অলঙ্কৃত কবেন। তাঁকে জোর কবে জাহাজে তুলে 
দেশে পাঁঠিষে crest হয বটে, কিন্ত তিনি কেবল বোকভ টাঁকাঁতেই ৯ লক্ষ টাকাব বেৰি 
নিযে যান ৷ বোন্টসের অর্থোপার্জনেব একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল কাঁশিমবাঁজাঁব 1৯৮ 

_বেশম ও তীতেব কাঁপডেব শিল্প এইমমযে অত্যন্ত উন্নতিলাভ করে। ইওবৌপেব সিন্ধেব 
চাঁহিদা ইংরেজ ব্যবসাঁধীব কাছে যেন সোনাব খনিব দৃবজ খুলে দিল। বেশমশিল্পেব কেন্দ্রভূমি 
হিসাবে কাশিমবাঁজাবেব সুনাম ভাবতে ও ভাবতেব বাইরে ছডিষে গেল। এই সময় থেকে 
মহাঁজনটুলিতে যে গুজবাঁটি ব্যবসাধীদেব দেখা! যায, তাঁদেৰ সঙ্গে রাঁজনীতিব কোন যোগ নাই, 
কেবলমাত্র মুনাফাব গন্ধে তাবা WHA গুজরাট থেকে এসে কাঁশিমবাঁজাবে বাঁসা বেঁধেছিল। 

নি্ন-বাঁলাষ বন্দব কাশিমবাঁজাব বেশম, বেশমী স্থতা ও বেশমী দ্রব্য রপ্তানি কৰে 
সুখ্যাতি অর্জন করেছে। পববর্তী ত্রিশ বছরেব মধ্যে কেবল বপ্তানি বাণিজ্যেব প্রসাবই 
কাঁশিমবাঁজাঁবকে ‘বন্দরের বানী’ আখ্যায ভূষিত কবেছিল। আজ একথা অনস্বীকার্য যে 
কাঁশি মবাজীব বন্দবের উন্নতির একমাত্ৰ কাঁবণ ইওবোপে. বেশমেব চাহিদীবৃদ্ধি এবং সেই 
গ্রযোঁজন মেটাতে প্রধানত বিদেশী কোম্পানিগুলিব প্রচেষ্টা । বিদেশে রেশমেব চাহিদা কমে 
আসার বন্দে সঙ্গে কাঁখিমবাজাবেব পতন SE বেশমেব ব্যবসা বন্ধ হওযাঁমাত্র বন্দর 
কাশিমবাজাবেব বিলুপ্তি ৷ নিঃসন্দেহে তাই বলা যায, রেণমেব ব্যবসাব সঙ্গে কাঁশিমবাজাবেব 
উন্নতি অঞ্ধার্দিভাঁবে জডিত। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাই দেখি ইংবেজ ও ওলন্দাজ কোঁম্পানিব 
সঙ্গে দিনেমাব ও আর্মেনিযান বণিকগণও Coton ব্যবসাষে জডিত। ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির 
Raza ১৭৬৮ খ্রীন্টাব্দেব মার্চ মাসে লিখে পাঠালেন যে কাঁচা বেশমেব বপ্তানিবৃদ্ধির 


. উপবই তাদেব আযবৃদ্ধি নির্ভৰ কবছে।৯৯ পবেব বছৰ অৰ্থাৎ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আবাব 


লিখলেন যে তৈবী বেশম বেশি বপ্তানি না কৰে ইংবেজবা যেন কাঁচা বেশম ‘winding’ কবে 
পাঠাবাব দিকে বেশি মনোযোগী হন। স্পষ্ট ভাষাতেই বিলেতেব কর্তৃপক্ষবা তাদেব মনোভাব 
প্রকাশ করলেন। Stal লিখলেন, ‘কাশিমবাজারেব অন্ঠান্ত ব্যবসাধীদেব হাত থেকে fives 
ব্যবসা তুলে নেবাব GT প্রযৌজন হলে অনেক বেশি দামে যেন কাচা রেশম ক্ৰয় করা হয়! 
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সর্দাররা যাতে কীচা বেশম থেকে কোন পাকা বেশম Wiens বাডিতে তৈরী করতে না পারে 
তাঁর জন্য প্রযোজন হলে সবকাঁবী মাঁদেশ জাবি করতে হবে। যাব! এই আদেশ অমান্ত করবে, 
তাঁদেব কঠিন শাস্তি দিতে হবে P ১০০ কাচা বেশমেব চাহিদা ইংবেজ ব্যবসাধীদেব কাওজ্ঞান 
পর্যন্ত হবণ কবেছিল। সেপাই পাঠিযে সৈদাবাদেব আর্মেনিযান ব্যবসাধীদেব দবজ| ভেঙ্গে 
কাচা রেশম লুঠ করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হযে দীডিযেছিল। কাচা বেশমকে চরকায় কেটে 
গিন্ধের সুতো বাব কবত 'নাখদ'বা। দলকে দল 'নাখদ'দেব ধবে এনে ইংবেজ ফ্যাক্টবিতে 
বন্দী করে রাখা হত। এই সব সিক্কেব তাতিবা যাতে স্থতোব প্রজনন কবতে ন! পারে 
তাই দলে দলে তাঁদের Tl আঙ্গুল কেটে ফেলা হল। ১৭৫৮ থেকে ১:৬৮ HHT পর্যন্ত 
বেখম ছিল কেবলমাত্র লাভের একটি পণ্য, কিন্তু ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বেশমের ব্যবসা হযে দীডাল 
ইংরেজদেব এক বিবাট জাতীষ পরিকল্পনা! ১০৯ বেশম রঞ্ঠানিকে চবম স্বাদেশিকত| ও দেশ- 
প্রেমের প্রকাশ বলে ইংরেজ HS ইণ্ডিযা কোম্পানিব পবিচাঁলকবর্গ গণ্য করতে লাগলেন | 
তাঁব কাবণ বাঁংলাদেশেব চরকাঁষ যে সিন্ধেব স্থতো CST তা কমজোঁবি হত, তাঁব ফলে বুননের 
সময প্রায়ই কেটে যেত। বিশেষ ইংল্যাণ্ডের তাতযন্ত্ৰের টান চবকায় কাটা ew) সহ করতে 
পারত না । উপবন্ত দেশী সিক্কেব স্থতোষ গিঠ থাকত, তাতে দেশী তীতেব কোন অস্গবিধা 
হত না, কিন্তু বিদেশেব যন্ত্রে লাগানমাত্র গিঠে গিঠে ছি'ডে caw! Fol বেশম রপ্তানি 
করে যন্ত্রের সাহায্যে যে স্থতে| তৈবী, তা শক্ত টেকসই ও জেল্লাদাব হত! কাঁজেই যেনতেন- 
প্রকাবেণ কাচ! বেশম ইংল্যাণ্ডে বপ্তানি কবতে পাবলে লাভের অঙ্কট| বড zx] ইওবোঁপের 
বাজারে চীন! ও ইতালীয রেশমেব তুলনায Thats বেশম সস্তা ও উৎকৃষ্ট গণ্য হওযায বাংলার 
সিকেব চাহিদা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাঁষ। ইংবেজ কোম্পানি বেশমে টাকা লগ্নি কব! বৃদ্ধি 
করলেন, বেসরকারী ব্যবসাঁতেও কোম্পানিব কর্মচারী আর তাদ্বেব অনুগতব| এই বেশমী 
ক্ষুধাব স্থযোগ নিলেন ক্রমাগত হাত বদলাবাঁর ফলে কাঁচা বেশমেব দাম বৃদ্ধি হতে থাকল | 
তারপব ১৭৭০ গ্রীন্টাবেব মন্বম্ভবের ফলে (ছিযাত্তরেব wa) fü গুটিপোকার 
চাষীরা যখন দলে দলে মাব| গেল এবং দেশ থেকে পালিয়ে গেল, তখন কাঁচা বেশমেব দাঁম 
আরো বৃদ্ধি পেল। পাইকাব এবং খুচবা দাঁলালরাও লাভেব লোভে চড| স্থদে টাকা দাদন 
দিতেন | তার ফলে গুটিপোকাব চাষী এবং রেশমের তাঁতীব। পাইকাঁরদের খপ্পরে পড়ে গেল ৷ 
Hol রেশমেব খুচরা এবং পাইকাবী বাজার হিসেবে কাঁশিমবাঁজার প্রসিদ্ধি লাভ করল।১০২ 
কাঁচা বেশমের দ্ামবৃদ্ধির আব এক কারণ বিভিন্ন বিদেশী কোম্পানিগুলিব মধ্যেকার 
রেষারেষি। গুটিপোকাব চাষী আব বেশমের তাঁতীদেব নিযে এমন গোলমাল শুক হল যে 
ফরাসী ও ওলন্দাজ কোম্পানি চাষী ও তীতীদেব ভাগাভাগি কবে নেবাব প্রস্তাব করেন। 
কিন্তু ক্রমবর্ধমান শক্তি স্কীতোদর ই'বেজ এই প্রস্তাব মেনে নিলেন না। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে 
ফরাসী কোম্পানি প্রা বিলুপ্ত, erate ব্যবসাও স্তিমিত, তাই চন্দননগরেব ফবাসী 
‘শিভেলিয়ার’ ফবাঁসী ও ওলন্দাজ সিকের সামগ্রী যখন কলকাঁতাব ইংবেজদের আভঙ্গে বাঁখার 
প্রস্তাব করলেন তাও নাকচ করা হল ।১০৩ ১৭৭২ গ্রীস্টান্দে তাই দেখ! যায় যে ইংরেজরাই 


সংখ্যা ২ বন্দব কাশিমবাজাব ১১৯ 


বাংলাদেশেৰ একমাত্ৰ ব্যবসাধী। ব্যক্তিগত ব্যবসা ক্রমে ইংবেজ বাঁজপুরুষদেব একচেটিয! 
অধিকাঁব বলে গণ্য হতে থাকল। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের ক্যালিকো’ বা স্থতি 
কাপড ইওবোপেব বাজাবে ছিল সর্বাগ্রগণ্য | এই স্থতি Stews কাপডেব অধিকাংশ তৈবী 
হত কাশিমবাঙ্গাবে। ফবাসী সম্ৰাট চতুৰ্দশ লুই-এব সভাতেও ইংবেজ বণিকবা বাংলাদেশের 
সিন্ধেব জন্যই জনপ্ৰিযত| অৰ্জন কবেছিল। এইসমযে সিক্কেব কাঁপডেব ওপব বঙ্গিন ছাপ 
দেবাঁব ব্যবস্থা প্রচলিত um | * কাশিমবাজাবেব অনতিদৃবে বালুচব থেকে এই ব্যবস্থা সম্ভবত 
গুরু হওযায ছাঁপা বেশমেব জিনিস ‘বালুচবী’ নামে বিখ্যাত হযে পডে। ফবাঁসী সাম্রাজ্যে 
এই ‘বালুচবী’ সহজেই আদৃত হয। Ex বণিকগণ বাঁলুচবীব Ta বন্ধ কবে দ্বেষ এবং 
ইংল্যাগ্ডে বালুচবী ঢঙে farsa ও স্থতিব থান ছাপাবাব ব্যবস্থা কবে। পববর্তাকাঁলে বেশিব 
ভাগ ছাঁপা জিনিসই বিদেশে তৈবী হযেছে । ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংবেজ কোম্পানির মাথায় 
আব এক নৃতন বুদ্ধি ঝিলিক দিযে গেল। Stal Bol বেশম থেকে মসলিন তৈবী কবে 
ভাঁবতবর্ষেই বিক্রিব wy পাঠিযে দিলেন। ম্যাঞ্চেন্টাবেব তাঁতযন্ত্র সম্তায মসলিন তৈরী 
কবতে লাগল, তাঁৰ ফলে দেশী মসলিনেব থেকে eal ২০ টাকা কমে বিলিতী যসলিনেব 
বিক্রি সম্ভব হল। বেশমেব ব্যবসায ইংবেজদেব একচেটিযা প্রভুত্ব স্থাপিত হল। কাঁশিম- 
বাজাবেব ওলন্দাঁজ কুঠি বন্ধ হবাব উপক্রম হওযাঁমাত্র তাঁতীবা ইংবেজ কুঠিতে অশ্রষ নিল। 
বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে ইংবেজ বণিক কোম্পানিব মুষ্টিবদ্ধ হযে twa 1208 
"বাংলাদেশে ব্যবসাঁব প্রথম যুগে বিদেশী কোম্পানিদেব মধ্যে ওলন্দাজবাই ছিলেন গ্রধান। 
পলাশিব যুদ্ধেব সময পর্যন্ত এই প্রাধান্য অঙ্ষু্ণু ছিল। অর্থ লগ্নি করাষ বা মোট ব্যবসাব 
হিসাবেও ওলন্দাজদেব কীর্তি যথেষ্ট বৃহৎ ছিল। কিন্তু বাঁজনীতিতে Sta ছিলেন উদাসীন | 
ইংবেজদেব সঙ্গে ফবাসীদেব মনোমালিন্তেব সময যেমন, তেমনি নবাবেব সঙ্গে ইংবেজদেব 
শক্তিপবীক্মাব সমযেও Sta নীবব নিবপেক্ষতাব নীতি অন্থসবণ কবেছেন। এই 
নিবপেক্ষতাই ওলন্দাজ বণিকদেব সর্বনাশেব কাঁবণ হল। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবনিযুক্ত নবাব 
মীবজাঁফব যখন ‘নজবানা’ব দাঁবি তুললেন তখন বুঝতে কষ্ট হয নাই যে ইংবেজেব প্রবোঁচন! 
পেছনে আছে । কাশিমবাজাবেব ওলন্দাজ কুঠিব প্রধান ও নবাব দববাবে ওলন্দাজ প্রতিনিধি 
ভেবনেটেব প্রস্তাবক্রমে চুঁচুভাব ওলন্দাঁজ tata forex বাটাভিয! থেকে সৈন্ত আনা স্থির 
কবলেন। নবাবেব আডালে ইংবেজ শক্তি তীদেব ব্যবসা বিপন্ন করে তুলছে বুঝতে পাবলেও 
ইবেজবা যে নবাঁবকেও চালনা কবছে তা ওলন্দাজ বণিকবা তখনও বুঝতে পাঁবেননি। 
সবদিক থেকেই ওলন্দাজ ব্যবসাধে বাধাস্থষ্টি কবা হল। তাতীদেব pha কব! কিংবা ভাঙ্গিযে 
fac যাওষ| ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । গোমস্তাদেব হযবাঁনি কবা, ওলন্দাঁজ জাহাজ 
থেকে ব্যক্তি, সম্পত্তি ও নাবিক অপহবণ, এমন কি ওলন্দাজ মানীব্যক্তিদেব গাঁষেব কবে 
দেওষাঁৰ অভিযোগ ওলন্দাজব| বাঁববাঁব নবাঁবেব কাছে কবেছেন। অবশেষে ক্লাইভেব 
ধৈর্ঘচ্যুতি ঘটল । ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দেব ২৫ নভেম্বব বিদেবাঁব যুদ্ধে ওলন্দাজ শক্তি ইংরেজদেব 
হাতে সম্পুর্ণ পবাভূত হুল বটে, কিন্তু ওলন্দাজ বাণিজ্য বন্ধ হল নী । ১৭৬৭ খ্ৰীষ্টাব্দ thy 


১২০ সাঁহিত্য-পৰিষতৎ-পত্ৰিক] বর্ষ ৭3 


২৮৫৭৯ মন সোব প্রতি বছব তাঁদেৰ রপ্তানি কবতে দেখা যায। বিহীরেব সোবা তৈবীব 
অধিকাব ইংবেজদেব হাতে তুলে দিযে তীবা প্রতি বছব নিযমিত ২৩:০০ মন সোবা বপ্তানিব - 
জঠ পেতেন। আফিম, fra, কাটাকাপড ও বেখমেব তৈবী জিনিসে ব্যবসাষও অন্ন 
পাঁবমাঁণে চলতে থাকে ।৯9৫ ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংবেজ-গ্রতিষিত বোর্ড অফ ট্রেড জানালেন, 
‘এ বছব ওলন্াজব। বাংল'দেশে কোন অর্থ লগ্নি কবেনি p ৯০৬ 

শীবামপুবের ficta গবর্নব ওল বাই ইংবেজদেব ব্যক্তিগত ব্যবসাব পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
ঢাঁকাব ইংবেজ কুঠব প্রধান বেৰ সাহেব জানান যে ঢাকা ও মুখিঘাঁবাঁদ থেকে স্থতি ও মিক্ষেব 
কাঁটা কাঁপড বেআইনীভাবে দিনেমাঁব-জাহাঁজে ইওবোপে যাঁষ। ইওবোপে এই বেমাইনী 
ব্যবমাব প্রধাঁনকেন্দ্র হযে ery কোঁপেনহাঁগেন, লিসবন, soos প্রভৃতি খহবগুলি। ০1 

১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৮ Hote কাঁধিম্বাঁজাবেব অর্থনীতিব অত্যন্ত WAT) 
ইংবেজ কৌঁম্পাঁনিব ব্যবস| Bel ব্যক্তিগত ব্যবসাব কেন্দ্র হল কাঁশিমবাঁজাব। বিদেশী 
বণিকদেব সঙ্গে দেশী বণিকেবাঁও বপ্তানি ও দাঁলালিতে মেতে উঠলেন। হবিনাবাযণপুবের 
মানিক ee আব কান্তবাঁবুব ভাইপো কাঁধিমবাঁজারেব বোষ্টমচাদ নন্দী গুজবাঁটি বণিকদেব 
কাচা বেশম সবববাহ কবতেন 1১০৮ কান্তবাঁবু wR তাঁব পুত্র লোকনাথ নন্দীব নামে 
১৭৭৩ থেকে ১৭৭৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত নিষমিত ইংবেজ কো'পানিকে বেশম ও স্থতিব কাটা 
কাঁপভ সবববাহ কবেছেন। কান্তবাবুব ভাই নৃসিংহ নন্দী জে. ইবউইনেব জামিন হযে , 
কোম্পানিকে কাটা কাঁপড বিক্রি কবতেন। কাঁচা রেশমও Stal মাঝেমাঝে ইংবেজ 
কোম্পানিকে বিক্রি কবেন1৯০৯ 
. আর্মেনীয় বণিকরা প্রতি বছব কাৰিমবাজাব থেকে ১০০ মন fis ত ও ১০০০ মন 

fas মির্জাপুব, নাগপুব, ছত্তরপুব, বেনাবস ও wate জাঁষগায নিষমিত পাঠাতেন 1129 

আর্মেনীয় বণিকগণ বাদশাহ ওগুৰঙ্নজীবেব কাছ থেকে ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে বাণিজ্য 
কবাব ফবমান লাভ কবেন এবং HAT কাঁশিমবাঁজীবেব সংলগ্ন সৈদাবাদে বসতিস্থাপন 
কবেন। শ্বেতা খাঁব বাজাবে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তৈবী কব! গির্জা আজ আর্মেনীযদেব বসবাসের 
একমাত্র নিদর্শন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে পৰবৰ্তী সমযে আর্ষেনীয বণিকব! অভিযোগ কবেন যে 
তাদেব নিযুক্ত বেশমেব তাতীদের ইংবেজ কোম্পানি বলপূৰ্বক aca নিষে গেছে । আঁবো 
অভিযোগ কব! হয যে ইংবেজ বণিকগণ জোঁব কবে রপ্তানিব wy বাখা কাঁচা বেশম ও স্থতি- 
কাটা কাপভ অপহবণ কবে নিজেদেব বপ্তানিগুদামজাত কবেছে। বহিঃসমুদ্রেও ইংবেজ 
ব্যক্তিগত ব্যবসাধীবা আর্মেনীয জাহাজ দখন কবে আর্মেনীয বপ্তানিত্রব্যসম্ভবি লুঠঠন 
কবত।১৯৯ কর্নেল জেমস বেনেল এই সমযে লিখেছেন যে ‘কাশিমবাজাবে প্রস্তুত বেশে 
ভারতবর্ষ এবং এশিযাব বহু জাষগা cary গিষেছিল। ৩০০০০০ থেকে ৪০০০০০ পাউণ্ড 
(ওজনে ) কাঁচা বেশম ইওবোপেব বিভিন্ন যান্ত্ৰিক তাঁতেই কেবলমাত্র ব্যবহৃত হত ।১১২ 

কাশিমবাঁজারের বেশম ও স্থতার কাট! কাঁপডেব ব্যবসা সম্পর্কে সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যাযের 
জবানবন্দি অত্যন্ত যুল্যবান। স্দাঁনন্দের এই বিবৃতি ১৭৮৯ Qta কুমাবখাঁলির 


x 


সংখ্যা ২ বন্দব কাশিমবাজাব ১২১ 


বেসিডেন্টেব কাছে দেওয়া । বেসিডেন্ট কলিকাঁতাঁব বোর্ড অফ ট্রেড-এব কাছে স্দীনন্দেব 
বক্তব্য পাঠিষে দেন। জবানবন্দি থেকে আঁমবা জানতে পাবি যে সদানন্দ কাশিমবাজীবের 
গুজবাটা ব্যবসাঁধী গিবিধাবীদাসেব গোঁমস্তা এবং সিক্ষেব ব্যবসাষে ৩০ বছরের অভিজ্ঞতার 
অধিকাঁবী। তিনি বলেছেন যে ১৭৮৭-৮৮ AEE ১০০০ মন কাঁচা বেশম কাশিমবাঁজাব 
থেকে কলিকাতাষ যায এবং সেখান থেকে স্থবাঁটে পাঠান হয । পববৎসব সিন্ধের vix 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পাষ, ফলে মাত্র teo মন বেশম পাঠান সম্ভব EX | স্থবাটেব জন্যে fre সংগ্রহ 
করা হত প্রধানত শেবপুব, গোবাঁঘাটা ( ঘোঁভাঘাঁট ? ), বাঁউলিযা, কুমাবিখাঁলি ও বাঁধানগর 
থেকে। গুজবাটি ব্যবনাষীব| বাঁধানগবেব বেশম ও কাঁশিমবাঁজাঁবেব তানা বা টানা পছন্দ 
SACS | এই ছুই বকমেব বেশম সংগ্রহ কবতে পাবলে অন্য কোথাও তাঁরা বেশমেব খোঁজ 
কবতেন না। ৭ জন গুঁজবাটি ব্যবসাঁধী তখন কাখিমবাজাঁবে ছিলেন। Stel হলেন 
নীলমণিদাঁদ, গিরিধাবীদাস, গোবিন্দদাস, নাগিন (নগেন?) দাস, গোলাপচাদ, তুলসীদাস 
ও যোগন্গীবনদাস। বেশমেব ব্যবসা কবাব সঙ্গে Stel প্রচুব পবিমাণে তুলার ব্যবসা 
কৃবতেন। এই তুল! থেকেই বাংলাদেশের স্থতি কাপড তৈরী হত। গুজবাঁটি ব্যবসাধীবা 
অনেক সমঘ বেশমেব বিনিমষে তুলা সংগ্রহ কবতেন। এই তুলা সাঁধাবণত স্থরাট এবং 
মিবাট থেকে সংগৃহীত হত। বাংলাদেশেব কার্পাস থেকে দেশী তুলা শাস্তিপুব ও তাব 
আশেপাশে নদীযাঁতে এবং মৈমনসিং জ্লোতে উৎপন্ন হত। কাশিম্বাঁজারেব গুজবাটি 


7 ব্যবসাঁধীগণ প্রতি বছব মিৰ্জাপুৰ ও বেনারসে ছুশো থেকে তিনশো মন সিন্ধের থান 


পাঠাতেন। সম্ভবত মিৰ্জাপুৰ থেকে এই থান নাগপুরে গিয়ে জামাকাপডে বপাস্তবিত হত। 
কাশিমবাঁজাবেব বেশম থেকেই নাঁগপুবে, ছত্ববপুরে ( মধ্যপ্রদেশে ) এবং পুনাঁয় কিংখাপ ও 
গুলবাহাব বা ব্রোকেড তৈরী কবা হত। সাটিনের ও অন্ান্ত নানা বকমে বেশমেব কপাস্তব 
লক্ষপীয। মির্জাপুবে কাঁচা বেশম বিক্রিব জন্য পাঠান হত ।" মিৰ্জাপুৰ থেকে কাঁচা বেশম 
মুলতান ও লাহোবে যেত। কাঁশিমবাজীব থেকে যত রেশম বপ্তানি কবা হত, তাঁৰ মধ্যে 
৭ আনা সমুদ্রপথে যেত Rates, ৪ আনা কবে যেত নাগপুৰ ও মির্জাপুবে, আব এক 
আনা যেত বেনাবসে ।৯১৩ সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যাষেব মতে বেশমশিল্প তখন অবনতিব পথে। 
রেশমেব দাম বৃদ্ধি হওযায নিম্নমানের বেশম স্থতাঁব ভেজাল CHET শুক হযেছে । যাব ফলে 
খাঁটি বেশমেব উৎকর্ষ নষ্ট হযেছে । ছিষাত্তবের মন্বস্তবে বহুলোকেব মৃত্যু হওযাতে বেশমেব 
দাম বৃদ্ধি পেষেছে। সদানন্দ বলেন যে ১৭৭০ খ্রীন্টীব্দে কাশিমবাজাবেব সর্ধসমেত দশজন 
গুজবাটা ব্যবদাধী ছিলেন। তাবা প্রত্যেকে সমুদ্রপথে কমবেশি ve গাঁইট কবে কাচা বেশম 


_ প্রতি বছর বোম্বাই ও স্থ্বাঁটে পাঠাতেন। প্রতি গাইটেব ওজন ছিল ২৫ মন। প্রতি 


গাঁইটেব এই সমযকাঁব দাম দশ হাঁজাব টাকাব থেকে কিছু বেশি। ats বিশ হাজার মন 


fas প্রতিবছব বপ্তানি হযেছে ।১১৪ 
স্থবাটেব ইংবেজ ফ্যাক্টিবিতে বাংলাদেশের fie আমদানিব যে হিসাব লিপিবদ্ধ আছে 


ও প্রণিধানযোগ্য । বলাবাহুল্য বাংলাদেশের বেশম সমস্তই কাশিমবাঁজাব থেকে রানি 
১৬ 


১২২ সাহিভ্য-পবিষৎ-পত্রিক' বর্ষ ৭৪ 


হত। বেখমেব ব্যবসাযে বোম্বাই ও Bad অত্যন্ত লাভবান হয। ব্যবসাঁধী লাভ ছাঁডাও 
টাকাব বিভিন্ন মূল্য এই মুনাফাব মুল কাঁবণ ছিল। ১০* মিশ্রিত সিক্কা টাকাব বিনিমষে 
বোম্বাই ও স্থ্রাটেব ১১৬ টাকা পাওযা যেত।৯৯৫ তার ওপৰ বেশমেব স্থতা বা কাঁপড 
খুব অল্প জাযগ| নিত। ফলে বপ্তানিব খবচও অত্যন্ত কম ছিল। নিয়ে স্থবাটেব কুঠিব 
হিসাব দেওয়া atq ১১৬ 

ব্ছব Nas মূল্য টাকা 
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ইংবেজ b ইণ্ডিযা কোম্পানি সিন্ধেব স্থতো তৈৰী কৰাব পুবাতন উপাযে সন্থষ্ট থাকতে 
পাবেনি। সেই জন্তু কাচা বেশম বঞ্তানি কবায আগ্রহ বৃদ্ধি পায। সিক্ষেব উৎকর্ষ বৃদ্ধি 
কবাব জন্য ইংবেজবা নানাভাবে চেষ্টা কবেছে। কুমাবখালিকে ঘাঁটি কবে পলু বা বেশমী 
গুটিপোকা সোজাহ্থজি চাষীদেব কাছ থেকে কেনা ব্যবস্থা কবেছে।৯১৭ তু'ত বা মালবেবি 
গাছ লাগাবার জন্য চাষীদের টাকা! সাহায্য কবেছে এবং ‘ফিলেট্যুব'-প্রথা মাধ্যমে টাফেটা 
থান তৈবী কবে ইংল্যাণ্ডে বপ্তানি কবেছে।১১৮ উত্তম বেশম তৈবী কবাব জন্তু ইংবেজ 
কোম্পানি একদল ইটাঁলীয কীবিগবকে ১৭৭২ pbi কুমাঁবখাঁলিতে এনে বেখেছিল।৯১৯ 
বেশমেব উংকর্ষেব জন্তু ইটালীয কাবিগবর্দের নিষোঁগ fe ব্যবসা সম্পর্কে ইংবাজদেব Sway 
প্রমাণ কবে। এই সমযে চীন থেকে বেশম কীট বা পলুব ডিম আনাব ব্যবস্থা 


হযেছিল 1১ ২০ 
ইংবেজবা“বিলিং) ব্যবস্থা প্রচলন কবে। বাঙালী তাঁতীব! নতুন প্রক্রিযাতে বেশমী স্থতা 


তৈবীতে অতি অল্প সমযেব মধ্যেই পাবদশা হযে উঠল । পিতলের koge বিলিং চক্র 
ইংল্যাণ্ড থেকে সবববাহ কবা| হত। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধেব উৎপাদনে উন্নতিব জন্য এই বকম 
goo চক্র আসতে দেখা যাষ।১২১ ইংরেজদের অধীনে কুমাঁবখালি, বাধানগব, বোযালিযা, 


^ 


সংখ্যা ২ বন্দৰ sifinatate - ১২৩ 


জঙ্কিপুব, বংপুব ও কাঁশিমবাঁজাবে প্রধানত fas তৈবী কবা হত। প্রত্যেক জায়গায় 
একজন বেসিডেণ্ট নিযুক্ত ছিলন। এই ay fas কাশিম্বাঁজাবেব 'বপ্তানিদ্রব্যগৃহে* 
(Export Ware House) জমাযেত কবা SS] ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৯৯৫৫২৪ টাক! 
দামেব সিক্কেব বপ্তানি মাংগী কান্টমস্‌ হাউসে লিপিবদ্ধ আছে ।১২২ 

বেশমেব পবেই কাঁশিমন্বাজাবে তাতেব কাপড তৈবী বিখ্যাত হযেছে। তাতশিল্প 
কাঁশিমবাজাবেব প্রাচীনতম এতিহা। বস্তুত তাঁতশিল্প অত উন্নত থাকাব জন্যেই বেশম্‌- 
শিল্পকে গ্রহণ কবা সহজ হযেছে। বেশমশিল্পেব শ্রেষ্ট সমযে স্ববাট ও বোম্বাই থেকে তুলা- 
আমদানি তাঁতের কাপড তৈবী কবাঁষ সাহায্য কবেছে। বেশমশিল্প যেমন তাঁতশিল্পেব 
উৎকর্ষেব জন্য এসেছে, তেমনি বেশমশিল্লেব উন্নতি তীতশিল্পেব উন্নতিতে সাহায্য কবেছে। 
সুতির কাটা কাঁপডেব ব্যবসা কাঁশিম্বাঁজাবে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দুশো বছব নিববছিন্নভাবে 
চলেছে | ১৭৯৩ খ্রীষ্টীব্দে ইংবেজ কোম্পানি ৯১০২২ টাকা কেবল স্থতি কাপডে লগ্নি 
কবেছে। কুমাবখালি ও ববানগব প্রভৃতি পাৰ্শ্ববৰ্তী অঞ্চলে ৫৬৬৯০৮ Dis] লগ্নি করা 
হ্য।৯২৩ নানাবকম সৃতি কাঁপডেব নাম পাঁওযা যায, যেমন--মলমল, Wifes, আঁবরে?, 
আলাবলি, নষনস্থক, সববতী, তেবিনদীম, সবকাব আলি, জীমদাঁনী, হামাম, শীববদ্ধ, ডুবা ও 
বাঁদানখান । za কাপড Satay নামে পবিচিত ছিল। এছাঁভা ছিল বাফটা, ARA, গড | 
অমৃতি নামে একশ্রেণীব কাঁপভ তৈবী হত। সৃতি মোটা থান--যাব ওপর ছাপা হত, 
ইংবেজদেব কাছে “সিন্টজ” (Chintz) নামে প্রসিদ্ধ ছিল। স্তি কাপড তৈবীব প্রধান 
কেন্দ্র ছিল ঢাকা, মালদা, THATS FIAT ।১২৪ এই সমুদায কাপড বন্দব কাশিমবাজাব 
হযে প্রথমে কলিকাতা এবং পবে বিদেশ যাত্রা কবত। বাংলাঁদেশেব তাতীব। জানত না যে 
ভাঁটাব টান শুক হযেছে ৷ ম্যাঁঞ্চেস্টাবেব কাঁপডেব কল সুতি কাঁপভ তৈবী কবে AEII এদেশেব 
বাঁজাবে ছাভবাব জন্য প্রস্তুত হযেছে তৈবী কাঁপড আমদানি না কবে ইংবেজ, ভাবতীয় 
wal আমদানি শুক কবল। একদিকে তুলাব দুভিক্ষ অন্যদিকে সন্তা বিলিতি কাপড বাংলাব 
তন্তণিল্পকে মৃত্যুব মুখে ঠেলে দিল। পঞ্চাশ বছবেব মধ্যে অর্থাৎ ১৮৪, খ্রীষ্টাব্দে বাংলাব তাতীদেব 
এক বৃহৎ অংশ ' চাষীতে বপান্তবিত হযেছে। বাংলাব Stews গৌবব পৰিণত হয়েছে 
রূপকথায। মহাত্মা গান্ধী যখন চবকাকে তাব রাজনৈতিক যুদ্ধেব প্রতীক করলেন তখন 
তাব পেছনে যে কি বিবাট অর্থনৈতিক চিন্তা ছিল তা আমাদেব দৃষ্টি এভিযে গেল | 
বাংলাব অর্থনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতাই যে তাঁৰ একমাত্র কাবণ তা আজ বিনাদ্বিধায 
বলা চলে। স্থৃতি কাপড ব| তুলা হতে উৎপন্ন কাঁপডেব ইংল্যাণ্ড হতে আমদানিতে সাঁধাবণ 
মানুষ অবাক হয়ে গিষেছে | ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে দশ লক্ষ টাকাব বস্ত্র ইংল্যাণ্ড হতে এদেশে আঁসে। 
প্রতি বৎসর বস্ত্র আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৮১৬ খ্রীন্টাব্দে হয ১৪ লক্ষ ও ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ 
লক্ষ টাক! | ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৪২ লক্ষ টাকা, ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৭০ লক্ষ টাকা, sere Ste 
৪৬ লক্ষ টাকা, ১৮২১ HCH ৮৫ লক্ষ টাঁকা এবং ১৮২২ AOE ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকার 


কাঁপড আমদাঁনি হয। *২৫ 


১২৫ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিক। বৰ্ষ ৭৪ 


সৌবাঁব ব্যবস! কাঁশিমবাঁজীবেব অর্থনীতিব উন্নতিব আৰব এক কাঁবণ। Cua] কখনই 
কাশিমবাঁজাবে তৈবী হত না, পাঁটনা ও তাব নিকটস্থ অঞ্চল থেকে আসত । কাশিম- 
বাঁজাবেব ব্যবসায়ীব৷ সোব| বপ্তানি কবে প্রচুব লাভ কবতেন। ফ্রান্সিস সাইকস্‌ (পবে 
স্তাব ) ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কাঁশিমবাঁজার কুঠিব প্রধান ও পবে নবাব-দ্ববাঁবে বেমিডেণ্ট ছিলেন | 
দুই বছবে তিনি ১২ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা কেবল CHATTY বাবদ আয কবেন। বাঁবওযেল 
১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাঁজাঁব কুঠিব প্রধান হন। তিনি তাঁব পিতাকে এক পত্রে জানান 
যে সোবাঁব সেলামীতে এক পযসা লগ্নি না কবে ৫০০০, টাকা তীব লাভ হযেছে । ১৭৮০ 
Jita কাঁশিম্বাঁজাব নদী দিযে সোবা কলিকাতাষ আনাব খবচ হত মনপ্রতি সাডে তিন 
আনা, কিন্ত গ্রীষ্মে যখন কাঁশিমবাঁজাব নদীতে জল কমে যেত এবং জাষগাঁষ জাযগাঁষ শুথিষে 
যেত তখন পদ্মা ও সুন্দববন দিযে কলিকাতা সোব| আনাব খবচ AST মনগ্রতি EX 
আঁনা।৯২৬ পাটনাব ইংবেজ কোম্পাঁনিব প্রধানদেব etus কাঁশিমবাঁজাবেব কুঠিযালকে সৌরা- 
জাহাজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে কাশিমবাজাব নদী দিযে পাব কবে CHAT অনুবোধ জানাতে Vw | 

এইমম্য অনেকগুলি নৃতন TU শুরু হয। পাঁটেব ব্যবসাষে কাশিমবাজাবেব 
ব্যবসাধীরা৷ সহজেই লাভ কবতে লাগলেন। হস্তিদন্তশিল্প শুরু হওযামাত্র প্রসিদ্ধিলাভ 
করল। ছোট ছোট শিল্পকর্ম ইওবোপেব বাজাঁবে চডা দামে বিক্রি হতে শুরু হল। কামার 
বাসন তৈরী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হল। fis ও whe কাঁপডেব ওপর afr ছাপাব কাজও 
বিখ্যাত হযে উঠল। এই wT ধুলামুঠিও সোনামুঠিতে বপান্তবিত হয। অষ্টাদশ 
শতাববীব শেষ ত্রিশ বছব কাশিমবাঁজাবেব সেই স্থসময। চুনাখালিতে প্রস্তুত হাঁতে-তৈবী 
কাগজ কলিকাতাতেও alps পবিমাণে বিক্ৰয় হত। কাগজ যার! তৈবী কবতেন তারা 
বংশপবম্পবাঁধ সেই বিদ্যা শিক্ষা দিযে যেতেন । উনবিংশ শতাব্দীতে বিলাতি কাঁগজেব 
দাপটে দেশী কাগজ তৈবী বন্ধ হয। PAF ধাঁবা Ced] কবতেন তাবা চাঁধীতে বপান্তবিত 
হলেন। কিছুই তখন বৃথা যেত না। বাতিল হওযা বেশম দিয়ে তসব, HAH, WW ও 
ছালের কাপড তৈবী হতে লাগল । এখনও এই শিল্প বেঁচে রষেছে। 

১৭৭২ pedcs ট'কশাল মুখিদাবাদ থেকে কলিকাতা স্থানাস্তবিত হল বটে, কিন্তু বেশম 
ব্যবসায়ে মাধ্যমে কাশিম্বাঁজাবের উন্নতি অব্যাহত থাকল। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্যবসাঁব 
জগতে তাব প্রাধান্য ছিল আনন্দেব। বাংলাব তাঁতী 'ইংবেজী ফ্যাশনে ‘ওষাইনডিং’ শিখে 
নিল। REL শেখাব পর তাঁব পাঁব্দধিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। বিদেশী মতে বাঁংলাব 
শিল্পী-কাঁরিগবদেব মতে! বেশমেব È কবা আব কাঁবোপক্ষে সম্ভব ছিল না। পলাশিব যুদ্ধেব 
পূর্বে বাঙ্গালী তন্তবাঁষেব যে বিশেষত্ব ছিল পলাশিব পঞ্চাশ বছব পবেও তা যে একটুকুও ক্ষুণ 
হয নাই এটা কম শ্রীঘাব কথা নয। যুদ্ধেব পূর্বেকাব স্বাধীনতা অবশ্য ছিল al ইংবেজ 
অধীনে তন্তশিঃকে কর্তাব ইচ্ছামতো, বপ্তানিব তাঁগিদ অন্সাবে চলতে হযেছে । হাতের 
cg tent আব বেশম al তুলোব স্থতোব মাধ্যমে অপরূপ শিল্পস্থষ্টি ১৭৯৩ খ্রীন্টাব্দেও অব্যাহত 
ছিল। শুধু ছিল না সেই আকাশের অসীম উদাবতা-_শিল্প আব শিল্পী হযে দীভাঁল 


সংখ্য। ২ বন্দর কাশিমবাজাব ১২৫ 


প্রযোজনেব বেতনভূক, মস্ত মাকডসাব মুনাফাব শিকাব। উনবিংশ শতাব্দীৰ কষেক 
বছবেব মধ্যে তন্তবাযদ্বেব অবনতিতে তাই আশ্চৰ্য হওষাব কিছু নাই। সর্বগ্রাসী লোভেব 
“বেদীতে বাংলাব বযনশিল্প চিবকালেব মতো নিপ্িষ্টহল। চসাব আব পাইকাবদেব লোভে 
স্থবিখ্যাত ব্যবসাঁব প্রতিষ্ঠা RA হল। খবচ অনেক কম হওযা সত্বেও ইংল্যাগ্ডে বাংলাব 
বেশমেব দাম ইতালীঘ বেশমেব থেকে বেশি হযে দাডাল। মোটা বাঁ গাঁডা স্থতোব মিশ্রণে 
বেশমেব উৎকুষ্টত| নষ্ট হল আব*সেই সঙ্গে নষ্ট হল বাংলাব খাঁটি বেশমেব স্থনাম আঁব তাঁব 
ইওবোঁপেব বাঁজাব | ; 
ধ্বংসেব যে কবাল ছাঁষা বেশমখিল্পেব ওপৰ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে পড়েছিল সে-মন্বন্ধে তন্তবায 
ও ব্যবসাধীকুল সকলেই অজ্ঞ ছিলেন। নেপোলিষানেব উন্নতি সামধিকভাবে ইংবেজদেব 
বেশম ব্যবসাঁষে মন্দা আঁনল। কিন্তু ইটালিষাঁন সিন্ধেব ইংল্যাণ্ডে বপ্তামি কমে যাবাব সঙ্গে 
সঙ্গে বাংলাব বেশমেব চাহিদা! বেডে গেল। ১৮০৭ খ্রীন্টাব্দেব পবে তাই বেশমী শিল্পে আবাব 
COMBS দেখা যাঁষ।৯২৭ ১৮০৮ শ্রীন্টাব্দেই ৮:০০ HST বেশম পবেব বছব রপ্তানি কবাব 
wg হুকুমনাম| আসে ।৯২৮ এ বছবেই ১ জুন আবে| জানান হয যে, ছুই লক্ষ পাউণ্ড 
অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা কেবল বেশমশিল্পে লগ্নি কবাঁব জন্য এদেশে পাঠান হযেছে ।৯২৯ ১৮১৪ 
খ্রীষ্টাব্দে টাকাব পবিমাঁণকে বাঁডিযে ৪২ লক্ষ টাকা কবা হয DUO ইতিমধ্যে Sol বেশম 
_ থেকে বিদেশে উৎপন্ন SAG ভাবতেব বাজাবে ছেষে গেছে, ছেষে গেছে AB দামেব ইতালীষ 
fas আব ম্যাঞ্চেস্টাবে তৈবী সৃতি কাঁপডে, ছেষে গেছে বঙ্গিন সন্ত] ছাপা কাঁপডেব থানে। 
১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈন্ট ইণ্ডিঘা কোম্পানি তাঁদেব বাংলাদেশের সিন্ধেব ব্যবসা তুলে দ্দিল।৯৩১ 
১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে নাভিৰ্বাস বেশ স্পষ্ট । কাশিমবাঁজাবে সে বছব মাত্র ২:০০ মন বেশমেব 
স্থতে| তৈবী হয] কোবা কাপড বিক্রি নেমে এল বছবে মাত্র ছুই লক্ষ টাকাঁষ। মাঝে 
মাঝে পর্যটকেবা এসে যদিও বেশম ও স্থতিব দ্রব্যসম্ভাব দেখে অবাক হযেছেন, কিন্তু তখন 
রেশম ব্যবমা শেষ হবাব পথে। কুটিবশিক্প হিসাবে বেশমশিল্প ও তন্তশিল্প টিকে থাকাব 
প্রধীস পেষেছে মাত্র | ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক সৈন্তাধ্যক্ষেব জী, ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে হামিল্টন 
সাহেব ৯৩২ এবং বাংলাব cha লর্ড কাঁবমাইকেল এবং কার্জন বেশমশিল্প সম্পর্কে যে 
প্রশংসাব বাণী বেখে গেছেন তা কাঁশিমবাঁজাবেব বেশম ব্যবসাঁব এতিহোব পবিপ্রেক্ষিতে 
নিতান্ত কৰুণ বলে মনে হয ৷ 
সব দিক থেকেই কাঁশিমবাঁজারেব পতন লক্ষণীয় । ব্যবসাঁব অবনতিব সঙ্গে স্বাস্থ্যে 
অবনতি wal একসম্য কাশিষবাঁজাবকে স্বাস্থ্যকব জাযগা মনে কবা হত। ১৬৩৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ইবেজ কোম্পানিব একজন কেবানী স্বাস্থ্যোন্নতিব জন্য কাশিম্বাঁজীবে বদলি হবাব 
আবেদন কবেছেন।৯৩৩ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্যবসাঁব পবেই স্বাস্থ্যেব সুনাম কাশিমবাজাবেব 
শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে গণ্য কবা হত। পলাঁশিব যুদ্ধেব পব যে সব ইংবেজ যোদ্ধাব! কলিকাতা 
এবং চন্দননগরে ছিলেন তীঁবা সবাই অসুস্থ হযে পডেন। কাশিমবাজাবে অবস্থিত ২৫০ জন 
গোব! সিপাহির মধ্যে ২৪০ জনই সুস্থ ছিল।৯৩৪ ১৭৬৮ Aira কলিকাতা কাউন্সিল fea 


"১২৬ সাহিত্য-পৰিষং-পত্ৰিক| বর্ষ ৭৪ 


কবেন যে অধিকসংখ্যক গোব| CHa কাশিমবাজাবে রাখ! হবে, কাঁবণ কলিকাতা অত্যন্ত 
্বাস্থ্যহানিকব ।৯৩৫ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হাণ্ল্টিন কাশিমবাঁজাবকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকব 
জাযগা বলে fact গেছেন । তিনি কাঁখিমবাঁজাবেব উৰ্বৰ জমি এবং কর্মক্ষম ও পৰিশ্ৰমী 
অধিবাসীদেব প্রশংসা কবে গেছেন ৷ কিন্তু ১৮০৭ Hira শ্রীমতি শেবউড কাশিমবাজাবকে 
অত্যন্ত গবম ও সযাতসেঁতে, ঘেমো আলসেমিতে পূর্ণ” বলে লিখেছেন। তাব মতে 
গোঁটা দেশটা ‘মদ চোলাই কবাঁব পাত্রে মতে! গবম”। *১৮২৭ Appi কাশিমবাজাব 
‘ভিতববঙ্গেব একটি বড ব্যবসাঁধী শহব’ বলে গণ্য হলেও পূর্গৌরবেব অনেকখানি তখন 
লুধপ্রায় ।১৩৬ বাঁংলাব শিল্পেব প্রাধান্যেব মূলে ছিল বিভিন্ন শ্রেণীব উৎপন্নকারীদেব নৈপুণ্য ও 
হাঁতেব কাঁজেব HFT | সন্তা আমদানি এই শিল্পনিপুণতাকে চিবকাঁলেব মতো! ধ্বংসেব মুখে 
ঠেলে দিল | বাংলা-শিল্পকে যাব! পৃথিবীব বাঁজাঁবে পবিচিত কবেছিলেন, সেই কাঁবিগবশ্রেণীর 
নিপুণতা শিল্প-উদ্চোগ, হিসাবে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হল। বেঁচে থাকলেন দুচাবজন, যাব| কুটিরশিল্পেব 
মতো ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানেব মাধ্যমে সেই বেশমেব বুনন, সেই বালুচবী ছাপ ও Tote 
কাজ, সেই হস্তিদস্ত বা! কীসা-পিতলেব বাদনেব শিল্পকর্ষেব নমুনাঁব কাজ, ভুলে-যাঁওযা স্বপ্নেব 
মতো বর্তমান কালের সামনে তুলে ধবলেন। কিন্ত এগুলি স্মৃতি ছাড| কিছু নয। পুবাঁন 
কালেব পাঁবিপাট্য বা বঙেব মাধুর্য বা বুননেব এঁতিহ কিছুই এই নৃতন কালেব শিল্পকৰ্মে থাকল 
না। তবু বর্তমান কাল তাই দেখেই মোহিত ss ছাঁধাকে বুকে তুলে নিষে কায়াব 
প্রতি অনাদবেব প্রায়শ্চিত্ত করল | 
ইতিমধ্যে রাজনৈতিক পৃথিবীও পান্টে গেছে। ইংবেজ কলিকাতায বাজধানী পিন, 
কবে নৃতন আইনশৃঙ্খলা প্রবর্তন কবে জোঁব কদমে দেশশাসন কবছে। হেস্টিংস ১৭৭২ 
থেকে ১৭৮৫ পর্যন্ত গবনব পদে ও পবে গবর্নব জেনাবেল পদে অধিষ্ঠিত থেকে ইংবেজ 
সাম্রাজ্যেব ভিত্তি স্থাপন! কবে দিযে গেছেন। লর্ড কর্ন ওযাঁলিস চিবস্থাষী বন্দোবস্ত প্রবর্তন 
কবে দেশে নৃতন জমিদাঁবশ্রেণীব স্থষ্টি কবে গেছেন। নবাবেব পাঁওনাদাঁব থেকে নেমে 
এসে জগংশেঠ-বংশ সামান্য জমিদীবে বপান্তবিত হযেছে । বসার জায়গা বা সম্মানে তাঁব 
স্থান তখনও যদিও কাগজে কলমে নবাবেব পবেই, কিন্তু এবা তখন খেলাব নবাব, খেলাব 
শেঠ। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জগৎশেঠ Sabre বাডিব গহনা বিক্ৰয় কবতে দেখে যত না 
আশ্চর্য হতে হয, তাব থেকেও wif লাগে ইংবেজ কোম্পানিব কাছ থেকে ১২০ টাকা 
মাসহারা গ্রহণ কবাতে 1৯৩৭ নূতন যুগে পুবান কাঁলেব বংশ এইভাবেই বাতিল হযে গেল। 
এফুগেব লোক কান্তবাঁবু আট pe মানিক মাহিনাষ ইংবেজ কুঠিতে ঢুকেছিলেন ।১৩৮ 
গবর্নব জেনাবেলেব বেনিয়ান হযে তিনি অবসব গ্রহণ কবলেন। ১২০০ সালে পৌষ মাসেব . 
শুর্লানবমীতে নব্বই বছব বষসে তীব মৃত্যু হয ( ডিসেম্বব ১৭৯৩ )। মৃত্যুর সময় তাঁব 
একমাত্র সন্তান মহারাজা লোকনাথ বায, নাযেব দেওয়ান বাহাদুবকে পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের 
সম্পত্তি এবং এক লক্ষ টাকা আয়েব দেবোত্তব সম্পত্তি বুঝিয়ে দিযে গেলেন | জগৎশেঠ আঁব 
কান্তবাবু দুই যুগের ছুই প্রতীক | DA বাংলাব পতনেব সঙ্গে জগংশেঠ-বংশের পতন। 


সংখ্যা ২ বন্দৰ কাশিমবাজাব ১২৭ 


জমিদাবী বাংল।ব উথানেব সঙ্গে কান্তবাঁবুব দেওযান কৃষ্ণকান্ত নন্দীতে বপান্তব। ইংবেজ 
- আঁমূলেব শুক নানাভাবে স্পষ্ট হযে উঠল। আইনেব সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। ১৮৪০ 
Jka নিজামখ্বংশেব fex সাহেব pm দাঁষে গ্রেপ্চাব হলেন। এন্পাইন নর্টন নামে - 
এক ইংবেজ কাঁটোধাঁতে এক হিন্দু বমণীব মৃত্যুব কাবণ বিবেচিত gerja প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত 
হল।১৩৯ কাশিম্বাঁজাবে ই'বেজ কোম্পানিব সমস্ত সম্পত্তি ১৮৫৮-৬২ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে 
বিক্রি কবে দেওযা হল।৯৪০" 

কাঁশিমবাজাবে সংস্কৃতশিক্ষাব প্রচলন কবলেন কান্তবাঁবুব পৌত্র fw] হরিনাথ aia 
সময ১৮২২ dej পবে, কিন্তু ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দেব আগে । নিজে ন্যাষশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত 
ছিলেন বলেই faeta বিস্তাবে তিনি অগ্রণী হন। কাশী থেকে Feat ন্যায়পঞ্চাননকে 
কাশিমবাঁজাবে নিযে এসে Sta পরিচালনায় অনেকগুলি চতুষ্পাঠী স্থাপন কবেন। FETI 
ন্যাযপঞ্চানন স্তায ও স্মৃতি উভষ বিষষেই শিক্ষাদান কবতেন। নদিযাষ gi পাঠ কবাব ফলে 
ন্যাযপঞ্চাননেৰ পবিচালন।য চতুষ্পাঠীগুলি সৰ্বদ| | a পৰিপূৰ্ণ থাকত। দেশেব নানা জাগা 
থেকে বিষ্যার্থীগণ কাশিমবাঁজাবে সমবেত হতেন। ৪৯ ব্রাহ্মণগণ সাধাবণত বামুনগাছাতে 
অবস্থান কবতেন। ফলে এখানে ক্রমে শৈব ও বৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণগণ ছুইভাগে বিভক্ত হলেন | 
ব্যাসপুৰ শৈব আব[ধন| ও চর্চাব কেন্দ্র হযে উঠল। ব্যাঁসপুবেব শিবমন্দিব তৎকালীন 
যুগেব মন্দিবশিল্পেব অপূর্ব নিদর্শন। শিক্ষাবিস্তাবে aped হবিনাথেব বিশেষ মনোযোগ 
far কলিকাতাঁষ হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠাব cum তাব কুডি হাঁজাব টাকা দান উল্লেখ- 
যোগ্য 1°83 

১৮৩৭ খ্রীষ্টীব্দেব ১ নভেম্বব সৈদাবাঁদে ইংবেজী শিক্ষাৰ বিদ্যালযেব দ্বাবোদঘাটন ey | 
সম্ভবত মুখিদাবাদে এটি প্রথম ইংবেজী বিগ্ভালয। বিগ্যোৎসাহী বাজ| হবিনাথ বাঁধ ঈশ্বব- 
প্রাপ্ত হলেও Sta পঞ্চদৃশব্ীষ পুত্র কুমাব কৃষ্ণনাথেব বদীন্ততাব কথা সংবাদপত্রে ww 
স্বীকৃত AME | স্টার্ট সাহেব এই বিগ্ভালযেব অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন 129? 

ব্যবসাধী কাশিমবাজাঁব ১৮৪১ gokas জীবন্ত ছিল। তখনও বেশম, স্থতি কাপড, 
সৌঁবা, চিনি ও নীলেব ব্যবসাঁধ চলছে । চাল যা উৎপন্ন হয তা নদীপথে বিহাঁবে পাঁঠিষে 
Creal x স্থলপথেও চাল উত্তবপশ্চিমেব প্রদেশগুলিতে বপ্তানি হত। মুশিদাবাদে 
তখনও aps পবিমাঁণে ধান, নীল, সবষে, তিসি, মটবেব ভাল ও তু'ত উৎপন্ন হচ্ছে। 
নীল চাষ কাঁষেমী হযেছে জন্দিপুবে ও কালিগঞ্জে, উৎপন্ন নীলের পবিম|ণ যথাক্ৰমে ১৫০০ ও 
২০০০ মন। জঙ্গীপুব ঘাটে টোল আঁদীষেব পবিমাঁণ ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে ৫০০০০ টাঁকা থেকে 
বৃদ্ধি পেষে ১৮৪১ খ্ৰীস্টাব্বে হল দেড লক্ষ টাঁক1।৯৪৪ _ 

কাঁশিষবাঁজীবেব অবনতিব জন্য প্রক্কৃতিও উৎকন্তিত হযে উঠেছিল | যে নদীব বাঁক 
কাঁশিমবাঁজাবেব উন্নতিব প্রধান সহাঁষ, বন্দব কাশিমবাজাব স্বষ্টিব কাঁবণ, সেই বাঁক থেকে 
নদী সবে Cer | সপ্তগ্রীম বন্দৰ যেমন কুৎসিত গ্রামে বপান্তবিত হযেছে, গৌডেব প্রাধান্য ৯৪৫ 
ও শীস্তিপুবেব সৌন্দর্য যেমন অবলুপ্ত হযেছে, নদীব চঞ্চল! গতি কাঁশিমবাঁজাবের পতনেও সহাযক 


১২৮ সাঁহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


হল। নদীব গতিব মধ্যেই mon নিশানা ছিল। প্রা ৯* ডিগ্রির বাঁক নিযে দক্ষিণমুখী 
নদী যখন দক্ষিণপূর্ব প্রবাহে অশ্বক্ষ্বমুখে প্রবেশ কৰত তখনই পলিমাটি বাঁকেব মুখে জমা... 
কবত। ক্রমে বর্ষাব উত্তাল wary বষে আনা পলিমাঁটিব পাহাঁড ভেদ কবে শীতেব ক্ষীণশক্তি 
নদীব গতি ক্ষীণতব হযে এল ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুযাবি মাসে বানিযার ও 
টেভানিযাব স্থতি শহবে পৌছবাঁব পব, বাঁনিযাব জলপথেব অস্থ্বিধাঁব জন্ত স্থলপথে কাশিম- 
বাঁজাঁবে উপনীত হন। টেভাঁনিযাঁব এই বাঁকটিকে ক্ষুদ্র খাল বলে অভিহিত কবেছেন। 
হেজেন ১১৮১ খ্রীন্টাব্দেব এপ্রিল মাসে মহুলা পর্যন্ত এসে স্থলপথে কাঁশিমবাঁজাবে আসেন 1৯৪৬ 
হলওযেল পলাঁশিব যুদ্ধেব পব জলাভাঁবে বজবা ত্যাগ করে একটি ছোট নৌকাষ কাশিমবাজাবে 
উপনীত হুন।৯৪৭ বর্ষায বস্তা ও নীতে জলাভাব ক্ৰমে নিষমিত at নিল। কুগিবক্ষাব 
জন্য ইংবেজ ও ফবাঁসী কুঠিযালগণ বর্ষাকালে নানা উপায় অবলম্বন কবতেন। কলিকাতা 
গেজেটে ১৭৮৫ খ্রীন্টাব্দেব ২৯ সেপ্টেম্বব কাশিমবাজাবে এক বন্তাপ্লাবনেব কথা লিপিবদ্ধ 
আছে। সমস্ত শহর সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হয। জল সবে যাবাব পর wares বিধ্বংসী প্লেগেব 
আক্রমণে শহব শূন্য হযে যায। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজাব নদীতে এক সাইক্লোনেব 
খবব কলিকাতা গেজেটে উল্লেখিত হযেছে | এই বাডে মেজব ডান ও Sta স্ত্রী জলে ডুবে 
মাঁবা যান। এবাবও জল কাশিমবাজাবেব বসত অঞ্চলকে ডুবিষে দিল।৯৪৮ নিযমিত 
বাড়ি পডে যেতে লাগল এবং অধিবাঁপীবা পলাযন শুক কবল। বন্যাব শেষে মডক এমন _ 
দুর্দান্ত আকাব ধাঁবণ কবল যে মৃতদেহ সৎকাঁব কব! দুৰহ কার্য হযে দাঁডাল। কাজেই 
অনেকে নদীব জলে শকটপূর্ণ মৃতদেহগুলি ফেলে দিতে লাঁগলেন। ফলে জল দূষিত হযে 
উঠল। সেই জল ব্যবহাঁবে বোগেব প্রসাব বৃদ্ধি হল।৯৪৯ কাশিমবাজাব ক্রমে জনশূন্য 
হযে গেল। কিছুদ্বিনেব মধ্যেই কাশিমবাজাব জঙ্গল ও বন্যজন্ততে পবিপূর্ণ হযে উঠল | 
১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ভেলেন্সিযা লিখেছেন যে কাশিমবাঁজাবে বাঘেব উপদ্রবে অস্থিব হযে 
প্রতি বাঘ মাবাব জন্য কোম্পানি দশ টাকা কবে পুবস্কাব দেবাৰ কথা ঘোষণা কবলেন।১৫০ 
কাশিমবাঁজীবেব পরিপূর্ণ acm জন্য কোম্পানিব পূর্তবিভাগ অনেকখানি দাধী। পদ্ম 
যেখানে ভাগীবধীব থেকে পৃথক পথে প্রবাহিত, সেই মুখে ছিল যুগান্তেব পলিমাটি। 
ভাগীবথীব বা কাশিমবাঁজাব নদীব প্রবাহ উন্নত কবাঁব জন্য ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে খননকাৰ্য শুক হল। 
পলিমাঁটিব জঞ্জালমুক্ত নবীন নদী আনন্দপ্রবাহে ছুটে চলে| কাঁশিমবাজাবে ঢোকাব বাঁকে 
না গিষে নবযৌবনা নদী সোজা ছুটে চলে মুশিদ্াবাদ শহবেব ওপব দিযে। ভেঙ্গে পড়ে 
মুখিদকুলী খাব নবাববাঁডি, ভেসে যায সিবাজদৌলাব সাধেব হীবাঝিল। পলি ও বালিতে 
নদীব যাত্রাপথ এত উচু হযে উঠেছিল যে নৃতন খাতে প্রবাহেব জন্য নদীকে নৃতন পথ কাটতে 
হল। ভেঙ্গে পডল জগৎশেঠেব ট'কিশাল, বাঁজা বাঁজবল্লভের প্রাসাদ । ফবাঁসী কুঠির ওপব 
দিযে হল নৃতন নদীর পথ। নৃতন যুগে নদী যুগধর্ম মেনে চনল। কাশিমবাজাব নদী 
আব কাখিমবাঁজাব দিযে প্রবাহিত হল না! 'কাশিমবাঁজাবে অবরুদ্ধ নদী ক্রমে এক বৃহৎ 
জলশিষে বপাস্তবিত হযে কাঁটিগন্গী আখ্যা পেল। বাঁকেব বহির্গমন মুখে বা অশ্বক্ষবারৃতির 
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শেষ অংশে পূর্তবিভাগ “afin গেট’ বানিষে প্রতি বর্ষায কাটিগঙ্গাকে সঞ্জীবিত ক্বতেন। 
১৮৩৯ খ্ৰীষ্টাব্দে এই গতিপবিবর্তন সম্পূর্ণ হল! কাঁশিমবাঁজাঁবেব নদী ভাগীব্থী নামে পদ্মা 
“থেকে wer] পর্যন্ত প্রা সোজাস্থুজি প্রবাহিত হুল। বন্দৰ কাঁশিমবাঁজাবকে পুনৰ্জাবিত 
কবাব শেষ চেষ্টা কবলেন কান্তবাঁবুব প্রপৌত্র বাজা কৃষ্ণনাথ বাষ। কাঁশিমবাজাব ও 
লণুনেব মধ্যে বীষ্পীষ জাহাজ চালাবাব পরিকল্পনা ১৮৩৯ খরীস্টাবেব ১৫ জুন প্রচাঁবিত 
হল।৯৫৯ কিন্তু পৰিকল্পনা aie পবিণত হল না। Peale ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে! ৩১ 
অক্টোবব কলিকাতাঁষ আত্মঘাতী হলেন ।৯৫২ একদা কাঁশিমবাঁজাঁবেব উপনগবী সৈদাঁবাদ, 
ফবাসডাঙ্গা, কাঁলিকাপুব, বামুনগাছা, ভাটপাড| ও চুনাখালি ক্রমে বিচ্ছিন্ন হযে বিভিন্ন গ্রামে 
পবিণত হল। বন্দব কাশিমবাঁজাঁব লুপ্ত হল। ধ্বংস হযে গেল “অগণ্য অট্টালিকা পৰিপূৰ্ণ 
কাশিমবাজাব’ | যে শহব বিদেশী পর্যটকদের অবাক কবে দিত, যেখানে হাব পবম্পব 
সংলগ্ন গগনম্পৰ্শী অট্টানিকাবাজিব জন্য বাঁজপথে স্থ্যালোক প্রবেশ কবিতে পাঁবিত না, ছুই 
তিন cart ব্যাঁপিনী সৌধমালাব অগ্রভাগ fra লোকে অনাধাঁসে here কবিতে পাবিত, 
তাহা এক্ষণে আববেব উপন্যাস বলিযা বোধ হয’ 1৯৫৩ “এক্ষণে ইহাব অধিকাংশ বাস্তবাটি 
জনশূন্য হইয! ভগ্রীবস্থায পতিত esa বহিযাছে এবং সেই সকল উৎসািত গৃহের ইষ্টকাদি 
মলা লইযা অনেকে অপবাপব স্থানে গৃহনির্মাশ কবিতেছে।?১৫৪ কেবল আছৈ কতকগুলি 
ভগ্ন মন্দিব, আর্মেনীয় গির্জা, ইংবেজ আর ওলন্দাজদেব সমাধিস্থল আৰ জাহাজে আঁবোহধ ও 
'অবতবণেব উচু পাকা মঞ্চ। এই মঞ্চ তৈৰী হবাব সময় ১৭১৮ খ্ৰীষ্টাব্দ । বন্যাব ভযে নদীব 
জলেব সাঁধাবণ সীমা থেকে ৬০ ফুট উচু করে এই মঞ্চ তৈবী করা হয। ৪০০ ফুট cm] ‘ভাল 
ইটেব পাকা দেষাল তুলে নদীব পাঁড বাঁধান ও মঞ্চটিকে মজবুত করা হল। আজও ছুই দিকেব 
ww বৃহৎ CACM সকলেব প্রশংসা লাভ করে। এই সমস্ত কাজ শেষ কবতে ‘খরচ 
পড়ে ৩০০০ BSL] এই ব্যযেব মধ্যে ইংবেজ কোম্পানি দেন মাত্র ২৫০ টাকা | বাকি 
খবচ কাশিমবাজাবেব ব্যবসাধীকুল চাদ! কবে বহন করে।১৫৫ বর্তমানে চতুর্দিকে জমিব 
মাঝখানে এই মঞ্চখানি faux ও প্রশ্নৈব সৃষ্টি কবে। নদীব সন্সেহ সংস্পৰ্শ বন্তাব সম্ষেও 
লাভ কবা সহজ হয ন|। বিবাঁট এক পবিহাসেব মতো মহাজনটুলিব পাঁথবেব বাস্তা আজও 
বেঁচে বযেছে, কিন্তু সদাচঞ্চল বাঁণিজ্যকেন্দ্রের চিহ্নমাত্ৰ নাই। মহাপবাক্ৰান্ত ইংবেজ কোম্পানিব 
কুঠি অবলুপ্ত, অন্যান্য বাডিগুলিও অদৃশ্য হবাব পথিক। বগিব হাঙ্গামাব সময যে মধুগড 
পুষ্করিণীতে ব্যবসাঁধীবা তাঁদেব ধনসম্পদ লুকিযে বেখেছিলেন, আজ তা প্রাষ জলহীন' এক 
পৃকপন্থল, আর কাশিমবাজাব এক প্রযৌজনহীন পৌন্দর্যহীন fae গণ্ডগ্রমি। মানুষের 
অহঙ্কার কালের গতির কাছে যে কতো তুচ্ছ কাশিমবাঁজার তাঁর এক অপূর্ব উদ্বাহরণ। 
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Niccolo Manucci—Storia da Mogor, vol I, II & III, (First Ed. 1907. 
Rep 1965) 


Bengal Past & Present vol 86 Part I. No. 161 (Jan.-June 1967): 
The Rise and Decline of Hoogly. 


James Rennell—Memoir of a Map of Hindoosthan. cxin (1793) 
নিখিলনাথ বাষ--মুশিদাবাদেব ইতিহাস ॥ Wilson's Annals, vol, I 

Philip Woodruff Men who Ruled India, vol I. p 70 (1953) 
Bengal Past and Present as (৩) 

Niccolo Manucci-—Storia da Mogor, vol. II, pp 88-89 (1965) 
Jadunath Sarkar as (>) 


Narendrakrishna Singha —The Economic History of Bengal, 
vol I. p 52 (1956) || Hunter—Statistical Account of Murshidabad. 


M. Alfred Martineau's Dupleix et I Inde Francaise, vol I 

Jadunath Sarkar as (3) 
এ 

Narendrakrishna Singha as (১০) p 34 

O’Malley—Murshidabad Gazetteer. . 

Narendrakrishna Singha as (১০) || Hunter—Statistical Account. || 
নিখিলনাথ বাঁষ__মুশিদীবাদেব ইতিহাস, পৃ ২৫৪ 

নিখিলনাঁথ বাষ-_মুশিদাঁবাদ্দেব ইতিহাস, পৃ ২৫৫ 

C. R, Wilson—Old 014৬1111977 in Bengal. vol I, pp 51-52 (1906), 
t এ p 16. 

বমেশচন্দ্র মজুমদাব--বাংলার ইতিহাস, দ্বিতীয খণ্ড 

মানচিত্র | (১) A D. Innes (২) Hunter—History of Bengal (৩) Rennell. 

J. H. Little—House of Jagat Seth. (1967) 


t — এ | Sex Ul Mutaqherin, vol I, pp 270-273, 
এ — এ pp 41-42. 
t — এ pp 54-58 I Bengal Consultations. 


12 Dec. 1726, 13 Feb. 1727. 
নিখিলনাথ রায়--মুশিদাবাঁদেব ইতিহাস, সপ্তম অধ্যায়, পৃ ৪১৭-৪৫৮ || 
Murshid Qul: Khan and his Times—Dr. Abdul Karim 
J. N, Sarkar, Ed—Huistory of Bengal, vol II (Dacca Univ.) 
2 == & ॥ নিখিলনাথ রায--মুখিদাবাদ্বের ইতিহাস 
t — t] 
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J.H. Little—House of J agat Seth, pp 78-80 
Consultations 28 April 1730 | J. H. Little—House of Jagat Seth, 


pp 62-64 
Consultations 4 May 1730 ॥ $ t pp 63-67 
Consultations 20 & 21 July 1730 ||  - t] .p 68 
Consultations 28 Oetober 17301 এ t pp 71-72 
g ĝ p71 
এ এ 981 
এ t] p 83 


নিখিলনাথ বাধ--মুখিদাবাদের ইতিহাস, একাদশ পবিচ্ছেদ 
Seir Ul Mutagherin, vol I, p 353. 
J. N. Sarkar, ed.—History of Bengal, vol II (Dacca Univ.) 
à — du নিখিলনাথ বায--মুশিদাবাদের ইতিহাস 
J. H. Little—House of Jagat Seth 
Calcutta Review, vol 57. (1873). The Territorial Aristocracy of 
Bengal. (Art. v.) Kasimbazar (Cossimbagar) Raj. 
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Year 


1640 
1654 
1658 
1680 
1683 
1686 
1702 
1707 
1711 
1715 
1716 
1720 
1723 


পৰিশিষ্ট--১ 


Factors of Cossimbazar & Residents at Murshidabad 


Factor Assistant 


The factory was probably established 

Stephens (died 1n Cossimbazar) 

John Kean, Job Charnok 
Job Charnok 

Robart Hedges (officiated during absence) Robert Hedges 
Job Charnok's flight 

Halsay 

William Bugden Chambers 
Robert Hedges 

Samuel Feak John Dean 
William Ange 

John Dean 

Henry Frankland 


১৩৬ সাঁহিত্য-পবিষং-পত্রিক! বর্ষ.৭৪ 


Year ' Factor Assistant 
1727 Edward Stephenson 


1730 John Stackhouse 
1734 Braddyll 


1742 . Francis Russell 

1744 John Forster 

1750 William Watts "  Collet/Hastings 
Residents 

1757 Warren Hastings (acting) Scrafton ) 

1759 Do Warren Hastings (acting) 

1762 Warren Hastings Warren Hastings 

1763 Francis Sykes (acting) g 

1763 Batson চু ‘ 

1765 A W Senior Francis Sykes 

1765 (22 July) F, Sykes 5 

1769 Aldersey . : » n 

1770 Palk Bechar 

1771 Samuel Middleton Samuel Middleton 

1774 (31 Oct,) J Rider (acting) Do ` 

1774 (9 Dec) W. Aldersay Do 

1776 (] Mar) T Lane Do 


[ The lst 1s not Complete | 


পরিশিষ্ট-২ 
কাশিমবাজারের সমাধির বিবরণ 


কাঁখিমবাঁজীবে বিভিন্ন ইউবোপীয় জাঁতির সমাধিক্ষেত্ৰ পৃথক । ফবাসী সমাধিক্ষেত্ৰ 
গঙ্গার গর্ভে। ইংবেজ ও ওলন্দাজ সমাধিন্দেত্রদয় আজও আছে। মেবামত ও দেখাশোনাব 
অভাবে দুইটি জায়গাবই অবস্থা শোঁচনীয়। গাছেব ডাল পড়ে অথবা অন্থান্ত প্রাকৃতিক হুধোগে 
বহু সমাধি ভগ্ন। জঙ্গলসমাকীৰ্ণ হওযাষ গাছের শেকড ঢুকে বহু সমাধি নষ্ট কবে দিষেছে। 
দিনে এগুলি গবাদি পশুব বিচবণস্থল, বাজে ছুষ্কৃতকাবীদের আস্তানা এবং AAT অসামাজিক 
ক্রিযাকলাপের উৎকৃষ্ট বঙ্গমঞ্চ। সমাধিব বহু পাঁষব চুবি হযে গিয়েছে। সমাধিব গেট 
প্রতিবাবই অদৃশ্য হয়। এমন কি কোন সমাধিতে ফুল বা ফুলদানী দেওযামাত্র চুবি হযে 
যায় প্রকৃতই এই সমাধিস্থানগুলি পবিত্যক্ত। 

পরপুষ্ঠায় কালানুক্ৰমিক সুচী দেওয়া হল। ৷ | "m 


সংখ্যা ২ বন্দর কাশিমবাজার ১৩৭ 


ইংবেজদেব সমাধিস্থল ৷ 
৬. মুশিদীবাদেব ইতিহাসে আঠাবটি সমাধির কথা লিপিবদ্ধ আছেএ এখন সর্বদষেত 
^ মতেবটি সমাধি বৰ্তমান। তাব মধ্যে পাঁচটিব উচ্চতা পনেব থেকে কুডি ফিটেব মধ্যে | 
ছুটিতে সমাঁধিফলকেব চিহ্ন নাই, অন্য তিনটি সমাধি চার্লস ক্রমলাইন, জন Ae ও লাঁইযন 
প্রেগাবেব। হেষ্টিংসসাহেবেব প্রথম স্ত্রী ও vate সুন্দৰ সমাঁধিটি কিছুদিন হল সম্পূর্ণৰূপে 
গাছেব ভাল পভে নষ্ট হযে গিঁখেছে। ছবি ছাড| হেষ্টিংস-বণিতাঁৰ সমাধিব সৌন্দর্য আজ 
জানতে পাব| কঠিন বর্তমানে মাত্র আটটি সমীধিব ফলক আছে। 


31 
RI 


ত। 


81 


€ | 


vi 


Mrs. Mary Hastings and her daughter Elizabeth—11 July 1759 
Male infant of Captain John & Rose Grant born & buried 
—19 Nov 1775 
Mrs Eliz Hartle—9 Oct. 1782 
Eliza, wife of Major Edward Clark-and Edward Ives (erected 
by their beloved children)—8 Apr. 1760 and 19 Aug. 1783 
(tomb size—5'6" x 4’ 3" x 19") 
Thomas Dugald Campbell Esqr. who departed the life in Rangamati 
“aged 32 years—6 October 1784 
Charles Cromeline Esq. aged 81 years—23 December 1788 
(tomb size—9'10" x 10' 1" base) 
John Peack, Esquire. Late Serior merchant, aged 31 years 
(erected by his ‘truly afflicted widow')—24 Aug 1790 
Mr. Lyon Prager 5 
Diamond Merchant and Inspector of indigo and drugs aged 47 
years.—12 May 1793 (tomb size—10' x 10' base, Hight about 15") 


কতকগুলি কাককার্ধখচিত সমাধি আছে। মাঁঝখানেব বড় স্তম্জটিব কারুকার্য অপূৰ্ব । 
অনেকে এটি জোসেফ বাৰু Joseph Bardieu)-s সমাধি বলে সন্দেহ কবেন 1 কাখিমবাজাব 
কুঠিব প্রধান বাদ ১৭৯০ খ্রীন্টাব্দে পবলোকগমন কবেন। ডেভিড jabita (David 
Anstrathar) ও সাবা ম্যাটক (Sarah Mattock)-aa সমাধির কথা নিখিলনাঁথ «iom 
মুশিদাবাদের ইতিহাসে উল্লিখিত হযেছে । রায মহাঁশষ ১৯০২ খ্রীন্টাব্দেব আগে যখন এই 
সমাধিস্থান দেখেন তখন সম্ভবত এই ফলকছুটি ছিল। ডেভিড জ্যান্সট্রাথাব কাঁশিমবাঁজাবে 
একদা সুবিখ্যাত ফেলিপিটি হলেব (Felicity 511) স্থষ্টিকর্তা। এই ফেলিসিটি হল 
কোম্পানিব কর্মচাঁবীদেব জমাযেত হবাৰ আসব ছিল। সম্ভবত এই ভবনটি আজও বিদ্তমান 
কিন্তু পরিচয়লুপ্ত হওষায অপবিচিত। সারা ম্যাটক স্থবিখ্যাত রাজনৈতিক হামডেনেব 
(Hampden) নাতনী কিন! নিখিলনাঁথ att আলোচনা কবেছেন। অ্যান্স্রীর্থাব ১৭৮৫ 
Qira ও শ্রীমতি ম্যাটক ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সমাধিস্থ হন ৷ এ ছাড| ম|লদহকুঠিব অধ্যক্ষের 
স্ত্রী শ্রীমতি গ্রে ও মেবী চাল এডাম্‌স ও তাহার পুত্ৰকন্তাগণেব সমাধিব কথা বণিত হযেছে। 
সমাধি প্রস্তবেব তাঁবিখ যথাক্রমে ১৭৩৭ Spb[ ও ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ উল্লিখিত হয়েছে | 


৯৮ 


১৩৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্ৰ ॥ 

১৮৬০ Bore ক্যাপ্টেন গ্যাসট্ৰেল ১৭টি সমাধিবেদী দেখাব কথা লিখেছেন। ১৯০২ 
খ্রীষ্টাব্দে নিখিলনাঁথ রায় ২২টি সমাধিবেদী দেখেছেন। বর্তমানেও (১৯৬৯ খ্ৰী) ২২টি সমাধি-- 
‘বেদী আছে। সম্ভবত ক্যাপ্টেন গ্যাসট্রেল জঙ্গল ও মযলাব জন্তু পাঁচটি নীচু সমাঁধিবেদী 
দেখতে পাঁননি। বর্তমানে মাত্র পাঁচটি সমাধি ফলক বষেছে। 


১। Damel Van Der Muyl—16 May 1721 (tomb*size—13'9" x 9' x 23") 

21 Matthias Arnoldus Brahe—20 Aug 1772 and Johanna Petronela 
Van Sorgen—Abraham Matinus Brahe born on 1741 
death on—17th BRE A: 1772 

৩] 'Tamerus Canter Visscher died at Calicapor—31 January 1778 
highest tomb (tomb size—15' 10" x 11' base) 

8| Gregonius Herklots Van Middelburg, Secuhde der Bengalsche 
Directic—14 Feb. 1787 

€1 Johan Gantvoort van Aaften—20 Oct. 1792 
ihlieven Ondropper Chirurgyn in de Edle Needrlandsche 
oftindice Compagnief 


আর্মেনীয় সমাধিক্ষেত্ৰ ॥ 
দীর্ঘদিনের অনাঁদবের পর ১৯৬২ খীষ্টাব্দে আর্মেনীয়ান সমাজ কর্তৃক WRAPS - R 
মাত্র একটি সমাধিস্তম্ভের পরিচয় পাঁওযা যায়। 


>| Manatsakan Sambat Vardon who died on 13 Oct. 1827 
(founder of the Armenian College in Calcutta). 


পৰিশিষ্ট--৩ ; 
shafa (বর্তমানকালের) . 

s | কীসা-পিতলের বাসন তৈরী-_খাগডা 

২। হস্তিদৃত্তের কারুকার্_-বহবমপুব ও খাগডা 

e| রেশমের শাঁডী ও খান--বিষ্ণুপুব, সৈদাবাঁদ ইত্যাদি 

৪ | বাতিল বেশম হতে--মটকা, তপর, গবদ ও ছাঁলেব 

কাঁপড তৈরী- বিঞুপুব, সৈদাবাদ ইত্যাদি 

- ei পৌডা ও কাচামাঁটিব মূৰ্তি তৈরী- বহরমপুর, খাগডা সৈদাবাদ। 

৬। মিষ্টান্ন তৈবী (বিশেষ ছাঁনাবডা ও 

-ওসওযাঁলী মিষ্টি )__খাগভা, সৈদ্বাবাদ ও আজিমগঞ্জ। 


সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা 


বর্ষ ৭৪ ॥ সংখ্যা ৩ 


স্ুীপত্র 
ববি দত্ত ঃ বিস্মৃত কবি-অনুবাদক d স্ুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯ 


বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষ 
২৪৩/১ আচার প্রফুল্লচন্দ্র বোড 
কলিকাতা ৬ 


সাহিত্য-পবিষৎপত্ৰিকা 
qf ৭৪, সংখ্যা ৩ 


১৩৭৪ 


রবি দন্ত RAS কবি-অনুবাদক 


সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় 


i এক 

ববি দত্ত বাঙালী সংস্কৃতিব ইতিহাসেব একটি বিশ্বত নাম। ভাষাপথিক আচার্য 
হুবিনাথ দে frase গবেষণাকালে আমি ববি দত্তেব কার্যাবলীব সঙ্গে সম্যক পবিচিত হতে 
থাকি এবং ষথানিযমে Sia বচনাঁবলী আমাকে আকুষ্ট,কবে। কিন্তু তাঁৎক্ষণিকে বিষযাত্তবে 
যাঁওযাঁব Stated না থাকায আমি বিবত atfe কিন্তু, সামান্য কিছুকাল পবেই এক 
আকস্মিক আবিষ্কাব আমাকে যুগপৎ ভাবিত ও উত্তেজিত কবে তোলে। বলা চলে, এটি 
প্রা একটি মহাদেশ আবিষ্কার--ববি দতেব গ্রন্থাগাব।৯ গ্রন্থাগাবে ঢুকে আমার মতো 
_ অনেকেবই মনে হওযা অস্বাভাবিক নয যে এই অমূল্য সম্পদ এখানে লোকচক্ষুব অন্তবালে 
- অনাদবে আত্মগোপন করে আছে কেন? এ বিষযে কৌতুহলী হযে স্কুল কর্তৃপক্ষকে ent 
করলে জবাব মিলবে,--এনস্থাগীরটিব মালিক রবি দত্ত তীদের স্কুলেব সেক্রেটারি ছিলেন। 
তিনি স্বেচ্ছায় তাদের স্কুলকে এই গ্রন্থাগাবটি উপহাঁব দিয়ে গেছেন গ্রন্থাগারটি কয়েক শত 
বহুমূলয পুস্তকে একটি উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। এই সংগ্রহে আছে-_পৃথিবীব বিভিন্ন প্রধান 
ভাষাষ লিখিত ব্যাকরণ , ভাষাতত্ব মূলক বহু মূল্যবান বচন|, বিশ্বসাহিত্য ও ইতিহাসের 
নানাবিধ মৌল গবেষণা ইত্যাদি আবও কত কি। রবি দত্ত -সংগ্রহেব কয়েকটি গ্রন্থের - 
নামোলেখ Fats লোভ সংববণ করা দুঃসাধ্য ঃ 

১, Domenico pezzi : La Lingua Greca Antica. 

2. R. S. Conway . The Italic Dialects. 

©, August Fick. Vergleichendes Woerterbuch der Indogermanis- 
chen Sprachen. 

8. Georg Bulhle: Grundriss der Indo-Arischen Philologie. 

৫, George Bertin: Abridged Grammars of the Languages of the 
Cunerform Inscriptions. 

১ সবচেষে কৌতুকাবহ্‌ ব্যাপাৰ হল এই মহার্থ সংগ্রহ্টির অস্তিত্ব আজও বৰানগবেৰ একটি পুবনে| স্কুলে বৰ্তমান | 


‘ব্রানগব ভিক্টোরিযা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয'-এ এই ধৰনেৰ সংগ্রহের কদব কতখানি হতে পাবে সে বিষযে কোনরপ 
মন্তব্য নিশ্রযোজন। 


১৪০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বৰ্ষ ৭৪ 


৬, A, Samuele Clarke . Homer: Odyssea Graece et Latine, 

3. Paget Toynbee : La Commedia di Dante Alighieri. 

b. J. Muir Original Sanskrit Texts on the Origin and History of ~ 
the People of India. 


আমাদেব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রচলিত জাঁড্যের দৌবাত্ম্য সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করতে 
গেলে অন্যতম নিদর্শন স্বরূপ নিঃসন্দেহে বিদগ্ধ কবি-অন্লুবাদক ববি দত্তেব বিষয়টি উপস্থিত 
কবা চলে। বিশ্বভাষাপথিক আচাৰ্য হরিনাথ দের পর এদেশে "বহু ভাষাবিদ্‌ পণ্ডিত হিসেবে 
রবি দত্তেব নামটি স্মৰ্তব্য। শুধুমাত্র ভাঁষাবিদ্‌ হিসেবেই নয়, আবও অনেক বিষয়ে এই ছুই 
পণ্ডিতের মধ্যে আশ্চৰ্য সব মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। ভাবতে ভাবি অবাক লাগে মাত্র 
চৌত্ৰিশ বছর বয়সে এই ছুই অমূল্য জীবন নিঃশেধিত হযে গেলেও ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতিকে 
যথাযথ ভাষাস্তরেব মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে স্থপ্রতিষ্ঠিত করার গুরুভার দায়িত্ব তাঁরা 
যথার্থ ই অনুভব করেছিলেন ।৯ 

যতদূর জানা xis, প্রথমবার ( বায PM এক প্রেমে ব্যর্থ হন। 
তিনি দ্বিতীষবার ইংলণ্ডে যান ১৯১৩ গ্রীস্টাব্দে | এই যাত্রাব উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট ছিল না। ওই 
বছরেব ৪ জুন এমিলি জর্জেন৷ আ্যাটুকিন্মন্‌ নামে এক মহিলাকে বিবাহ করে তিনি স্বদেশে 
ফিবে এলেন। বিবাহের অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর মানসিক wetefewel কিছু কিছু লক্ষণ 
প্রকাশ পাঁয়। এ সম্পর্কে অবশ্য তাঁর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনও খুব স্থির নিশ্চয় ছিলেন না। 
যে অন্তমুৰ্খিনত| এই ধবনের মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক এই অপ্ররুতিস্থতা তারই নামাস্তর 
হিসেবে অনেকে গ্রহণ কবেছিলেন। কিন্তু একটি নিদারুণ মানসিক দুর্যোগে যে ববি দত্ত চুর্ণ- 
fag হযে যাচ্ছিলেন এ বিষষে কোনও সন্দেহ নেই। এই দুর্যোগে প্রথম গু'ডিযে গেল তার 
দম্পত্যজীবন। তথাকথিত সুহৃদ্বর্গেব সৎ পরামর্শ অনুযাষী তীব স্ত্রীকে ইংলগে পাঠিয়ে 
দেওয! হল। এই ছুনিবাব বিচ্ছেদ রবি দত্তের শোকাবহ পরিণতিকে হযতো আরও ত্বরান্বিত 
কবে। এমিলি কিন্ত ববি দত্তকে ভুলতে পারলেন না । ইংলণ্ড থেকে চিঠিতে তাঁকে নিজের 
কাছে চলে আসাব আকুল আহ্বান তিনি জানান | রবি দৃত্তেব তখন যা শারীবিক ও মানসিক 
অবস্থা তাতে তাঁর পক্ষে আব যোজন যোজন লবণ সমুদ্র অতিক্রম কবে প্রিয়তমা পত্নীব 
সান্নিধ্যে নতুন আযু, স্বাস্থ্য ও সুখ অর্জন কবা সম্ভব ছিল না। ক্লান্ত, ক্ষতবিক্ষত হাম্‌লেটেব 
মতো তিনি শুধু বাঁববাব এমিলিকে তীঁব কাছে ফিরে আসাব হাতছানি দিযে চলেছিলেন। 
কিন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড তাঁগুবে দুজনেই দুজনের আহ্বানে afer stel দিতে শেষ পৰন্ত 
অপাবগ হলেন 1° 

১ আচাৰ্য হবিনাথ দের সঙ্গে ববি দণ্ডের সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত পরিচযও ছিল৷ কেননা QUOTA মধ্যে অনুবাদ প্রসঙ্গে 
পত্নাদি বিনিষষ হত। হবিনাথেব মাতুলপুত্র শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের মুখে শুনেছি হরিনাথের ঢাকা কলেজে অধ্যাপনাকালীন 
রবি দত্ত তীব ফবাসীদে লেখা কবিতা ও অনুবাদ সম্পর্কে মতামত জানতে চাইতেন। 

২ ববি দৃত্তেব মৃত্যুর অনেককাল পবেও তীাব শ্বজনদেব সঙ্গে এমিলিব পত্রবিনিময় ছিল অব্যাহত । ববি দত্তের 


ভাগিনেয অমিয় বকে লেখা এমিলির যে সব চিঠি দেখাব সৌভাগ্য আমার হযেছে ( অসিযবাবুয স্ত্ৰী ঁলীলা বসুৰ 
সহযোগিতা ) তাতে এই ইংবেজ রমণীব সহৃদযতাব স্বাক্ষর সুস্পষ্ট | 


সংখ্যা ৩ ববি we: বিস্মৃত কবি-অনুবাদক . ১৪১ 


ববি দত্তেব উদ্বাযু মনোবাজ্যে অন্ধকাব ক্রমেই ঘনীভূত হতে থাকে। সীমাহীন অন্তৰ্দাহ, 
অনতিক্ৰম্য নৈঃসঙ্গ্য, সংশয, শঙ্ক|, নির্বেদ, একদা "অতি পবিশীলিত চেতন আর অব্যক্ত 
অবচেতনেব বন্ধে রন্ধে অমোঘ নির্মস্থনেব পুঞ্জীভূত প্রতিক্ৰিয়ারাশি মৃত্যুমুখিনতাব ইঙ্গিত 
দিতে থাকে। প্রথম যৌবনেব আবিশ্ব জ্ঞানাভ্যাস জীবন-জিজ্ঞাসাব উজ্জলতম সব উপলব্ধি 
ক্রমেই নিববচ্ছিন্ন তামসিকতায আচ্ছন্ন হযে আসছিল। মগ্নচেতনাব অন্ধকারে অকস্মাৎ 
আত্মোত্বাটনেব আতঙ্কিত নীল নীল বিদ্যুৎ সামগ্ৰিক অস্তিত্বেব এক মৌল, অস্পষ্ট ছাঁযামযী 
সৰ্বনাশ দাবি করতে শুক কবে। কিংবা হযতো বা ম'সিও তেম্তে মতে! YT থেকে 
শৃন্ান্তরে যাঁওয়াব সিদ্ধান্ত বা এক অবচেতনা থেকে আব এক অবচেতনাঘ পৌছনোব 
প্রস্তুতিতে ক্লান্তচৈতন্ত বন্নাহীন হযে গেল। প্রজ্ঞাব শুদ্ধ আলোকে অথবা বীভৎস এক ঝলকে 
জীবনেব সমগ্র যোগফলকে বুঝি বা কোনও এক মৌইুতিক wat চৈতন্যে ধাবণ করতে 
চেযে এই জীবন, এই ববি দত্ত নিজেকে হাবিয়ে ফেললেন নিজেবই হাঁতে | তখন তব বয়স 
মাত্র চৌত্ৰিশ | রবি দত্তের Epitaph cate ভালেবিব ভাষাতেই দেওয! চলে : 

“Syllogisms debased by agony, thousands of joyful images 

bathed in pain, fear joined to fine moments of the past. 

And yet, what a temptation death 1s 

An unimaginable thing that enters the mind 1n forms of 

desire and horror, turnabout 

Intellectual end Funeral march of thought "? 


ছুই 

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দেব ১ অক্টোবর কলকাতায় মাতামহ উপেন্দ্রনাথ মিত্রেব বাঁডিতে (৫ শঙ্কব 
ঘোষ লেন ) রবি দত্তেব জন্ম । দত্ত পবিবাবেব আঁদিবাস ছিল হাটখোঁলীয। ববি দত্তের 
জন্মে অনেককাল মাগে হাটখোলার বাস তীর্দেব ছিন্ন হয়। ববি wwe পিতামহ 
কাশীনাথ দত্তই সম্ভবতঃ হাটখোলা থেকে বরানগবে গিষে প্রথম বসবাস শুক কবেন।২ 
একত্রিশ বছব বষসে ববি দত্তেব পিতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত মারা যান (৯ ডিসেম্বব ১৮৮৭ খ্ৰী) I 
এবং পরেব বছরেই নবেশননদিনী পাঁচটি পুত্রকন্াকে রেখে স্বামী-অন্থগামিনী হন 
(৯ অক্টোবৰ ১৮৮৮ খ্রী)। পিতামহের তত্বাবধানে কিছুকাল কাঁটিযে রবি দত্ত ও অন্তান্ত 
ভাইবোনের! মাতুলালযে এলেন ববি yet মাতামহ উপেন্দ্রনাথ মিত্র ছিলেন প্রখ্যাত 
আইনজ্ঞ। আর মাতামহী ক্ষেমদীঙ্বন্দরী হলেন কোন্নগবের স্বনামধন্য শিবচন্দ্র দেবেব Fal ৷ 
সহৃদয় মাতামহ ও মহীয়সী মাঁতাঁমহীব স্েহচ্ছাযাষ রবি দত্তের কৈশোব ও যৌবন কাটে। 

> "ie ERIA লেখকেব | 


২ ববি দত্তেব মৃত্যুৰ পব ববানগরে তীর পিতামহেৰ প্ৰকাণ্ড বাডিটি বিক্ৰি হযে যায। অবশ্য ওই বাডিটিব সামনেৰ 
প্রশস্ত পথটি কাশীনাথ দত্তেব নামেই পৰিচিত৷ 


১৪২ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


মেট্রোপলিটন্‌ ইন্ষ্রিটিউশনে (বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ) ববি দত্তের freee | 
১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স্‌ পান করেন।৯ এই পরীক্ষা তিনি একটি 
স্কলাবশিপও লাভ কবেছিলেন ।২ এন্ট্রান্দ্‌ পৰীক্ষা পব তিনি জেন্ব্যান্‌ lene 
ইন্ষ্টিটিউশনে ( অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ ) এফ. এ. ক্লাসে ভতি হন। এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 
এফ. এ, পৰীক্ষা তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেন। মানেব ক্রমান্থসাঁবে Ste নাম পনের 
জনের পবে দেখা WT এই পৰীক্ষা ভাষাসমূহে তিনি whe’ স্বলাবশিপ লাভ কবেন।৩ 
সৃংস্কৃতে Pachete Prize ছাডাও তিনি এই পৰীক্ষায় একটি সাঁধাবণ স্বলাবশিপ পান 1s 
"এফ এ. পৰীক্ষায মফলতাঁব পব তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ ক্লাসে Sis 
হলেন। ১৯০৩ Soca বি এ. অনার্স পবীক্ষা সংস্কৃত ও ইংবেজীতে তিনি যথাক্রমে দ্বিতীষ 
শ্রেণীতে বা বিভাগে দ্বিতীয় ও ত্রয়োদশ স্থান লাভ করলেন। প্রসঙ্গতঃ বলা যাষ, 
সংস্কৃত অনার্সে এ-বছবে কোনও ছাত্ৰই প্রথম শ্রেণীতে BAL হতে পারেননি ।৫ 
সংস্কৃত অনার্সে নৈপুণ্যেব জন্যে ববি দত্ত প্রসন্নকুমার সর্বাধিকাঁবী স্বৰ্ণ পদক পান ।৬ 
তাছাড| তিনি একটি গ্র্যাজুষেট স্কলাবশিপও লাভ কবেন।1 এবং এই বছবেই প্রাইভেট 
ছাত্র হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিগ্ালযের, সংস্কৃত ‘এ’ গ্রপে এম: এ. পৰীক্ষা দিয়ে তিনি দ্বিতীয 
শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকাব করলেন। এই পবীক্ষাতেও কোনও প্রার্থী প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হননি iv 

কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ এম, প্রোথেবো৷ একটি প্রশংসাঁপত্রে ববি দত্ত 
সম্পর্কে লিখেছেন ( ১৭ আগস্ট ১৯০৪ Q) £ “He completed his M A lectures in 
English 1n this College during the Session. 1903-1904"? এই সময একটি 
মজাব ঘটনা ঘটে। ববি দত্ত ইংলণ্ডে যাওযাব তীব্র বাসনা প্রকাশ কবেন। তাঁর ইচ্ছে 
কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ইংবেজী সাহিত্য পভার। স্সেহশীল তত্বাবধাযকেবা কিন্ত 
সেকথা শুনতে নারাজ । বিশেষতঃ মাঁতামহী তো তীব পৰম আদবেব নাতিটিকে বিলেতে 
যেতে firs মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন নী । কেননা তাঁদেব বড ছেলে (ব্যারিস্টাব হেমেন্দ্রনাথ 
মিত্র ) বিলেতে গিষে ‘মেম’ (এক ফরাসী মহিলা ) বিয়ে কবেন। এই সব বিচিত্র আশঙ্কায় 
কৌন মতেই নাঁতিকে তিনি আব ওই ‘মেম’-অধ্যুসিত দূবদেশে পাঠাতে বাজী হচ্ছিলেন না। 
ববি দত্ত খুব মনমূর! হয়ে পডলেন। অবশ্য শেষ পৰ্যন্ত তার ইংলণ্ডে যাঁওয| সম্ভব হল। 


> The Calutta University Calendar 1900 

২ ববি দত্ত লিখিত তার শিক্ষাগত ও কর্মজীবনের এক মুদ্রিত বিববণী থেকে এই তথ্য দেওয়া হল | 
৩ The Calcutta Unwersaty Calendar 1902 

৪ ববি দত্ত লিখিত ভাব শিক্ষাগত ও কৰ্মজীবনেৰ এক মুদ্ৰিত বিববণীই হল এই তথ্যাদিব উৎসমুখ | 
& The Calcutta Unwerssty Calendar 1904 

৬ Presidency College Centenary Volume 1956. Calcutta 1956. 

৭ রবি দত্ত লিখিত ডাব শিক্ষাগত ও কৰ্মজীবনেৰ এক মুক্ত বিববণী থেকে এই তথ্যটি দেওঘা হল। 
v The Calcutta Unwersaty Calendar 1904 


৯ পরিশিষ্ট দ্ৰষ্টব্য ৷ 


ue 


সংখ্যা ৩ ববি wes বিস্মৃত কবি-অনুবাদক ১৪৩ 


১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ববি দত্ত ইংলগু যাত্রা কবেন। ইংলণ্ডে যাওযাব আগে একদা! তিনি 
খ্ৰীস্টধৰ্মে দীক্ষিত হওযাঁর সঙ্কল্প কবেছিলেন। যদ্িচ এই সঙ্কল্প বাস্তবে কপ পবিগ্রহ কবতে 
পাঁবেনি। ইংলণ্ডে গিষে তিনি প্রথমে কেম্ত্রিজেব ক্রাইস্ট কলেজে Che হলেন। ১৯০৬ 
খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্ৰিজেব gaz পৰীক্ষা! মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাঁষ ট্ৰাইপস্‌-এ তিনি তৃতীষ 
শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন ।৯ * ববি দ্বত্তেব শিক্ষাসংক্রান্ত যথাযথ তথ্যাদি সংগ্রহের জন্যে আমি 
কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয় ও ক্রাইন্ট কলেজ কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখি। কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্ালয 
কর্তৃপক্ষ ১৬ অক্টোবৰ ১৯৬৯ খ্রীস্টান্দেব এক চিঠিতে ( E 15/2724 ) আমাকে জানান? 

“In reply to you letter of 13 October I confirm that Mr Rabindra 
Nath Datta Came into residence at Christ College in the Michaelmas 
Term 1904 as an Affiliated Student from the University of Calcutta. 
He was placed in the third class in the Medieval and Modern 
Languages Tripos in 1906 and admitted to the B. A. degree on 
19 June of that year, He proceeded to the M. A. degree on 3 
February 1910 For information on Mr. Datta's other activities whilst 
at Cambridge I am afraid I must refer you to the authorities at Christ 
College”. 

Gh ক্রাইস্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ পত্রোত্তবে (২৪ অক্টোবব ১৯৬৯ শ্রী) আমাকে নিয়োভ 
তথ্যাদি জানিযেছেন : 

“Your letter of 21 October 1969 has been passed to me-for 
attention 

I enclose the extracts from Peile's Biographical Register concerning 
the late Mr, Datta, This, together with the foot notes by Dr Peck the 
Librarian of the College, answers (1) and (3) of your letter, 

Mr Datta became a member of the Senate when he proceeded M, A. 
in 1910 and was a member of the College Club during 1910-1917 
According to their records Mr. Datta was never a member of the 
Union Society " 

“Perle II, 879 £ 

Datta, Rebindranth : Son of Ganendra Nath Dutt, landowner , 
born at Sankar Ghosh’s Lane, Calcutta, India, 1 oct, 1883. Educated at 





১ The Historical Register of the Uniwersity of Cambridge. Cambridge 1917 
* আচাৰ্য হবিনাথ দেব নামটিও প্ৰসঙ্গক্ৰমে মনে পডছে। ববি দত্তেব পাঁচ বছব আগে তিনিও কেম্ৰিজেব ait 
ৰলেজের ছাত্র হিসেবে মৰাযুগীয ও আধুনিক ভাষায ট্ৰাইপস্‌ পেষেছিলেন। 


১৪৪ সাহিত্য-পৰিষত-পত্ৰিক। বৰ্ষ ৭৪ 


Calcutta University, Admitted pensioner of Christ's College 
Cambridge under Mr. Cartmell 5 oct. 1904 


a 
B. A. ( Medieval: & Modern Languages Tripos 3rd class) 1906, 


M, A, 1910, Called to the Bar (78513 Inn) 27 January 1907. 
Enrolled 1n.the Calcutta High Court as an advocate 1909 (sic), 
Lecturer_in Englih & in Comparative Philology ean the University of 
Calcutta 1911 , Examiner for the M..A Examination in English and in 
Comparative Philology from 1912, Author, Echoes from East and 
west, 1909. Present (1, e. 1912 ) address: Kasinath House, Kasinath 
Dutt Road, Baranagore, Catcutta." t 

*‘At Cambridge the M. A. degree ıs not taken by examination, 
therefore not 1n any Subject , simply by lapse of time & payment." 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যযুগীয় ও আধুনিক ভাষাষ ট্রাইপদ্‌ teala পর ববি দত্ত সিভিল সাভিস 
পরীক্ষা দিতে মনস্থ করেন। এই সময় তিনি লগ্ুনেব রেন্ম ইন্‌ষ্টিটিউশনেব ছাত্র হিসেবে 
যে সব বিষযে পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তার বিবরণী মেলে উক্ত শিক্ষাকেন্দ্রেব অধ্যক্ষ টি. এম. 
টেলরের প্রশংসাপত্রে।৯ ই জে. Seq তাঁর প্রশংসাপত্রে রবি দত্তকে তারিফ করে 
লিখেছেন ঃ 
“In the Civil Service Examination, Division I, he obtained 241 marks 
out of a possible 600, a very good achievement considering the severe 
standard of that examination, and the numerous other subjects that 
claimed Mr. Datta’s attention that time”? ১৯০৭ Hore এই পবীক্ষা 
সাফল্যের জন্যে তিনি সামবিক PaRa হিসেবে ওঁপনিবেশিক চাকরিতে 

` মনোনীত হন।৩ 

সিভিল নাভিস পৰীক্ষা পব তিনি গ্রে'জ ইন্‌-এ ভতি হযে আইন শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কবেন। 
১৯০৮ খ্রীষ্টীব্দে রবি দত্ত “Was called to the Bar and got enrolled as a 
Barrister of the English High Court, King's Bench Divison ৮5 

ব্যারিষ্টার হওযাব পব ববি দত্ত আই. ই, এস লাভ করতে CORT হন। আচাৰ্য 
হরিনাথ দেব মতো তিনিও ভাবতীয শিক্ষাবিভাগে চাকবি SACS মনস্থ করেন ৷ এই 
emer কেমৃত্রিজ ও অন্তান্ত বিদ্যাপীঠে স্বনামখ্যাত শিক্ষাবিদের রবি rece যে প্রশংসা 





১ পৰিশিষ্ট দ্ৰষ্টব্য । 


Service Examination...and was found eligible for 2 Colonial Oadetship.” 


8 Jind, 


v 


সংখ্যা ৩ ববি we: বিস্মৃত কবি অনুবাদক ১৪৫ 


পত্রগুলি দিষেছিলেন তা Baa) ওমাল্‌টব্‌ ডব্লিউ, স্কিট, জেম্‌স্‌ উইলিযম্‌ কাৰ্টমেল্‌, 
ster ate, টি এম. টেলব্‌, ই. জে ক্রকৃদ্‌ প্রমুখ ely সকলেই তীদেব শংসাপত্রে 


আই ই এম লাভেব পক্ষে ববি yews যোগ্যতাব কথা উল্লেখ কবেছেন।৯ অবশ যে 


i - 


কোনও কাবণেই হোক শেষ পর্যন্ত আই. ই এস. লাভে তিনি সমর্থ হলেন না। অত্যধিক 
পডাগুনে! ও কাজকর্মে Ste শবীব এই সময ভেঙ্গে পডতে থাকে। ১৯৯ খ্রীস্টাবের 
মাঝামাঝি কযেক মাম হাসপাতালে বিশ্রাম নিতে হল তাঁকে 1° 

১৯১০ খ্ৰীষ্টাৰ্বেব শুকতে শবীব একটু ভাঁল হলে ববি দত্ত স্বদেশে ফিবলেন। এই সময 
তিনি কিছুদিন কলকাঁতা হাইকোর্টে ব্যবহাবজীবী হিসেবে যোগদান করেন।৩ কিন্ত 
আইনে চেষে ভাষা ও সাহিত্যেই যেকালে ছিল তাঁৰ অধিকতব আসক্তি, তাই কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ভালযেব মতো কুলীন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতাব প্রতি মোহও খুব জাভাঁবিক। স্থযোগও 
মিলল ববি দত্তের বল| চলে, অযাচিত ভাবেই । আচাৰ্য হবিনাথ দে এই সময তুলনামূলক 
ভাষাতত্ব বা তৌল্লনিক ভাষাবিদ্যাৰ উপাধ্যাযেব পদে ইস্তফা দিলেন।৪ প্রসঙ্গতঃ বল! যায, 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য হবিনাথ উক্ত পদে প্রথম বহাল হন।৫ সিণ্ডিকেটের মিটিংযে ববি 
দৃত্তেব নিষোগ সম্পর্কে নিয়োদ্বত তথ্যাদি মেলে ঃ 

"Considered the question of appointing a University Lecturer in 
Comparative Philology, 

RESOLVED— 

That the Syndicate recommend to the Senate that Mr Rabindranath 
Dutt, M A (Calcutta and Cambridge), be appointed University 
Lecturer in Comparative Philology 
RESOLVED ALSO — 

That in case of the appointment being sanctioned, the honorarium 
of Mr. Rabindranath Dutt be at present fixed at Rs 150a month"* 
এবং পবেব বছবেই (১৯১১ খ্ৰী) তিনি কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালযেব ইংবেজী সাহিত্যেব 


উপাধ্যায নিযুক্ত হন ৷? 


১ পৰিশিষ্ট দ্ৰষ্টব্য । 

x Poems, Pictures and Songs to t hich ts prefixed the Philosophy of Art (Das Gupta & 
Co , Calcutta 1915,-এব পবিশিষ্টে প্রকাশিত ববি দত্তেৰ সংক্ষিপ্ত জীবনীই হল এই তাখ্যৰ উৎসমুখ। 

o Ibid 

8 ‘Read a letter from Mr MHerinath De, M A., resigning his appointment as 
University Lecturer 1n Comparative Philology ’—Muinutes of the Syndicate May 14, 1910, 

৫ Hundred Years of the Unwwersaty of Calcutta Calcutta 1957 

৬ Minutes of the Syndseate. April 80, 1910 

a Poems, Pictures and Songs to which «s prefixed The Philosophy of Art (Das Gupta & 
Oo , Caloutta 1916)-এর পবিশিষ্টে প্রকাশিত ববি দত্তেব RETS জীবনী থোক এই তথ্য দেওযা হল। 
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১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ববি দত্ত হঠাৎ আবাঁব Race যান। আগেই বলা হযেছে, এই বছবেব 
৪ জুন স্কাব্বাব্যাতে এমিলি জর্জেনা আযাট্‌কিন্দন্‌ নামে এক ইংবেজ মহিলাকে তিনি বিবাহ 
কবলেন এবং কিছুদিনের মধ্যে স্বদেশে ফিবে এলেন প্রসঙ্দতঃ বলা যেতে পাবে যে বিদুষী 
ইংৰেজ মহিলাকে বিবাহ কৰাব কাঁবণটি হযতো ছিল Sta মনেব মতে। জীব্নসঙ্গিনী লাভের 
বাসনা ৷ স্ত্রী তাকে Ste কাজে সদাসর্ধদ] সাহায্য কবতে পাঁববেন এমতে| আঁশ| ববি দত্ত 
নাকি মাঝে মাঝে প্রকাশ কবতেন।৯ যুবোপীয় সংস্কৃতিবু*প্রভাব আমাদেব নাভীতে 
নাভীতে জডিযে গেলেও জন্ম-মৃত্যু-বিবাহেব আত্মিক ক্ষেত্রগুলিতে যুবোপকে আমবা 
কোনদিনই সমগ্র মন দিযে গ্রহণ করতে পাঁবিনি। তাই মাইকেলের বিবাহ আমার্দেব 
কাছে কটাক্ষের qw] যে কোনও বিদেশিনীব পাণিগ্রহণ মাত্রেই ‘মেম’ বিবাহ , অর্থাৎ ata 
ব্যাভিচাব--এই ধবনেব গোঁডামি বিশ শতকেব দ্বিতীয তৃতীষ দশক পর্যন্ত আঁমাঁদেব মধ্যে 
প্রশ্রয পায। মানবেন্দ্রনাথ বাঘ, অমিয চক্রবর্তী, www. বায প্রমুখেবা তাঁদেব 
জীবনচৰ্যায প্রমাণ কৰেছেন এইসব গোষ্ঠীচিন্তাব অসারত্ব। ন 
স্বদেশে ফিরে ববি দত্ত কিছুদ্বিন চৌবঙ্গিব ‘সমবায় ম্যান্সন্‌’ ( অধুনা স্থবেন্দ্ৰনাথ ব্যানার্জি 

বোডে অবস্থিত ওযাই, ডব্লিউ. সি. এ-ব সামনে ‘cw, হিন্দুস্থান বিল্ডিং )-এ অতিবাহিত 
কবেন। ‘সমবায TPR থেকে তিনি এলেন মাতুলালযে।২ প্রসঙ্গক্রমে বলা চলে, 
ববি yeas স্বদেশে ফেবাব আগেব বছবে তীব মাতামহ উপেন্দ্ৰনাথ মিত্র গত হযেছেন (৩ 
মে ১৯০২ খ্ৰী) Lope মাস বেশ কাটল | তাঁবপব তাব জীবনে নেমে এল কৃষ্ণময সব দিন। 
নিঃসাড নৈবাশ্ ক্রমে ক্রমে তাকে গ্রাস কবতে শুরু কবন ales Ste বিদ্যাঁচর্চা, কাব্যবচন| 
সবই চলল নিষ্টুব মানিক অবসাদকে উপেক্ষা কবে। এদিকে তীব পবিবাবেব লোকেরা 
সঠিক পবিচর্যাব জন্যে ববি দত্তকে ববানগবেব বাডিতে আনলেন | আগেই বলা হযেছে, 
এই সময তব স্ত্রীকে ইংলণ্ডে পাঠিযে দেও! হয। কিন্তু তাতে হিতে হল বিপৰীত৷ 
মানসিক দিক থেকে ববি দত্ত আবও বিপন্ন হলেন তাঁবপব ১৯১৭ খ্ৰীষ্টাবেব ২৭ 
ACSA মঙ্গলবাঁবে ঘটল সেই মর্মান্তিক দুৰ্ঘটন| ৷ মঙ্গলবাঁব বিকেল বেলা থেকে ববি দত্তকে 
বাডিতে খুঁজে পাঁওযা যাচ্ছিল না । সাবা শহব তন্ন তন্ন কবে খোঁজা হল, কোথাও তাকে 
AST গেল AL) পবেব দিন তাঁকে খুঁজে tea গেল_-শব হিসেবে। সমস্ত অবসাদ, বিষাদ 
শেষবারের মতো মৃত্যুব অতলে তলিষে দিযে ববি দত্ত খডকুটোব মতো ভামছিলেন তাঁবই 
বাড়ির পুকুবে।৩ সম্ভবতঃ এই মুহূর্তে ভশদিমিব্‌ ভূদিমিবৌভিচ, মাইআকভ স্কিব মতো 

১ ববি দত্তেব ভ্রাতুম্পুত্র গীপ্ৰশান্তকুমাৰ দতের মুখে আমি একথা শুনেছি 1 

২ ববি দত্তেব কনিষ্ঠা ভগিনী ARSA wes স্মৃতিৰ ওপৰ নির্ভব কবেই এই বিববণী দেওয়া হল ৷ 

৩ “The body of Mr, R Datta, M A. (Oantab), was found floating 1n a tank near his 
home at Kasinath Dutt’s Road, Baranagore, on Wednesday Mr Datta, who was formerly 
professor of Comparative Philology and English Interature at the Caloutta University had 
been suffering from mental derangement for some time, and had been missing since 


Tuesday afternoon He had a distinguished scholastic career in Calcutta and at Cambridge, 
and was only thirty-four,” —The Amreta Bazar Patrika. Saturday, December 1, 1917. 


সংখ্য! ৩ ববি দত্ত ঃ বিস্মৃত কবি-অনুবাদক ১৪৭ 


ববি wos বলতে চেষেছিলেন £ “No more tittle-tattle, the dead man abhored 
that" বস্তুতঃ এই নিঘ্ককণ মৃত্যু আমাদেব সেই প্রাচীন প্রবাদটিব যাখাৰ্থ্য স্মবণ কবা 
“Quem di diligunt, adolescens moritur" যাব স্বচ্ছন্দ অন্তবাদ কবেছিলেন লর্ড 
বায বন্‌ “Whom the gods love die young." 


/ 


ভিন 

By বঙ্গীয় তথা ইঙ্গ ভাবতীষ কাঁব্যসাঁহিত্যেব ধাঁবাঁধ ববি দত্তকেও এক অন্যতম দিশাঁবী 
বলা চলে | উনিশ শতকে প্রথমার্ধে পাশ্চাত্য সাঁহিত্য-সংস্কৃতিব সংস্পর্শে এসেই এদেশে 
ইংবেজীতে কাব্যবচনাব স্ুত্রপাঁত।১ তক দত্ত, মনোমোহন ঘোষ, সাবোজিনী নাইডু, 
অববিন্দ ঘোষ প্রমুখ হলেন ববি দত্তের পূর্বস্থবী। বলা wi তক ও অববিন্দেব মতো! 
তিনিও ভাবত-মাহীস্র্যকেই মুখ্যতঃ Sta কবিতাব বিষযবস্ত হিসেবে অব্যাহত বাখেন। 
তাব এই স্বদেশপ্রেম কৈশোঁবেই অঙ্কুবিত হয। বৃহত্তৰ বিশ্বেব সামনে স্বদেশ-সংস্কৃতিব বিভিন্ন 
দ্িকগুলিব উপস্থাপনে তিনি ছিলেন agai! যদিচ এমতো গুকভাব দাযিত্বে যে tet ও 
নিদিধ্যাসন অপবিহাৰ্ধষ , জীবনচর্ধাব আকস্মিক feria বুঝি বা তাকে শেষাবধি প্রশাস্তিব 
পৰিবৰ্তে বিভ্রান্তিব দিকে অধিকতব ঠেলে ay | বস্তুতঃ ব্যক্তিগত প্রতিভাঁব পবিমিতি ও 

"7 পবিপুষ্টিব কথাটিও স্মর্তব্য। অতএব অভিজ্ঞতাঁৰ আততি তথা অতীন্ত্রিয অন্বেষণেব অমেয়তা 

ববি দত্তে সম্পূর্ণই অনুপস্থিত | 

বাঁবো বছব বযস পূর্ণ না হতেই ববি দত্ত ইংবেজী, বাংল! ও সংস্কৃত কবিতা! বচনায নিবত 
হন। উনিশ বছবেব আগেই লাতিন ও ফবাঁদীসে কবিতা লেখাব এক Ge লোঁভও তাঁকে 
পেষে বসে ।২ ববি দত্তেব কাঁব্যার্চনাব কাল eife: ১৮৯৬-১৯০২ শ্রীস্টান্ঘ , অর্থাৎ তেবে! 
থেকে উনিশ ব্ছরেব মধ্যেই তীব কবিবল্পনা শান্ত ও অবসিত TT] ১৮৯৬ থেকে ১৯০২-এব 
মধ্যে লেখ! Woes গীতিকবিতাঁৰ একটি সংকলনে কবিব বিভিন্ন সমযেব মানসিকতা, 
উপলব্ধি ও চিত্তবৃত্তিব sias" মেলে । এই কাঁব্যগ্রন্থেব মুখবন্ধে তিনি কবিতাঁগুলিষ 
শ্রেণীবিভাগ তথা নাঁমকবণেব সার্থকতা সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পেশ কৰেছেন ঃ 

“Some are what I call ‘pure poems’, others are intended to show 
‘word-painting’, and others again are designed to produce ‘word- 
singing’ , hence the name given to the volume, and hence the idea of 
prefixing ‘The Philosophy of Art’ to it” 





১ Boxe পাঠক এ প্রসঙ্গে লেখকেব ‘মনোমোহন ঘোষ £ শতবৰ্ষেৰ আলোকে’ (সাহিত্য ও সংস্কৃতি? শ্রাবণ- 
afa ১৩৭৬ ) প্রবন্ধটি পড়ে দেখতে পাবেন। 

২ বৰি দত্তেব প্ৰকাশিত কাব্যগ্রন্থ ছুটিতে সন্নিবিষ্ট তাৰ সংক্ষিপ্ত জীবনীতে এই তথ্যাদি মেলে। 

৩ Roby Datta: Poems, Pictures and Songs to which s prefixed The Phslosophy of 
Art. Das Gupta & Oo., Calcutta 1915 


১৪৮ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিক। বর্ষ ৭৪ 


নৈসগিক শোভা, ঘন্বপীডিত আত্মভেদী চেতনা, নাবীর সৌন্দর্য, শিব ও সত্যের অনুভূতি 
এবং আত্মাৰ অব্যক্ত স্ব জিজ্ঞামা - সংবেদনশীল কবিস্বভাব স্বকীয় চৈতন্তেব বসাযনে বলা 
যায, শুদ্ধ কবে তুলেছে । ববি দত্তেব বোমাণ্টিক উচ্ছাস এবং কবিমাঁনসের বৈচিত্র্য ও বৈভবে 
সাম্প্রতিক পাঠক প্রলুব্ধ হবেন কচিৎ, তৎসত্বেও বল! যেতে পারে, বিভিন্ন প্রকাবেব আঙ্গিক 
ও ছন্দেব সুষ্ঠু গ্রযোগ ও উৎকর্ষ কবিতাপ্রেমিক পাঠকেব গুৎস্থক্য জাগায় । অনেক সময 
তাঁর কবিতাঁব বৈযাকরণ ও আলিঙ্কাবিক নৈপুণ্য বাংলা ছন্দের জাতুকব সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তকে 
TWAT শব্দ তথা অভিধাব অন্তঃশীলা সংযোগ, ধ্বনিবৈচিত্র্য ও ছন্দের শোভনতা 
কোনও কোনও WW তাঁব কবিতাকে করে তুলেছে ধ্বনি ও বর্ণময়ী। প্রসঙ্গতঃ The 
Philosophy of Art? প্রবন্ধে কবিতার ধর্ম সম্পর্কে ববি দত্তেব মন্তব্যটি প্ৰণিধানযোগ্য : 
“A keen emotion, a lively fancy, a fervid yearning for the good, 
true, and the beautiful, the power of assimilating and collocating 
beauties , a grasp of the enjoyable and 1nstructive element in what we 
see, hear, feel around us, a ken deep as philosophy, intangible as a 
dream, yet vivid in the perception of what ıt creates for itself, a faculty 
of Communion with nature physical and human " 
কবিব উপর্যুক্ত ব্যক্তব্যটি তাঁর স্বৰচিত কবিতা বিশ্লেষণের একটি প্রয়োজনীয় প্রেক্ষিত 
হিসেবে গ্রহণ করা চলে। তব বিভিন্ন গীতিকবিত| থেকে কষেক ছত্র উদ্ধৃত করছি ঃ 
“Athwart the orchard, line on line, 
New lustre, life and vigour shine , 
Mad Flora waking opes her eyes 
To greet young Zepyr in her dyes” 
[ On the High Hills J 
"Was man for wai alone created ? 
Or did his Maker give him eyes 
That he, bis sight thus satiated, 
Might take a rifle's aim precise ? 
[ The War-Hater ] 
"Boating with the Stream, 
Like a floating dream, 
O whither away so fast ?— 





» প্ৰীপ্ৰশান্তকুমাব দত্তেব সুখে শুনেছি ববি দত্ত ও সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্তেব মধ্যে ঘনিষ্ঠ সৌহাৰ্দ ছিল 1 
২ ববি দত্তের The Philosophy of Art প্রবন্ধটি The Calcutta University Magasme ( নভেম্বৰ 
১৯০২ )-এ প্রথম প্ৰকাশিত হ্য। 


সংখ্যা ৩ ববি we: বিস্মৃত কবৰি-অনুবাদক ১৪৯ 


Whither, with the gleam 
Of tangled hair 
About thy Spangled bosom cast ?* 
(The River-Daughter] 

“O deck his hearse with bloom, and drawn the day 
In tears alas, dread Time’s unpiteous wheel 
Knew not the flower of life it cut away 2) 

[A Sonnet on the Death of a Songster] 


ববি (C83 Stories in Blank Ver se-4 মহাকাব্যেৰ এক অসমপূর্ণ অংশ হিসেবে ‘The 
Ceylamiad’ সংযুক্ত হয।১ এই কাবাগ্রস্থেব বচনাঁকাঁলও মূলতঃ ১৮৯৭ ১৯০১ Ise | 
‘গ্ৰেদ্‌ ভাঁিং-এব মনোজ্ঞ এতিহাসিক আখ্যান অবলম্বনে বচিত হল ‘The Heroic Mad’ , 
বামাঁধণ-কে কেন্দ্র কবে চিত্রিত হযেছে ‘The Exile of Sita’ ও ‘The Spirit of 
Valmik? , ‘কাদষ্ববী’ ব কাহিনী থেকে মস্থাশ্বতা ও পুগুৰীকেব edges at পেল 
"The Story of Mahasveta’ ও ‘The Story of Pundarik’ কাব্যাকৃতিতে | শেষোক্ত 
কবিতা দুটি যথাক্রমে The New India (১৯ ও ২৬'জুন ১৯০২ খ্ৰী) The dawn 
( অক্টোবব, নভেম্বৰ ও ডিসেম্বৰ ১৯০৩ খ্ৰী)-এ প্রকাশিত হয ৷ স্থপবিচিত আখ্যানগুণির নবতব 
+ কোনও ব্যাখ্যান, বৈচিত্ৰ্য ও বিস্তাবে যদিচ কবিকল্পনাব মুক্তি মেলে না, তৎসত্বেও বলা! চলে, 
^ গীতিকবিতাষ আবেগকল্পিত ভাবোচ্ছান অপেক্ষা সহজ, সবল ভঙ্গিতে গল্প বলায Sta ছিল 
অধিকতব আসক্তি। অমিত্ৰাক্ষৰ ছন্দেব বীতিতে জন্‌ মিল্টনেব চেষে লর্ড টেনিসমেব 
প্রভাবই ববি দত্তে প্রকটিত। ‘The Ceylaniad'-44 উৎস হল “মহাঁবংশ-এব আখ্যান। 
'আইনেঙ্গিস্ ও ‘প্যাবাডাইস্‌ লস্ট» অনুদবণে দ্বাদশ সর্গে একটি জাতীয মহাকাব্য বচনাব 
পৰিকল্পনা কবিব ছিল। বলা বাহুল্য ‘The Ceylaniad'-44 অসম্পুর্ণতাঁব সঙ্গে তীব সে 
সাধ অপূর্ণ ই থেকে গেছে | 
Poems, Pictures and Songs এবং Stories m Blank Verse সম্পর্কে দুজন 
বিশ্ববিশ্ৰুত ব্যক্তিত্বেৰ ছুটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য Vata কবছি। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্ধেব ১০ মাৰ্চ 
উইলিষম আর্চাব কবিকে জানান ঃ “They seem to me to show a great deal of 
imagination, and remarkable fluency and facility of expression ২ 
উইলিষম্‌ ব্যটুলব্‌ যেট্‌স্‌ (১৩ জুন ১৯১৬ খ্ৰী ) ববি দত্তকে লিখলেন £ “You have a beautr- 
ful land I write of, and you write of 1t with ardour and affection, and 
I thank you for your little works You have an admirable mastery of 


English " ৩ 





১ Roby Datta‘ Storses an Blank Verse to which «s added An Epo Fragment Das 
Gupta & Co , Caleutta 1915 

২ ববি দত্ত লিখিত Ste শিক্ষাগত ও কৰ্মজীবনেৰ এক মুদ্রিত বিধবশীতে উদ্ধত | 

৩ Ibid. 


১৫০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


£কৈশোবক*৯ কাব্যগ্রদ্থে ববি দত্তেব ছটি বাংলা কবিতা (স্বপ্ন, প্রভাত, আশা, ভাবচতব 
দশা, মধুমাঁস ও মেঘেব বাবত! ) ঠাই পেষেছে। কবিতাগুলিব বচনাঁকাল ১৮৯৭-১৯০২ 
Sota | কবির তেবো বছব ব্যসে সংস্কৃতে লেখ! ‘নন্দসংহারং মহাকাব্যম্‌’-এব প্রথম সর্গটিও 
এই কাব্যগ্ৰন্থে সংযোজিত হয। “কৈশোঁবক'-এব পিছনে মলাটে মুদ্ৰিত বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা 
যায, “রামেব বনগমন» “রাবণবধ” সীতাব পাঁতালপ্রবেশ, পাওবনির্বাসন,” কুরুক্ষেত্র ও 
ন্বর্গাবোহণ” নামে ছখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক প্রকাশনেব পরিকল্পনা ববি দত্তেব ছিল। প্রস্ততিপর্ব 
নিঃসন্দেহে চলেছিল কিছুকাল | তবে বেশিবভাগ নাটকই ‘নন্দসংহাবং মহাঁকাব্যম্-এব মতো 
তিনি অসমাপ্ত বেখে গেছেন ৷ 


- 


চার 
পৃথিবীব ate সব প্রধান ভাষাগুলি থেকে ববি দত্ত কর্তৃক অনৃদ্দিত বৃহৎ এক কবিতাব 
ংকলন ১৯০৯ SoH প্রকাশিত হয , কবিতা অনুবাদ ছাডাও এই সংকলনে সংযুক্ত হযেছিল 
কবির স্বরচিত coe কবিতা ।২ বস্তুতঃ চৌদ্দ থেকে পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত রবি দত্ত যে 
সমস্ত দেশীবিদেশী কবিতা তবজমা কবেন এই সংকলনে সেগুলি স্থান পায। সংস্কৃত, পালি, 
বাংলা, wer, গ্রীক, লাতিন, ইতালীষ, প্রভসাল, ফবাসীস, হিস্পানী, পতু“গীজ, গের্মনীষ, 
ফ্রিজিক, ডচ, আইস্ল্যাপ্তিক ও ইংবেজী এই যোঁলটি ইন্দো-যুবোঁপীয ভাষা থেকে দু'শ ২ 
তেইশটি কবিতা তিনি উপহাব দিলেন কবিতাপ্রেমিক পাঠিককে। অনুবাদে মূলকাব্যেব 
বসসঞ্চার, বৈদগ্ধ্য ও সৃজনশীল সন্ততি যে কোনও দেশেব পাঠকই বিস্মিত হবেন। সংকলনটিব 
মুখবন্ধে ববি দত্ত লিখেছেনঃ 
“The aim of the ‘Echoes from East and West’ 1s to produce on an 
English gramophone some of the finest records of Indo-European songs. 
It 1s to wake up at a gund the ‘music of the ‘moon’ that slept ‘in the 
plain eggs’ of that ‘nightingle’ enveloped ın the mist af ages, primitive 
Aryan-of Mid-Asia, whose natural and adopted offspring are scattered 
over five continents It 1s to bring together the voices of some of the 
Indic, Persic, Hellenic, Italic; Romance, and Teutonic makers of 
melodies, so that the only notable nestlings here silent are those that 
chirped through Celtic and Slavonic tongues,” ৩ এই প্রকাণ্ড সংকলনটির 


১ ববি দত £ কৈশোবক। দাসগুপ্ত আও কোং, কলিকাতা ১৯১৫ 1 

২ Roby Datta: Echoes from Hast and West to which are added Stray Notes of Meno 
Own Galloway and Porter, Cambridge 1909 

o Echoes from Bast and Wester শুদ্ধিপত্রে অপ্রকাশিত যতিচিহ্নেব যথাযথ উল্লেখ মেলে ববি দত্তের 
ব্যক্তিগত কপিটিতে। অতএব এই সংকলনটির উদ্ধৃতিগুলি উক্ত কপিটি থেকেই দেওয়| হল। 


সংখ্য| ৩ ববি wes বিস্মৃত কবি-অনুবাঁদক ১৫১ 


একটি বৈশিষ্ট্য হল অনুবাদক প্রতিটি অন্লবাদ্বেব শেষে কিছু কিছু মন্তব্য যোগ কবেছেন। 
_ অনুবাদকেব এই ভাষ্য অনুধাবন ব্যতিবেকেই বল! যায, এই সংকলনে বিশ্বকবিতাব তুলনামূলক 
পবিচঘ পাঠকেব কাছে এক প্রেষ অভিজ্ঞতা | 

দেশীবিদ্বেশী বহু fuse এই সংকলনটিব wifey কবেন। ববি দত্তেব অনুবাদ সম্পর্কে 
আচাৰ্য ব্রজেন্দ্রনাথ সীল লিখেছিলেন ( ১৬ ফ্রেব্রআবি ১৯১৫ qr): 

“চূডাস্ত বৈচিত্য্যসম্পন্ন এবং ছুবহ ছন্দ প্রকবণেব ওপব তাব দখল ও নিপুণ ব্যবহাবেব 
প্রশংসা না কবে পাব| যায ন| | কিন্ত শুধুমাত্র ছন্নঃতত্বেব কলাঁকৌশলে Sta নৈপুণ্য পাঠককে 
চমৎকৃত কবে না, তিনি যূলেব প্রাণ আব প্রাণেব ক্রিযাটিকে পুনকজ্জীবিত কবতে সমর্থ 
হযেছেন , বিশেষতঃ যেখানে মূলেব মধ্যে প্রাচীন AES ব! মধ্যধুগীয মাধুধসঞ্চাব নিঃশ্বসিত 
সেখানে তিনি সফল 1” > 

কেম্‌ত্ৰিজেব এম্যান্থএল্‌ কলেজেব ক্ল্যাসিক্‌ল wena ই জে. টমাস্‌ (২০ ফেব্ৰুমাবি 
১৯০৯ p) অন্তবাদককে লিখলেন ঃ 

“আপনাৰ এই অন্ুবাদ-সংগ্রহ বিস্মমকবভাবে আকষণীয়। এখন বেদগান আমাকে 
সবচেযে বেশী আকৃষ্ট কবেছে। বাংলা কবিতাবলীব মূলগুলি সম্বন্ধেও আমি কথঞ্চিৎ জানতে 
Beye | আপনাৰ ‘The Weird Wheel of Simaetha’ অনুবাদেব পবিকল্পনা 
হেডল্যামেব পবিকল্পনাব থেকে আমাব বেশী ভাল লেগেছে। আব আমাব এই ভাল 

-লাগাব অর্থ হেডল্যামেব মতাঁমত অপেক্ষা অন্থবাদকবণেব যে সাধাৰণ তত্ব আপনি উপস্থাপিত 
কৰেছেন সেটিব সঙ্গে আমি আবও বেশী একমত 1৮১. The Cambridge Daily News 
(১৯ জুন ১৯০৯ শ্রী) মন্তব্য কবেন ; 

"Recent issues of Cambridge talent are mostly poetical, and among 
the versifiers, presumably i statu pupilari, the chief honour must 
undoubtedly be given to Mı Roby Datta, an Indian student, whose 
voluminous ‘Echoes from East and West’ (Galloway and Porte1) reveals 
to the full that amazing genius for adaptability which has long been 
so salient a characteristic of Eastern minds One would be tempted 
to say that our poet had read everything and assimilated more 
than he has read” ৩ 
দীনবন্ধু সি. এফ mu cua অশিমতটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ : 

“আমাব চোখেৰ সামনে একটি বই দেখছি , এটি প্রকাশিত হয ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দেব শেষে 
(Echoes from East and West অবস্থা মুদ্রিত হয়েছে ১৯০৯ থ্ৰী), এবং এট! খুবই অবাক 


১ পৰিশিষ্ট দ্ৰষ্টব্য | 

২ ববি দত্ত অনুদিত Sakuntala and Her Keepsake (Das Gupta & Co, Calcutta 1915) গ্রন্থের 
পবিশিষ্টে বিজ্ঞপ্তিতে উদ্ধত | | 

৩ 1099, 
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ব্যাপাব যে এই বছব কেমূত্রিজে আসাব আগে এব অস্তিত্বই আমি জানতাম না। এবং এটাও 
অবাক ব্যাপাৰ যে আমি segs জানি, ভাবতীষ পত্র-পত্রিকাগুলিও এব কোনও খবব জানত _ 
না। এব কাবণ এই নয যে এই তকণ ববি আপদে স্বাজাত্যচ্যুত হযেছেন অথবা বিদেশী 
শ্রোতৃবর্গেব ws সথেব কাঁবাবিলামে বত। এই বইফে--প্রেতিটি পাতায ভাবতভক্তি 
গ্রকাখিত। geet faces সামনে স্বদেশকে উপস্থিত কবাব জন্য, তিনি প্রেমিকেব প্রযত্বে 
এই কবিতাগুলি agate কবেছেন। যখন ভাবত সম্পকিজ*বিষষে তিনি এসেছেন তখনই 
তাৰ কবিতা শিখাব ৰূপ পবিগ্রহ কবেছে। 

এই সংকলন আমাকে যে আনন্দ দিষেছে তাব প্রতিদানন্ববূপ এই বিলম্বিত শ্রদ্ধার্ঘ্য দিতে 
আমি তৎপব হতে চাই। ইংলণ্ডে এই গ্রীষ্মে সংকলনটি আমাব সঙ্গী হযেছে, স্র্যহীন 
মেছুব দিনগুলিতে এই দেশেব এক প্রান্ত থেকে অপব প্রান্ত পর্যন্ত আমাব যাত্রায় এটিব 
সান্নিধ্য আমি লাভ কবেছি। ভাবতবধেব সৌন্দর্য, বেদনা ও মাধুর্যমিশ্রিত স্বপ্ললোকটি এই 
সংকলনেব মধ্যে দিয়ে বাঁধবাঁ আমার মনে জাগকক থেকেছে 1” > 

এবাব রবি met অনূদিত কতিপঘ saute কিযদংশ উদ্ধৃত কবা যেতে পাঁবে। 
মহাঁভীবতেব ভীম্মপর্ব বা ভগবদ্গীতাঁব একটি অতিপবিচিত অংশ এইভাবে অনুদিত হযেছে : 

“He who deems the soul a Killer, he who deems it kill'd again, 

Neither of them seeth rightly, for 1t slays not, nor 1s slain 

And ‘tis never born, 16 dies not , was not born, nor will be so , et 

Birthless, changeless, prime, eternal, deathless, tho' the frame may go. 

How can he who knows it to be deathless, birthless, free from wane 

How can he O son of Pritha, stay one, cause one to be slain ? 

As a man leaves ragged garments and resorts to newer clothes, 

So the soul leaves worn-out bodies and to newer bodies goes 

Jt cannot be cleaved by weapons, 1t cannot be burnt by fire, 

It cannot be spoilt by water. it cannot be dried by air , 

It cannot be cleaved or burnt out, it cannot be spoilt or dried, + 

Present ev'rywhere, eternal, firm, unmoving, sure to bide , 

It cannot be felt or thought of, 1t cannot be changed, 'tis shown ,— 

Wherefore, knowing thus its nature, 1t behoves thee not to groan” 
১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দেৰ আগস্ট-সেপ্টেম্বৰ মাসে, অৰ্থাৎ মাত্র ষোল বছব ব্যসে ববি দত্ত এই 
অনুবাদকৰ্ম সম্পন্ন কবেন। তবজমা সত্বেও শুধু বিষ্যমাহাত্ম্যে নয, প্রকাশভঙ্গীর অনন্যসাধাঁবণ 
Hache ল্যাস্সেলস্‌ আ্যাকবক্রত্বীব সংজ্ঞা নিঃসন্দেহে বলা ষাঁয যে বচনাঁটি high poetry-q 
AH উন্নীত হযেছে | 


এল ভজ ত He Toni 
$0 F Andrews: এ Young Bengals Writer. The Modern Review, February 1918 


সংখ্য। ৩ ববি we: বিস্মৃত কবি-অন্ুবাঁদক ১৫৩ 
কিংবা ববীন্দ্রনাথেব উর্বশী কবিতাটিব প্রথম স্তবকটি : 


ড্ৰ “No mother thou, no daughter thou, thou art no bride 
| O maiden fair and free, 
O habitant of Nandan Urvasi ! 
When Eve on cattle-folds doth light, her frame all tired, 
with down-drawn golden veil, 
Thou, 1n a corner of some home, dost never light the lamp 
of even pale , 
With feet in doubt all faltering, with trembling breast, 
with lowly-fallen sight, 
With smiles all soft, thou goest not, in bashfulness, 
to bridal couch bedight 
In the still heart of night. 
As 1s the eaily rise of Dawn, a veilless maiden fair, 
Thou art untroubled e’er ” 
=. বাংলা কবিতাব আদি ও অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ পদকৰ্তা চণ্ডীদাস অনুবাদে অন্লবাদকেব দুঃসাহস 
- মুন্দীয়ান৷ চোখে পডে। মাত্র আঠাবে| বছব বষসেই ববি দত্ত এই ভাষান্তব কবতে বসে 
স্কটল্যাওীষ বাচনেব বিশেষ বীতি ও ধ্বনিবৈচিত্র্য ফুটিযে তোলেন বাঙালী কবির স্থজলিত 
পদাবলীব অনুবাদে £ 
“Shame O' mammie, Shame O' dad, 
Shame O' people an' O' clax, 
Come atween me an' my lad, 
Whisper ‘Lea’e thy dautit man’ 
O the heavy heavy smart, 
Foi wadna cease to feel 
Something knockin' at my heart 
For the lad I lo'e sae wheel !" 
অন্থবাঁদকেব মুখবন্ধ পাঠে জান! যায, পাঁচজন স্কটল্যাওবাসী অধ্যাপকেব সহাঁধতাঁষ কলকাতাষ 
বসেই ববি দত্ত স্কটল্যাণ্ডীয সাহিত্যেব অন্থশীলনে রত হযেছিলেন। এবং সেই চর্চার ফলন্বৰপ 
আমবা পাই চণ্ডীদাসেব কাঁব্যবস পবিবেশনেব এই বিচিত্র পবীক্ষানিবীন্ন]। 
ববি দত্তেব Echoes from East and West-4 ami, কঠোপনিষদ্‌, arate, 
ভগ দ্গীতা, কালিদাস, ভবভূতি, ধন্মপদ, জযদেব, মধুস্থদন, ববীন্দ্রনাথ, অবেন্তা, হোমেবোপ্‌, 
আল্কাষস্‌, সাঁপফো, আলাক্রেতন্‌, Aefa, পিন্দাবোস্‌, সোফোরেন্‌, থেওজিতোদ্‌, 


২০ 
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গ্লাউতুস্‌, লুক্ৰেতিউস্‌, কাতুল্থুদ, ইত্রগিলিউম্‌, হোবাতিউস্‌, ওভিদ্বিউস্‌, দান্তে, cat, 
আবিওস্তো, তাঁদ্‌সো, ভিল, ব সাব, কর্নেঈ, বাসিন্‌, মলিয়েব্‌, উগোঁ, খেব্বানতেস্‌, কামোদ 4, 
নিবেলুঙ্গেনলিট্‌, গোঁয টে, শিলব্‌, হাইলে, ফোণ্ডেল্‌, ক্যাড মন্‌, কিনেবুলফ্‌, চসব্‌, স্পেনসব 
প্রভৃতি থেকে কাব্যবত্ববাজিব কবিত্বসপ্পর্ন অনুবাদ বর্তমান। এই বৃহদ্বায়তন সংকলনটি 
পাঠান্তে পাঠক যুগপৎ উৎফুল্ল ও বিব্রত হন। Dya mew নজির ইতিমধ্যে কিঞ্চিৎ 
মিলেছে। অতএব এক্ষণে বিভ্রতবোধের কাবণ অনুসন্ধেয। “এমতো! প্রযাসে ষে প্রক্ৰিষা 
বা বলা যাষ, tee সংহত বিন্যাস অনিবাৰ্য , অস্থবাঁদকেব পবিকল্পনায় তা ছিল 
SRS 1: বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভর্দিব অভাবে এই ধবনেব সংকলন যে আঁকা গ্রহণ 
কবে Echoes from East and West তাঁবই এক নিদৰ্শন ৷ নিছক বহিবঙ্গেব কতিপয 
জরুবী নির্দেশাদিব অন্ুপস্থিতিই এক্ষেত্রে প্রকট aq, কবিতা নির্বাচনেব বিষযে অনুবাদকের 
অবহিতির অভাব অবিচ্ছিন্ন অনুভুত হয |. যদিচ ববি দৃত্ত উক্ত সংকলনের মুখবন্ধে আমাদেব 
অনেক STFU শুনিষেছেন, সন্দেহ নেই , তৎসত্বেও পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে কোনবাপ মন্তব্য 
না করেই বল! চলে, এই সংকলন পাঠককে গ্রাণিত sate চেষে চমকিত কবে অনেক বেশি | 
বল! বাহল্য এই বিস্মযেব কাবণ হল প্রাচ্য প্রতীচ্যেব বহুবিধ কবিতাঁব স্থললিত ছন্দোবদ্ধ 
অন্থবার্দের বিচিত্র সমাবেশ। অধুনা! সচেতন পাঠকেব তাই এমনতব ভাবনা অযৌক্তিক নয 
যে সৎকবিতাব একটি পবিচ্ছন্ন চষনিকা সম্পাদনা অপেক্ষা অনেক অনথজ্জল-অত্যুজ্জল কবিতাঁব 
এক প্রকাণ্ড সংকলন প্রকাঁশনাতেই তাৰ ছিল অধিকতব আগ্রহ অতএব নির্বাচিত = 
পঙ্ক্িগুলিতে পাঠক আদৌ আক্রান্ত হবেন কিনা সেকথা বুঝি বা ববি দত্ত কাঁচ ভাবেন 
নি। কার্যত: এই অনুবাদ সংকলনকে বিভিন্ন প্রধান ভাষাব কাব্যসম্পদেব ইংবেজীতে 
তবজমাঁবই এক বিচিত্র পৰীক্ষানিবীক্ষ| হিসেবে চিহ্নিত কব! চলে। সৰ্বোপৰি সংকলনটির 
পৰিণত পর্ধাধে উন্নত না হওযাঁব কাঁবণ সম্ভবতঃ-অন্গবাদকেব অপবিণতবুদ্ধিব অস্থিরতা | 
কবিতাঁব দৈহিক শোভাবর্ধনে ববি দত্তেব অত্যধিক আসক্তি মূল কবিতা স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকে 
করেছে বিপর্যস্ত । প্রসঙ্গত: বলা যায, এই সংকলনেব' শুকতে যে কবিতাটি (মাইকেল 
HELE দৃত্তেব মেঘনাঁদবধ থেকে ) ঠাই পেষেছে তাঁব agate ববি দত্ত মাত্র চোদ বছবেই 
সম্পন্ন কবেন। কৈশোবে নিষ্পন্ন আবও কিছু কবিতাও এই চষনিকায স্থান পেযেছে। অবস্থা 
বেশিবভাগ অঙ্থবাদকর্ম অনুষ্ঠিত হয ১৯০৮ খ্ৰীষ্টাব্দে। আগেই বলা হযেছে, এই বছব তিনি 
আঁইনশান্তে সিদ্ধিলাভ কবেন। weak শিক্ষাঘতনগত সাঁফল্যলাভ কবাকালীন মানসিক 
উত্তেজনা তথা Sed Baas উত্তাপেব উপযু'পবি উপসর্গে বিভ্ৰান্তি স্বাভাবিক | তত্সত্বেও 
ভাষাতাত্বিক হিসেবে ববি দত্তেব ধ্যানধাবণ| আঁবও কিঞ্চিং শোধিত হলে ভাল mw | কেননা 


5 “It shows Roby Dutt (sicj's wonderful scholarship and linguistic abilities, but the 
book lacks order and sequence, and the tranelations from different languages in different 
kinds of verse are presented pell-mell Besides the translations are too short to give an 
adequate idea of the original ’’—Lotika Basu: Indsan Writers of Englssh Verse Calcutta 


1988. 
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কচিৎ্ তিনি ভেবেছিলেন যে ইংবেজী ভাষাব Gat যতই থাকুক না কেন প্রাচ্যপ্রতীচীব 
__ তাবৎ কাব্যার্চনাঁব মাধ্যম wen সামৰ্থ্য ইংবেজী বা আধুনিক যুবোপীয কোনও একটি 
+ ভাষাৰ নেই৷ তথাপি একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে ভূলভ্ৰান্তি সত্বেও Echoes from East 
and West বিশ্বকবিতা সংকলনেব ধাবাঁষ এক স্তম্ভস্বৰূপ। ফলতঃ বিশ্বভাষায উৎসুক, 
কবিতাপ্রিয পাঠকেব কাছে এই সংকলন আজও আকর্ষণে wat | 
Echoes from East and West প্রকাশিত না হলেও জানা যায, প্যাসি বিশ শেলীব 
‘Lines (50) wi itten in Dejection near Naples’ কবিতাটিব একটি লাতিন অন্বাদ 
ববি me কবেন ( জুলাই ১৯০৭ শ্রী)। এবং Se ওই প্রকাণ্ড অনুবাদ সংকলনটিব পরিশিষ্টে 
পববৰ্তা সংস্কৰণে এই ধবনেব কিছু তরজমা সংযুক্ত করাঁব সাধও সম্ভবতঃ ববি দত্তেব ছিল। 
তাঁব ব্যক্তিগত কপিটি পৰীক্ষা কবে আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি । শেলীব অমব গীতি- 
কবিতাটিব ববি mee এই লাতিন অন্থবাদেব সার্থকতা বিচাঁব কব বর্তমান লেখকেব 
বিদ্যাযত্ত নঘ। লাঁতিনেব মতো স্থপ্রাচীন gaz ভাষাতে এই স্বচ্ছন্দ বিহারেব যথাযথ 
মূল্যাযন ধাবা কবতে পাবেন তাঁদেব জন্যে এই অনুবাদটিব কয়েক he Ne উদ্ধৃত কবছি : 
“Fervida lux solis caeli per clara refulget, | 
In laeto Thetidis coiruit unda sinu 
Caerula cincta mari terra ac nive candida 1upes 
Purpureum medio sole micante«madent 
1 . Humidus en Florae Zephyrus suspiria tractat, 
Quamvis infant! languidus 1pse procus. 


Voces ut vocem multae miscentur in unam, 
Sic venti volucres acquora dulce sonant " 


পূৰ্বেই বল! হয়েছে রবি দত্তেয অনুবাদ সংকলনে তাঁব স্ববচিত চোদ্দটি কবিত। স্থান পায। 
কবিতাগুলি সম্পর্কে কবিব পক্ষপাত স্বাভাবিক । এবং সংকলনটিব মুখবন্ধ পাঠে পাঠকের 
এই ধারণা স্পষ্টতর হয। প্রশঙ্গতঃ বলা যায, পববর্তাঁকাঁলে ই এ. হেল্পস্‌ সম্পাদিত Songs 
and Ballads of Greater Britain-9 তাঁর অনুদিত ছুটি কবিত| ‘Good and Bad 
Thoughts’ ও ‘A Song of Ind’ ( ববীন্দ্ৰনাথ ) এবং স্বৰচিত ‘On Tibet! কবিতাটি 
নির্বাচিত হয।১ আব ববি দত্তেব মৃত্যুব অব্যবহিত পরে থেওডোব্‌ Wit ay ডান্‌ সংকলিত 
The Bengali Book of English Verse acy তীব স্বরচিত ‘On Tibet’ কবিতাটিসমেত 
চাঁবট কবিতা ঠাই পাষ।২ প্রসঙ্গত্ৰমে ১৯০৭ DOAI সেপ্টেম্বরে লেখা ববি দত্তের 
‘An Idea’ (An acrostic on an tmaguiary name)-4 উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পাৱে: 

“M eek and true thou ait, O Marie, 


A nd thy dear dominion's sweet , 





>E A Helps: Songs and Ballads of Greater Brstam London 1918 
2 Theodore Douglas Dunn: The Bengals Booh of English Verse — Oalcutta-1918 


১৫৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক। বর্ষ a8- 


R ustling thro’ my heart, O fairy, 
I can hear thy pinions beat, 
E ven I, so nigh they meet. 
F ree thy gaze , intense the kiss is 
O f thy tempting lips aflame , 
R are thy ways , immense the bliss ys, 
S o exempting slips from blame, 
7 T o be by and sigh thy name. 
E ver should divine devotion 
R ouse my mood to thine emotion.” 
নিছক একটি কাল্পনিক নামকেই কেন্দ্র কবে এই চিত্ৰকাব্য বা ছন্দোবদ্ধ ধাঁধা বচিত ১ feu 
ষ্থার্থই ম্যাবি ফস্টব্‌ একদা কবিব জীবনে এসেছিলেন সে রহস্যময় তথ্য জানাব উপায আজ 
আর নেই। অবশ্য একথা আগেই বল! হযেছে যে প্রথমবাঁব ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি এক প্রেমে 
ব্যর্থ হন। 
কালিদানেব অভিজ্ঞানশকুস্তলেব ববি দত্ত কর্তৃক কাব্যময় গণ্য ও পৃ্যে অনুবাদ ১৯১৫ 
aca প্রকাশিত হয।১৯ অন্ুবাদকেব মুখবন্ধ থেকে জান] যায, কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্ধালয 
প্রকাশনালয আৰ্থাব সাইমন্সেব মাবফত ববি Fare এই অনুবাদকৰ্মেব অনুবোধ জানান ।- 
মাত্র তিনমাঁসেব (১৯০৭ খীষ্টাব্দেব নভেম্বৰ থেকে ১৯*৮-এব জান্গআঁবি) মধ্যেই তিনি শকুন্তলা 
অনুবাদ সমাপ্ত কবলেন। আঁব অত্যন্ত ওংস্থক্যেব সঙ্গে সাইমন্স সাহেব সেই পাণ্ডুলিপি 
পাঠ কবে একটি ভূমিকা লিখে cresta প্রতিশ্রুতি দিলেন। অবশ্য ঘটনাচক্রে এই অনুবাঢ়েব 
প্রকাশনা সে সময় সম্ভব হয নি। প্রসঙ্গতঃ আচাৰ্য হবিনাথ দে-ব শকুতস্তলাব ছুটি অঙ্কের 
ছন্দোবদ্ধ অন্পবাদেব কথা মনে পডছে।২ ববি দত্তেব এবিষষে মনোনিবেশ কবাব কয়েক 
মাস আগে হরিনাথ ভীব এই অনুবাদ প্রকাশ কবেন। হুবিনাথেব পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ ভূমিকা পাঠে 
জানা যায়, মূলতঃ ছুটি কাবণে তিনি এই অন্থবাদকর্মে হাত দিযেছিলেন। হুবিনাথের মতে 
শকুস্তলা একখানি গীতধর্মী নাটক যাব সঙ্গে তাস্‌্সোব আঁমিনতা বা গআরিনিব পাস্তব্‌ 
ফিদোর আশ্চৰ্য সাদৃশ্য লক্ষণীঘ। যদ্দিচ এ বিষষে তাব পূর্বস্থবীদের কেউই অবহিত ছিলেন 
ali সর্বোপবি শকুস্তলাব ছুটি ইংরেজী অনুবাদ সম্পর্কে হবিনাঁথ ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। কেননা 
জোন্সের তবজম| বর্তমানে অচল , আঁব মনিষব্-উইলিযমসেব Sites মিকলেব অস্‌ 
লুদিআদাস্‌ অন্থবাঁদেব মতো মারাত্মক সব ভুলভ্রাপ্তিতে পবিপূর্ণ। অতএব ইংবেজীতে 
নির্ভবযোগ্য শকুন্তলা অন্বাদেব অভাব অনুভব করেই হুবিনাঁথ এ বিষষে যত্ববান হন। 


> Roby Datta: Sakuntala and Her Keepsake (Rendered from the Sanskrit Play of 
Kalidasa) Das Gupte & Oo., Calcutta 1915 = 


২ Harinath De, Kaldasa’s Sakuntala: A Meirwal version (Act I & II with an 
introduction). Calcutta 1907. 


ত 


সংখ্যা ৩ ববি wa? বিস্মৃত কৰি-অনুবাদক ১৫৭ 


অন্বাদসংলগ্ন টাকাগুলিও তব যুল্যবান্‌। ববি দত্তেব অনুবাদে বলা বাহুল্য, এই ধবনেব 
কোনও ভূমিকা বা টীকা নেই। তৎসত্বেও আমব| একথা ভেবেই উৎফুল্ল যে তিনি শকুস্তলাব 
অন্লবাদটি সম্পূর্ণ কৰে যেতে সমর্থ ইযেছেন। এই অনুবাদ সম্পর্কে ABIA সাহেব 
অন্থবাদককে লিখেছিলেন (১৯০৮ Ñ): 

“You aie a real poet, and have a wonderful command of the English 
language. You: 'Sakuptala' is far superior to the two English versions 
[ of Jones and Monier-Willams ] It will take 1ank among the best 
translations in English literature 

"Your work 1s a masterpiece "? 

সাইমন্স, সাহেবেব ফবাসীমে পাণ্ডিত্য সম্পর্কে নিশ্চযই কোনও প্রতৰ্কেব অবকাশ নেই, 
তবে সংস্কতে আদৌ তিনি পণ্ডিত ছিলেন কিন! সে বিষষে অনেকেবই হযতো সন্দেহ আছে। 
এবং প্রথাসিদ্ধ প্রশংসাবাদেবই সম্ভাবন। এশেত্রে অধিক। set Esp তথা 
ইঙ্গভাবতীয কবিকুল সম্বন্ধে wary কতিপষ ইংবেজ faa এলোমেলো সব বিশেষণে 
বিভূষিত কবে যেভাবে সহজে দীষ চুকান তাতে যথাৰ্থ ই সংশযী Zor! স্বাভাবিক ৷ তথাপি 
একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে সাইমন্স, সাহেবেব উক্তি সম্পূৰ্ণ সঠিক না হলেও অংশতঃ AGT | 

শকুস্তলাঁব প্রথম অঞ্চ আধুনিক কবি-সাঁহিত্যিকদেবও বিস্মযেব বস্তু। ববীন্দরনাঁথ তাব 


- প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে এই অঙ্কেব আশ্চর্য নাটকীয় সৌন্দৰ্য নিযে বিস্তাবিত আলোচন! 


কবেছেন | এই অংশেব ববি দত্ত কৃত অনুবাদ কষেক "be fe উদ্ধৃত কবছি ; 
“Veikhanasa ( Lifting up his hand) ( Ho! hot] thou King! 
this deer of the hermitage must not, must not be killed | 
Thou must never, never surely, 
let fall thy dart on yonder 
Deer’s all easy-yielding body, 
like fire on down 1n masses ! 
Where, alas, the life all fickle 
of hapless stags! and ponder 
Where, again, thy shafts sharp-falling, 
whose strength no thunder passes ! 
So, duly join’d unto the bow, 
O put away thine arrow bught , 
Thy weapon 15 to succour woe, 


And never innocence to smite.” 





> Sakuntala and Her Keepsake গ্ৰন্থৰ পবিশিষ্টে বিজ্ঞপ্তিতে Gaz | 


১৫৮ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক 
_ উপযুক্ত অংশটিব অনুবাদ আচার্য হবিনাথ দে এইভাবে কবেছিলেন : 


“Hermit 


[ Raising his hand. ] 
Here me, O noble king, this deer 


Comes from our hermitage. Fiom frar 
So tender, pray, avert your showers 
Of arrows. Were it not the same 
To pour hot flames on a heap of flowers ? 
To think that a feather'd steel-head da: 
Should transfix a gentle hart ! 
"[ were better, sure, your arrows went 
Back to their quiver. Those atms are mea! 
To champion sufferers, not to torment 


The creatures that are innocent " 


" টমাস্‌ স্ট্যার্নদ্‌ এলিষট একদা! মন্তব্য করেছিলেন, মাঠে। কবিদের পক্ষে সমা 
একটি তাঁৎপর্যপূ্ণ সাংস্কৃতিক কর্ম। কবি হিসেবে যথাৰ্থ প্রতিভার অধিকাবী ধ 
কাব্যবচনার কলাকৌশলের ক্ষেত্রে শক্তিধর অনুবাদক হিসেবে তাঁবা যথেষ্ট তা 
কবতে পারেন | ববি দত্তেব সম্বন্ধেও সম্ভবতঃ এই বক্তব্য প্রযোজ্য । বাংলা 
কাঁব্যার্চনাব কৃতিত্ব সামান্তই তাব ইংরেজী কাব্যরচনাঁও কালের বিচাবে স 
কবতে পাবে নি। Sta কাব্যরচনীব প্রযাসেব মূলে ছিল সাহিত্য ও ভাষাচ 
তবে অনুবাদক হিসেবে ববি দত্ত অন্ুবাদ-সাঁহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে । 
পাওয়ার যোগ্য | 


পরিশিষ্ট 


[ ১৯১৬ গ্রীন্টান্দের অক্টোবব মাসে রবি দত্ত লিখিত তাঁব শিক্ষাগত ও কর্মজ 
বিববণীতে এই প্রশংসাপত্রগুলিও মুদ্রিত হয়। দাসগুপ্ত আযাণ্ড কোং থেকে তা: 
কোনও গ্রস্থেব পবিশিষ্টে এগুলি ব্যবহাঁব করাব বাসনা ববি দত্তেব ছিল। মুল 
অধুনা হদিস মেল! ভাব। তবে এ বিষযে শ্রীপ্রশান্তকুমার দত্তেব সঙ্গে আলোঁচ 
যায যে একদা তিনি কতিপয মূল প্রশংসাঁপত্রে দর্শনলাঁভ কবেছিলেন ৷ ] 

SENATE HOUSE, the 4th Ai 


This 15 to certify that Rabindranath Datta, a matriculat 
of this University, has ın accordance with the Regulations 
for four academical years at two institutions for the ec 
adult students affiliated up to the B. À. Standard , (2) 


খ্যা ৩ ববি we: বিস্মৃত কবি-অনুবাদক ১৫৯ 


Entrance Examination and the First Examination in Arts in the First 
Division, and also the Examination for the degree of Bachelor of Aits 
with Honours in English and Sanskrit. He has also passed ın Sanskrit 
at the Examination for the degree of Master of Arts. 

In all the aforesaid examinations he satisfied the examiners in 
Sanskrit, having stood first in the subject at the First Examination in 
Arts, second at the Examination for the degiee of Bachelor of Arts, and 
first at the Exmination fo: the degree of Master of Arts of this year 

Sd K C. BANURJI, 
Registrar, 
Calcutta University. 


10th August 1904 
Certified that Rebindranath Datta, M A, was a student of this 
College for a period of 3 years He passed the B. A examination of 
the Calcutta University from this College in the yea: 1903 with 
Honours ın English and Sanskrit and obtained a graduate scholarship 
of Rs 40a month He passed the M. A examination ın Sanskrit. asa 
Private candidate in the same year m which he passed the B A 
examunation, He completed his M A lectures ın English m this 
College during the session 1903—1904 
His character and conduct while a student here were always good 


Sd M PROTHERO, 
Principal, Presidency College 


2, Salisbury Villas, 
Cambridge. 


Nov II, 1909 
I beg leave to certify that Mr R Datta, B A, of Christ's College, 


is known to me as a student of English literature, not only of the 
Elizabethan Drama, but of the middle English and Oldest English periods 
Whilst an undergraduate, he attended my lectures on Anglo-saxon, 
and he took the degree of B A. in the Medieval and modern lenguages 
'Tripos of 1906 
He has, further, a considerable acquaintance with the literature of 
various foreign countries, as shown by the numerous translations and 
adaptation given in his book entitled “Echoes from East and West” 
I believe him to be well qualified to teach English literature 
Sd Walter W Skeat, Litt D,DCL ; 
LL D. PH.D. F B A. 


Elrington and Bosworth Professor of Anglo-Saxon m th 
University of Cambridge, and Fellow of Christ's উমা 


১৬০ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা _ বর্ষ ৭৪ 
16th December, 1909 


I have much pleasure 1n stating that Mr. Rabindranath Datta was -a 


in residence at Christ’s College from October 1904 to June 1906 and 
also during the Michaelmas Term 1908 and that his conduct during 
residence was 1n all respects very satisfactory 

He obtained his B A degree In June 1906 with Honours in the 
Medieval and Modern Languages Tripos 

I believe Mr Datta to be a man of high principle and character, 
hardworking and conscientious and possessing considerable ability. 
I understand that he wishes to obtain a post in the Indian Educational 
Service and I desire heartily to recommend him as well fitted for 
such a post. 

Sd, J W, Cartmell, M. A., 
Tutor of Christ’s College, Cambridge. 


19th October, 1908. 


Mr. R. Datta studied English Literature, Logic and Psychology 
with me during the autumn and spring of 1906-7, and left upon me 
an impression of great industry and good intelligence He writes 
English very clearly and correctly, and ought to be quite capable of 
teaching Literature and composition 

Psychology is very difficult subject , Mr. Datta, lernt more Logic 
and Psychology than most students are able to acquire, and the 
knowledge he has of them should be very useful to a teacher or in 
the supervision of teachers. 

To the best of my belief he would make a competent official in the 
Indian Educational Service 

Sd Caiveth Read, M A. ( Cantab ) 


3, Powis Square, W. 

14. 10. 1908 
Mr, R. Datta was my pupil from Michaelmas 1906 to Easter 
preparing for the I C. S. Examination He was a most satisfactory 
pupil 1n every way—very regular and diligent and of -marked ability, 
His subjects were English, composition and Literature, Latin, French, 
Sanskrit, Logic and Psychology, Political Science, English and Roman 
Law, English and Roman History The marks he gamed ın the 
I C. S, examination are sufficient testimony to his knowledge of 


r) 
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most of these subjects. His knowledge of Franch, English Literature, 
:. Sanskait, Law and Political science 1s especially sound. 
I shall be glad to answer any questions about Mr. Datta. 
Sd. T. M Taylor, M. A. (contab. ), 
Principal of Wren’s ' 
Late Fellow of Carus coll, (camb ) 


20, Cornwall Road, 
West Bourne Park, W. 
October 18, 1908, 
I am pleased to be able to say that R Datta esq, read Latin with 
me at Wren's Powis Square, from Michaelmas 1906 to Eastex 1907. 
During that time he showed himself uniformly diligent, intelligent and 
courteous. In the Civil Service Examination, Division I, he obtained 
241 marks out of a possible 600, a very good achievement considering 
the severe standard of that examination, and the numerous other subjects 
that claimed Mr Datta’s attention at that time. From what I know of 
Mr. Datta I feel sure that he would prove a conscientious and 
ক trustworthy official in the educational Service , and his politeness and 
~considerateness would make him a very pleasant colleague to work 
with I wish him every success, for I believe he deserves ıt. 
Sd E. J Brooks, M A, 
Once Fellow of St. John's College, Cambiidge, 
Classical Lecturer at Wren's, Powis Square, W. 


Senate House. Calcutta. 

The 16th February, 1915. 
Mr. Roby Datta's "Echoes from East and West" and “Sakuntala 
rendered into English from Sanskrit play of Kalidasa" show that he is 
an adept in the art of metrical rendering. His wide command and 
deft handling of metrical forms, the most varied and the most difficult, 
cannot fail to be admired. Butit is not merely his skill in the 
technique of versification that strikes the reader,he is able to 
reproduce the life and breath of the original, especially where the 
latter breathes an air of archaic simplicity or mediaeval quaintness 
The highest gift of scholarship ıs undoubtedly his: imaginative insight 
and an accomplished and catholic taste formed by familiarity with many 
models, oriental as well as classical, mediaeval as well as modern P 

Sd Brayendranath Seal. 
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- Sf ৭৪ ৷৷ সংখ্যা ৪ 


স্ুীপত্র 


গীতগোবিন্দ কাব্যেব ধর্মী প্রেবণা ॥ 
একটি পুবনৌ মফস্বল সাপ্তাহিক পত্রিক। ॥ 
শব্দ-সংগৃহ ॥ 

বাংলাব মধ্যযুগীয় মৃৎশিল্প” [ আলোচন! ] ॥ 


প্রশান্তবুমাব দাশগুপ্ত ১৬৩ 
অকণকুমাব মুখোপাধ্যায় ১৮২ 
অমলেন্দু ঘোষ -সংকলিত ১৯০ 
হিতেশবঞ্জন সান্যাল ২০৯ 


বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষ 
২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড 


কলিকাতী-৬ 


- 3 - সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা - 
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১৩৭৪ 


ur 


গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণ 
প্রশান্তকুমাৰ দাশগুপ্ত 


৬ | 


মধ্যযুগ এবং প্রাচীন যুগেব সাঁহিত্যেব একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, কযেকটি বিবল ব্যতিক্রম 
ate দিলে, বেদ-উপনিবদ থেকে শুরু করে প্রাক্‌-আধুনিক যুগ পর্যন্ত সমস্ত সাহিত্যকীতিব 
পশ্চাতেই, ধর্মীয প্রত্যয আবশ্যিক ভাবেই উপস্থিত। জযদেবেব গীতগোবিন্দ কাঁব্যেব ভাব- 
উৎস এবং কাব্যিবীতিব প্রেবণাব অনুসন্ধান কবতে গিষে প্রা সকলেই সাধাবণ ভাবে ভক্তি- 
ভাব সমন্বিত ধৰ্মীয় প্রেবণাব কথ! উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এই ধর্মী প্রেরণাব স্বৰূপ 
নির্ণষেব ব্যাপাবে কষেকটি বিশেষ সম্প্রদাষেব দাবী ও কষেকটি অনুমান-ভিত্তিক আলোচন! 
wiw| স্থষ্ঠ তথ্যভিত্তিক আনোচনাব অভাব লক্ষ্য কবা যাষ। বর্তমান প্রবন্ধে এ ব্যাপাবে 
“কিছু তথ্য নিব্দেনেব ও একটি বক্তব্যে পৌছবাঁব চেষ্টা কব! হচ্ছে। 
অনেকেব মতে গীতগোবিন্দ বচনাব পশ্চাতে কেবল শুংগাব বসাত্মক কাব্য বচনাঁর ইচ্ছাই 
afa ভক্তি প্রেবণা, বিশেষ ভাবে কৃষ্ণভক্তি এক্ষেত্রে আশ্রয-আলম্বন স্বৰূপ সমগ্র কাঁব্যেব 
মধ্যে আদি «cm পবিপোষক আবহাওয়া ও বর্ণনাঁৰ জন্যই ওঁদের এবস্িধ অনুমান ৷ 
মঙ্গলাচবণ, দশাঁবতাব বন্দনা! ও হবিবন্দনাব পব গীতগোবিন্দকাব যখন মূল কাহিনী বর্ণনায় 
প্রবেশ কবছেন, তখন কবি বলছেন £ 
বসন্তে বাঁদন্তীকুস্থম নুকুমাবৈবযবৈ- 
ভরমস্তীং কান্তাবে বহুবিহিতক্বঞ্চান্ুসরণম্‌ | 
অমন্দকন্দ্জ্রবজনিতচিন্তাকুলতযা | 
বলদ্বাধাং বাঁধাং সবসমিদমুচে সহচবী ॥ ১২৭ 
বসস্তকাঁলে [ একদিন ] বাসন্তী ফুলেব মত স্বকুমাব অবযবা বাঁধা প্রবল FUTET- 
জনিত চিন্তায আকুল sp কান্তাবে বহুবিধভাবে কৃষ্ণীনুসদ্ধান কবছিলেন, এমন সমযে 
এক সহচবী সবসভাবে বাঁধাকে বললেন | 
শ্রীবাধিকাঁব কৃষ্ণান্লসন্ধানেব কাবণ ‘অমন্দকন্দৰ্পজ্ববজনিত চিন্তা, । আসলে প্রথমসর্গে 
প্রস্তাবনাঁতেই কবি বলে বেখেছিলেন যে, তিনি এই প্রবন্ধ'-গীত বচনা কবছেন যাব মূল কথাই 
'বাস্থদেব-বতিকেলি কথা” ৷ এ ছাড| শ্রীকৃষ্ণে নৃত্য-গীতবিহাব বর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, বিবহে 
অনঙ্বেব আক্রমণ-বর্ণনা--মাঁন ও অঙ্গনষেও অনন্বপীভাব উল্লেখ, এবং শেষ পর্যন্তও সমৃদ্ধিমান 


১৬৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


সম্ভোগেব মিলনোল্লাস বর্ণনাব GT ভক্তিভাঁবেব চাইতে আদি বস সম্ভোগেচ্ছাই গ্রবলতব বলে 
অনেকের কাছে প্রতীযমান হযেছে | এব জন্য দৃষ্টান্ত বাঁ উদাহরণ উদ্ধৃতি বাহুল্য মাত্র 
তবু ছু একটি উদাহরণ আবশ্যিক ভাবেই তুলতে হয । যেমন দ্বাদশ সর্গের মিলনোল্লাস afal- 
কালে দ্বাদশ সর্গেব দ্বাদশ সংখ্যক শ্লোকটি £ 
মাবাঙ্কে বতিকেলিসঙ্কুলবণাবস্ভে তয় সাহস- 
প্রীয়ং কান্তজযাঁষ কিঞ্চিছুপবি প্রাবম্ভি fes rats | 
নিপপন্দা জঘনস্থলী শিথিলতা দৌর্বল্িরুৎ কম্পিতং 
qr মীলিতমক্ষি পৌকষরসং wth কুতঃ সিধ্যতি ॥ ১২1১২ 
‘বতিকেলিবপ সংকুল যুদ্ধে কান্তকে wu করিব।ব অভিপ্ৰায়ে [ শ্রীবাঁধা ] তীহাঁব বক্ষে 
আবোহণ পূর্বক সাহসভবে যে উদ্ভোগ কবিষাঁছিলেন, তাহাতেই Siete জঘনস্থলী নিপ্পন্দ, 
বাছলতা শিথিল, বক্ষ কম্পিত এবং নেত্র নিমীলিত হইযাছিল, বমণী কি কখনও পুরুযোচিত 
কার্ধ সাধন কবিতে পাবেন? > 
কোনও আধ্যাত্মিক ব্যপ্রনাই এই ane থেকে নির্গলিত কবতে পাবা যায না। 
. বিশেষত ‘পৌকষবসং স্বীণাং কুতঃ সিধ্যতি' এই মন্তব্যে ও কাঁমকেলি পক্ষ ছাঁভা অধ্যাত্ম 
পক্ষেব দিক থেকে ব্যাখ্যা কব! অসম্ভব | 
এই সব কাঁবণেই বহু বিদ্ধ পাঠক গীতগোবিন্দকে নেহাতই শুঙ্গাবরসাত্মক কাব্য বলে মনে 
করে থাকেন। তীর! মনে কবেন এক্ষেত্রেও ভক্তিভাব পববর্তীকালে আঁবোপিত। wil 
বাহুল্য, প্রথমে গীতগুলি বচন! কবে পববর্তাঁকাঁলে শ্লোক সংযোজন কবে গীতগোবিন্দ কাঁব্যখানি 
রচিত হযেছে এই ধাবণাব মত আঁমবা পূর্বোক্ত ধাবণাতেও সাঁধ দিতে বাজি নই। 
প্রথম সর্গেব আবন্তেই বাঁধামীধবেব বিজনকেলিব sage হওধাব প্রার্থনা, হুরিম্মবণে 
মনকে ATA কবাব বাসনা থাকলে এই স্থন্দৰ পদাবলী শ্রবণেব উপদেশ, দশীবতাঁব বন্দনায় 
ধৃত দশবিধরূপ জগদীশ কৃষ্ণকে নমস্কাব, হুবিবিজষ মঙ্গলাচাবে?২__কষ্ণের জযগান এইগুলি 
কাঁছিনীব wal হ’লেও কৰিব ভক্তিভাবেব অবিসংবাদী সাক্ষ্য । কাহিনী বর্ধিত হযেছে 
আরাধ্য দেবতাঁব বতিকেলিকথায--স্থতবাং সেই কেলিকথাব পোষক বসন্ত-বর্ণন1 ও শৃঙ্গাৰ 
aug বর্ণনা বিশেষ নিপুণতাঁব সঙ্গেই কবা হযেছে। শূক্গাববসমিশ্র ভক্তিভাবই তাই পরবর্তী 
বগিতব্য বিষষসমূহে প্রধান হয়ে ধবা পড়েছে। তাই দেখি তিনি ‘অদভূত কেশবকেলিবহস্তম্ 
সম্বন্ধে সচেতন হয়েই বলছেন যে, ‘পামোদ-দ্বামোদব’ হবি এই বসম্তকাঁলে বিশ্বকে IRAIA 


১ দ্ৰষ্টব্য ঃ আঁহবেকুষ্ণ নুখোপাব্যাধ-কৃত অনুবাদ, ‘কৰি জযদেৰ ও ত্রীত্রীগীতগৌবিন্দমূ।' পৃ ১৪৯ : 

২ মহাবাণ| কুম্ভ তাৰ ‘বলিকপ্রিযা’ নামক গীতগোবিন্দেৰ টীকা গ্ৰন্থেৰ নমস্ত গান ও শ্বোকগুলিৰ আলাদা আলাদা 
নাম দিযেছেন। নামগুলি যেমন হুন্দৰ তেমনি তাৎপর্ববোধক | যেমন 'প্রলয়পযোধি জলে’ এই প্রথম গীতটির নাম 
‘দৃশাবতাব কীতিধবল*, দ্বিতীষ গীত “শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল' গানটিব নাম “হবিবিজয মঙ্গলাচার*, ভূতীষ গীত 
‘ললিতলবঙ্গলতাপৰিশীলন’ গানটিব নাম ‘মাৰৰ মহোৎসবকমলাকব’ | তেমনি ‘প্রতাহ পুলকাুরেণ' শ্লোকের 
নাম ‘হৃৰতাৰম্ভ চন্দ্ৰযান’, ‘তস্ত| পাটলপাশিজাঙ্কিতহবো' ইত্যাদি শোকেব নাম ‘কামাডুতাভিনব BITE লেখ’ | 


সংখ্যা ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যের ধর্মীয় প্রেরণা ১৬৫ 


- দ্বারা [ স্ব-স্ব-বাঁঞ্ছাতিবিক্তরসপ্রদানগ্রীণনেনান্দংহনযন ]? আনন্দদান কবতে এবং ব্ৰজ- 
সুন্দবীদেব দ্বাব| স্বচ্ছন্দে আলিঙ্গিত হয়ে মূতিমান শৃক্গাররসেব স্থায় বিলাস কবছেন 1? 

সর্বদাই শ্রীরাধাব প্রেমেব বৈচিত্র্য প্রকাশ ক’বে তিনি প্রার্থনা করছেন স্মিত মনোহাবী 
হবি আপনাদের রক্ষা করেন।৫ এ প্রার্থনা নিছক কাব্যচাতুর্ধমাত্র নয়। দ্বিতীয সর্গেও 
দেখি ‘অক্লেশকেশবেক’ পূর্ববাঁগ স্মবণ ক'বে এ কাঁব্যেব নািক। শ্রীবাঁধাও কেশবেব লোকাঁতি- 
ক্ৰান্তি গুণাবলী স্মৰণ কবে কলছেন যে, কপোলে ধাঁব মনোহব মণিমধঘ মকবাকৃতি কুণ্ডল 
সেই সীতাম্ববের আনুগত্য করেন মুনি, মনুসন্তান [ = মানব ), দেবতা ও অস্থবকুলেব শ্রেষ্ঠা 
স্থন্দবীগণও ॥৬ “কলিকলুষভয, প্রথমনেব ক্ষমতাও এব বযেছে। আব কবিও ঘোষণা 
কবছেন এই মোহন ৰূপ বর্ণনা পুণ্যবান্দেব হুবিচবণ স্মবণেবই তুল্য।৮ আঁমবাঁও বিশ্বাস 
কবি যে এই কাঁব্যেব প্রতিটি পদ, প্রতিটি গীত, প্রতিটি, অলংকাঁব ও ধ্বনিবন্কাব সবই যেন 
কৃষ্ণভক্তিব থেকে উৎসারিত হযে কৃষ্ণপ্ৰণাম জানাচ্ছে a sperma Ten অনন্ত- 
ম্‌নোযোগে ধাবিত হযে চলেছে। 

‘অক্লেশ-কেশবে’ব এই কীতি বর্ণনাকাঁলেও জযদেব জানাচ্ছেন যে উৎকন্তিতা গোপবধূ 
বণিত অতিশয-নিধুবনশীল মধুবিপুব চবিভ্র-গীতি সকলেব হৃদযে সলীল wu বিস্তাব ককক।৯ 
আঁবও বললেন ‘গমিতাকাজ্কী’ কেশব আপনাদের ক্লেশ হবণ কৰুন 1৯০ 

বাঁধাবিবহে “মুগ্ধ-মধুস্থদন? ক্ষণিক বিচ্ছেদে নিবিভ চিন্তা যেন সন্মুখেই তাকে দেখতে 
পাচ্ছেন [ দৃশ্যসে পুবতো৷ গতাগতমেব মে বিদধাঁসি ]।৯৯ কংসাবিব এই বোঁদন বর্ণনা ক'বে 
কৰি আবাব প্রার্থনা কবছেন তাঁব কটাক্ষ-উমি ‘দ্ৰধতুবঃ ক্ষেম:,-আঁপনাদেব মঙ্গলবিধাঁন 
কৰুন ।১২ i 

চতুৰ্থ পর্গে স্নিগ্ধ মধুস্থদন সমক্ষে সখীবচন নিবেদন শেষেও তিনি বলছেন: কেশবপদে 
উপনীত ব্যক্তিদেব সুখ প্রদান ককক তীব গাঁন।১৩ কৃষ্ণেব যে বাহু বৃষ্টিব্যাকুল গোকুল- 
বাঁসীদেব বক্ষাব জন্য বীববসভবে গৌবর্ধন ধাবণ কবেছিল, যে বাহু গোপিনীদেব আনন্দচুম্বনে 
ললাটেব সিন্দবে মুড্রাঙ্কিত হযেছিল সেই বাহু “ভবতীং শ্রেযাংসি তনোতু'_আপনাদেব মঙ্গল 
দান করুম ।৯৪ বাধাঁমিলনাকাজ্জী পুগুবীকাক্ষেব লীলাপ্রকাশক এই গানে স্থকৃতকাবীদের 
মনে হরি উদিত হোন, এই কামনা পঞ্চম সর্গেও কবেছেন।৯৫ বলছেন £২ “হবিসেবকণ 
জয়দেবেব বণিত পরম রমণীয় এই গান আহ্লাদিত মনে স্থরুতকাঁবীদেব বাঞ্ছিত অতি সদ্য 
হবিকে বন্দনা ককক।৯৬ প্রার্থনা কবেছেন 3 ‘অবতু ত্বং দেবকীনন্দন ॥১৭ জয় প্রার্থনা - 


৩ দ্ৰষ্টব্য ঃ বালবোৰিনী টাকা ঃ পূজাবী গোস্বামী : ১13৭ গীতগোবিন্দ ৷ 


s way: ৷ গীতগোবিন্দ, ১1৪৭ RYT শোক। ১১ দ্রষ্টব্য £ গীতগোবিন্দ, ৮ সংখ্যক শোক। 
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১৬৬ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিক! “ বৰ্ষ ৭৪ 


কবছেন কৃষ্ণে অভিপ্রাযযুক্ত বাবক্যাবলীর।১৮ '‘হবিচবণশবণজযদেবকবিভাবতী’--স্বযং 
ব্যবহৃত এই স্ব-বিশেষণও কি পূৰ্বোদ্ধৃত বিষযেব মত তাঁব একান্ত ভক্তিভাবেব প্রকাশ 
নয়?১৯ ঠিক তেমনি ভক্তি ও বিশ্বাসেব প্রকাশ দেখা যায--তীব গান কলিকলুষকে 
পবিশমিত করুক এই প্রার্থনায় 139 মাঝে মাঝে তীর বিশ্বাস দৃঢতার সঙ্গেই প্রকাশিত হয়েছে : 
ইহ্‌ রূসভণনে কৃতহরি গুণনে মধুরিপুপদ্ ALT | 
৷ কলিযুগচবিতং ন বসতু ছুবিতং কবিহৃপজযদেবকেশ। ৭1২৯ 
মধুরিপুব পদ্সেবক’ কবিনৃপ জয়দেবেব এই রস [ শঙ্গার বস ] বৰ্ণনাও হরির গুণবৰ্ণনাকে 
কলিযুগোচিত পাপ স্পৰ্শ করতে পারে ন| । ৭1২৯ 
কখনও বলছেন শ্রীবাঁধাব গানেব সঙ্গে হরিও আপনাদের হৃদয়ে প্রবেশ করুন ।২১ 
সপ্তম সর্গে 'নীগবনাবাধণ কথা দিষেও রাধামিলনার্থে এলেন না। এই কাবণে খণ্ডিত 
বাঁধাব বিলাপ বৰ্ণন! কবে সৰ্গ শেষের মঙ্গল প্রার্থনা কবছেন বাধাকুষ্ণেব মিলন বর্ণনা করে। 
এ প্রসঙ্গে পূজারী গোস্বামী তাব “বালবোধিনী” টীকা ware কবে বলেছেনঃ 
'অখৈতৎ দুঃখবৰ্ণনমসহিঞ্ণুঃ কবিঃ সিংহাবলোকনস্তায়েন২২ সাধাবণ কেলিরাত্রেঃ 
গ্রাতশ্চরিতবর্ণনেন শ্রীবাঁধিকায়াঃ খণ্ডিতাবস্থাং বর্ণযিশ্যন্‌ বাঁধামাধবযোঁঃ প্রাক্তন 
কেল্যানস্তবাবস্থিতিমাহ। 
দুঃখ বর্ণনায় অসহিষ্ণু কবি সিংহাঁবলোকন ন্যায়ের দ্বাবা সাধাঁবণ কেলিকালে 
প্রাতশ্চবিত বর্ণনা কবেছেন, এবং তাই রাধিকাব খণ্ডিতাবস্থা বর্ণনা কবে অনন্তব 
বাঁধামাধবেৰ পূর্বকেলিব কথা বলছেন । 
শ্লোকটি এই : 
প্রীর্তনীলনিচোলমচ্যুতমুরঃ সম্বীতগীতাংশুকং 
বাঁধাধাশ্চকিতং বিলোক্য হসতিন্বৈবং সখীমণ্ডলে। 
ব্রীভাঁচঞ্চলমঞ্চলং নযনয়োবাঁধাষ বাঁধাননে 
ম্মেন্মেরমুখোহ্যমন্ত জগদানন্দায নন্দাত্মজঃ ॥ ৭1৪২ 
প্রভাতে নীলনিচোলপর! FH ও বাঁধাঁব বক্ষে আবৃত পীতবস্ত্ৰ চকিতে দেখে সখীব| 
হেসে উঠলে যিনি শ্রীবাঁধাব লঙ্জাযুক্ত মুখে সহাস্ত কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছিলেন সেই 
নন্দাত্মজ জগতকে আনন্দিত করুন | 
খণ্ডিতাবস্থা বৰ্ণনাৰ পব মঙ্গলাঁচবণ গ্লোকে এই পূর্বকেলি বর্ণনাষ তাঁব কাঁব্যচাতুর্য না 
ভক্তিভাবাতুব হৃদষেব দুঃখ অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পেয়েছে তা বসিকজনেবা সহজেই বিচাব 
কবতে সমর্থ হবেন। বস্তুতঃ শৈল্পিক Taal ও ভক্তিভাবাতুব হৃদষেব স-গীত উচ্ছাস পবস্পব 
এখানে যুক্তবেণী রচন| কবে কৃষ্ণমতার সমুদ্ৰে দিকে প্রবাহিত হযে চলেছে | 
১৮ দ্ৰষ্টব্য ১ গীতগোবিন্দ, ৬১২ RYT খোক। ২* দ্ৰষ্টব্য ঃ গীতগোবিন্দ, ৭২০ সংখ্যক শোক ৷ 
১৯ 3 ৭|১০ » ৭৩৮ 


২১ " 
২২ fme চলতে চলতে থাড ফিবিষে পিছন দেখে নিযে আবাৰ চলে। এই পিছন ফিবে তাকানোকে 
‘সিংহাৰলোকনত্যায’ বলা হযেছে স্যাযশান্তে! 


ry 


সংখ্যা ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যেব ধৰ্মীয় প্রেবণ। ১৬৭ 


অষ্টম সর্গেব মঙ্গলাচবণ শ্লোকেও কৃষ্ণের এশ্বর্যময বংশীধ্বনির জযগাঁন গেষেছেন কবি : 
অস্তর্মোহনমৌলিঘূর্ণনচলন্সন্বাববিত্রংসন- 
স্তৰাকৰ্ষণদৃষ্টিহৰ্ষণমহামন্তঃ কুবঙ্গীদৃশাম্‌ ৷ 
দৃপ্যদ্দানবঢূ্যমানদ্বিবিষদ্দ,বাঁব দুঃখাপদাং 
ভ্ৰংশঃ কংসবিপোর্বযপৌহ্ষতু বঃ শ্রেযাঁংসি কেশব ৷৷ ৮1১১ 
কংসাঁবিব যে বংশীবব গীতিমুগ্ধা কুরঞ্গীনযনাদেবর মনোমোহনে, শিবোধূর্ণনে, দৃষ্টি 
আকর্ষণে, কেশপাশ থেকে মন্দীবকুস্থম বিত্রন্তকবণে, তাদেবকে we, আকৃষ্ট ও বশীকবণে 
মহীমন্তরত্বপ, এবং সেই সঙ্গে দানবগণকর্তৃক উপদ্রত দেবতাদেব দুঃখবাশি বিনাশে দক্ষ, 
সেই বংশীধ্বনি আপনাদের কল্যাণ প্রদান SHS । ৮1১১ 
এই বংশীবনিব প্রশংসা কৃষ্ণেব এঁশ্বৰ্যযুক্ত চবিজ্রেব প্রতি দ্বাদশ এতকোচিত afier 
ভক্তিবই পবিচাষক ৷ নবম সর্গেও তব প্রার্থনা যে তীব গান বসিকজনেব স্থখোৎপাদন 
ককক।২৩ দশম সর্গে মানিনী বাধাব পা ধবে কৃষ্ণ-স্বযং ভগবাঁন--তীব মান ভেঙেছেন 
— wtf ব্যাঁপাঁবটিব পূর্বে নাটকীষ তাৎপর্য বহন কবছে নবম সর্গেব শেষ শ্লোকটি । 
sow. এখর্য-প্রকাশক এই cata সাধারণ নাযকোচিত কার্য বর্ণনাকে বিশিষ্টতামণ্ডিত 
কবেছে £ 
সাঁন্দ্রানন্দপুবন্দবাঁদিদিবিষদ্বৃন্দৈবমন্বাদবাঁ_ 
দানভৈন্মুকুটেন্দ্ৰনীলম্‌ণিভিঃ সন্দশিতেনদিন্দিবম্‌ 
্বচ্ছন্দং মকবন্দ সুন্দৰ গলন্সন্দাকিনীমেছুরং 
শ্রীগোবিন্বপদীববিন্বমশুভক্কন্দী বন্দাঁমহে || ৯১১ 
পুবন্দব প্রভৃতি দেবগণ অশেষ আবে ও গভীব আনন্দে প্রণত হ'লে তাঁদেব মুকুটেব 
ইন্্রনীলমণিসমূহ যে চবণে ভ্রমব্দের শোঁভাধাবণ কবে, এবং বিগলিত মকবনস্থন্দব 
মন্দাকিনীব স্বচ্ছন্দ ধাবায মেছুব হয, অশুভ বিনাঁশার্ঘে সেই শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দকে 
আমি বন্দনা কবি৷ - 
যে কৃষ্ণ TR ভগবান তীব পাষে ইন্দ্র প্রভৃতি অধস্তন দেবগণেব প্রণাম কিছু আশ্চর্য 
ব্যাপার নয। কিন্ত কৃষ্ণের মহত্ব, que, GUT এই প্রণামেব মধ্য দিযে চোখে আঙুল দিয়ে 
যেন দেখিয়ে দেঁওযা হযেছে সর্গশেষেব এই শ্নোকে। তাঁব কাঁবণ পববর্তী সর্গে এই 
eats পবম পুরুষই ভক্তেব শ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীবাধিকাব শ্ৰেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনেব উদ্দেশে তার পা 
নিজ মস্তকে ধাবণ কবাব কথা বলেছেন | 
যাব| বলেন গ্লীতগোবিন্দ কাব্যে গান আগে বচন! কবে পবে গ্লোকযোজনাব দাবা একে 
কাঁব্যাকাব দান কবা হযেছে তাঁবা এইখানে এসেই অনুভব করবেন ভক্তিভাবের কেন্দ্রীয় 
পরিকল্পনা নির্দেশেই সমগ্র কাব্য রচিত না হলে এই ব্যপ্রনা জোভাতালিব wa প্রকাশিত 
হতে পারে না। 


০5 
২৩ দ্ৰষ্টব্য ঃ গীতগোবিন্দ ৯৯ | 


১৬৮ সাহিত্য-পৰিষৎত-পত্ৰিক। বর্ষ ৭৪ 


দশম সৰ্গেব শেষে কৃষ্ণলীতিবিধান বরুন. এই প্রার্থনা প্রকাশিত হয়েছে । একাদশ সর্গেও 
জয়দেব প্রার্থনা করেছেন Sta এই গান যা! হারেব চাইতেও সুন্দৰ, রমণীর চেষেও মনোহর, 
তা হরি-বিনিহিত-মাঁনস [ কৃষ্ণাপিত চিত্ত ] ভক্তদের কঠতটে অবিবাম অধিষ্ঠিত থাকুক ।২৪ 
জযদেৰ SS এবং কবি। তাঁব কাব্যের অমরতা! তিনি চাঁন এবং অপব ভক্তগণকর্তৃক স্বীকৃতির 
পুবস্বাবও কামনা কবেন। এই ছুটি কামনাই এখানে প্রকাশিত হযেছে | এই ভক্ত-স্বীকতি 
গ্রাপ্তিব কামন| ধাব সর্বদাই প্রকাশিত হয় তিনি যে তীর কাব্যকে ভক্তিবিহীন ধর্মভাবনাহীন 
শৃঙ্গাব কাব্য কবে তুলবেন না, তা সাধাবণ বুদ্ধিতেই বোবা সম্ভব। তাই এই সর্গেই দেখি 
তিনি হরিকে পুণ্যফলের_ সারভূত বলে বর্ণনা কবে সকলকে হবিপ্রণামেব আহ্বান 
জাঁনিযেছেন ২৫ j 

দ্বাদশ সর্গেব দ্বাদশ শ্লোকে যেখানে আমবা একটু থমকে দীড়িয়েছিলাম এবং ‘পৌরুষরসঃ 
A ge: সিধ্যতি কবির এই মন্তব্যে কামস্থত্র বণিত বিপরীতরতারভে রাধিকার 
অল্লাযাসে স্বখপ্রাপ্তির শিথিলতাব atal রতিবণে পর|জয ঘোষণাব সংবাদে ভেবেছিলাম CX 
এব কোনও আধ্যাত্িক-ব্যগ্তনা,বাঁর-কবা যায না-_সেই শ্লোকের তাৎপর্য ও প্রতীষমান হবে 
যদি এব পূর্বেব, নবম সংখ্যক শ্লোকের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকধিত নয । তিনি বলছেন £ 

প্রতিপদে মধুরিপুব আহ্লাদ-প্রকাশক শ্রীজযদেব-কবি বধিত এই গান বসিকজনের 
"চিত্তে [ Feces ] মনৌবম রতিরসা ্বাদজনিত বিনোর্দভাব জাগ্রত ককক ।২৬ 


বিপরীত বতিতে যদি মধুবিপুব আহ্লাদ প্রকাশ হয় তবে প্রাচীন বীতি অন্ুসাবে তাঁর E 


বৰ্ণনাতেও দোষ নেই । কৃষ্চেব যাতে ws বাধিকাব যাতে উদ্যোগ, তাব বৰ্ণনায কবিরও 
wise 1 | 

্রীবাধাকুষ্ণেব মধুবরসাত্মক লীলাই ভাব কাব্যের উপজীব্য । শৃঙ্গাব-বৰ্ণনায় যথেষ্ট 
সমযক্ষেপণ কবলেও আমর! লক্ষ্য করব “যে উপাস্ত দেবতাব মধুররসাত্মক লীলা-বৰ্ণনার 
আকাজ্কাই সমস্ত শৃঙ্দার-বর্ণনাব পশ্চাতে সক্ৰিয় থেকেছে। নিতান্ত ধর্মীয় প্রেরণ! ও ভক্তিভাব 
ছাঁডা এ-কাব্য বিশুদ্ধ আদিবসময় হ’লে পূৰ্বোদ্ধত অন্তঃসাক্ষ্যগুলি অন্থপস্থিত থাকত। আর 
সারা ভারতে কাব্য হিসাবে যতটা নয--ধৰ্মীয সম্প্রদায়গুলিব অতি আদ্রণীয গ্রন্থ হিসাবেও 
এ কাব্য তাব চেয়ে বেশি স্বীকৃতি পেত ন| । তবে লক্ষণীষ এই যে, বিশুদ্ধ ভক্তির দ্বারা 
cead লাভ করে রচিত হলেও সৰ্বদাই কাব্যশিল্পেব সমস্ত উপকরণ-উপাদান ag চয়িত 
হযেছে; তাই এ কাব্য একাঁধাঁরে বিলাধকলায কৌতুহলী পাঠকেব হৃদয়হরণ ও হবিস্মরণে 
চিত্তসবসতাকামীকে তৃপ্ত কবেছে। তাই দেখি দ্বাদশ সর্গে তিনি সচেতনভাবেই ঘোষণা 
করেছেন £ 


২৪ দ্ৰষ্টব্য 2 গীভগোবিন্দ £ ১১1৯। 

২৫ $395 

২৬ দ্রঃ আজঘদেবভণিত মিদমমুপদনিগদিতমধুবিনুমোদম্‌ ৷ 
জনয়তু বসিকজনেষু মনোরময়তিরস ভাব বিনোদম্‌ ॥ ১২৯ 


f 


সংখ্যা ৪ গীতগোবিন্দ কাঁব্যেব ধর্মী প্রেবণা ১৬৯, 


siot বকলা হুকৌশলমন্ুধ্যানঞ্যদৈষণবং 
যচ্ছ দ্গাববিবেকতত্্রমপি যৎ কাঁব্যেযু লীলাধিতম্। 7C -> 
তৎ সৰ্বং জষদেবপপ্ডিতকবেঃ PERTOT _ 
সানন্দা পবিশোধষস্ত স্থধিষঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ | ১২২৭ 
হে স্থধীগণ ৷ যদি গন্ধৰ্বদেব কলাতে [ সঙ্গীতে ], যদি বৈষ্ণবদের অনুধ্যানবিষধক 
কৌশলে, যদি বিবেকতৰেঁ এবং ঘদি শৃঙ্গাররদকাব্যে আগ্রহ থাকে তবে কৃষ্ণগত-প্রাণ 
পণ্ডিত Jany কবিব শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ কাব্য চিন্তা ককন। 
‘ৰ্ষ্ণৈকতনাত্মন’ কবি জযদেবের এই কাঁব্যেব অন্তবালে ধর্মীযভাব ও ভক্তিভাবই প্রেবণা- 
স্বৰ্প। শৃঙ্গাবরস আছেই, তবে তা ভক্তিব দ্বাবা পবিশ্তদ্ধ-ধর্মীঘ ভাবনা uid প্রেবণা প্রাপ্ত, 
নিয়ন্ত্রিত, সংযমিত ও শৃঙ্াব বর্ণনা থেকে ভক্তিমিশ্র মধুববসে উন্নীত এই আনাৰেব সিদ্ধান্ত | 


S 


প্রশ্ন জাগে কবিব এই কৃতিত্ব কি ভীব একক ভক্তিব ফলশ্ৰুতি অথবা মধ্যযুগের বিশেষত্ব 
অনুযাঁষী তাঁব এই কাব্য ও গীত কোনও বিশেষ ধর্মীষ চিন্তাব দ্বাবা অনুপ্রেবিত | 

মধ্যযুগীয বিশেষত্বটি যদি এতিহাসিক সত্য হয তবে ইতিহাসেব wa অবলম্বন করে এ 
ব্যাপাবে বিচাবে প্রবৃত্ত হওযা যাক | 

এ ব্যাপারে মুস্কিল এই যে, ভারতবর্ষে ধৰ্মায সম্প্রদীষগুলিব সঠিক ইতিহাদ আজিও লেখা 
হ্যনি। প্রত্যেক উপাসক সম্প্ৰদাযই আপন আপন মতেব প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠায ব্যস্ত থাকে ও 
সমস্ত শ্রদ্ধেষ অধ্যাত্মপথেব পথিকদেবই আপন আপন সম্প্রদাভূক্ত বলে দাবী কবে। এই 
বকম বিচিত্র জটিল বাস্তব অবস্থার মধ্যে কোনও বিশেষ দাঁবীব বিচাঁবে বিভ্রান্ত হযে পড়তে 
RT) জযদেবকেও সব সম্পদাযই আপনদলভূক্ত বলে দাবী কবে থাকেন। জযদ্রেবেব তিনশো 
বছব পব মহাপ্রভু চৈতন্যদেবেব জন্ম। তীঁব অন্বর্তাবা গৌভীষ বৈষ্ণব মত প্ৰতিষ্ঠা ক’বে 
জযদেবেব কাব্য থেকে আপন দার্শনিক প্রত্যধাহ্ুকূল ভাবনা আবিষ্কাৰ কবেছেন এবং তিনশো 
বছবেব পূর্বেই গৌভীষ মতেব ইঙ্গিত প্রদাযক বলে কবিব প্রতি শ্রদ্ধা জানিষেছেন। 

আমাদেব দেখতে হবে দ্বাদশ শতকের পূর্বে বৈষ্ণব উপাসকদেব মধ্যে কাবা প্রসিদ্ধ 
ছিলেন এবং কাঁদেব মতেব সঙ্গে জযদেবেব কাব্যে বণিত বিষষেব মিল আছে। 

একথা সর্বজন প্রসিদ্ধ যে, ভাগবত বা! বৈষ্ণব etr মূলত চাঁবটি ধাবায বিভক্ত। শ্রী, 
ব্ৰহ্ম, কনর ও সনক সম্প্ৰদাষ নামে এই ধাঁবাগুলি পবিচিত। গৌভীষ সম্প্রদাযকে যোগ দিলে 
মোট পাঁচটি ধাবা বলতে পাবি। যদিও গৌভীষ সম্প্রদাকে ব্ৰহ্ম সম্প্রদায়ের [ মাধবাচাৰ্বের 
প্রবর্তিত ধাবা ] অনুবর্তী বলে মনে কবা হত কিন্তু গৌডীয বৈষ্ণব সম্পদায তা 
মানেন Al | পববর্তাকাঁলেব সমস্ত বৈষ্ণব দম্প্ৰদায এবং শাখা আদলে এই চাব emnt 
অন্তভূক্কি। 
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১৭০, সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


শ্রীসস্প্রদাষেব প্রবর্তক বাঁমাস্থজী চার্ধ [ আহমানিক ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ] | বাদবাধণ মুনি বচিত 
qara গ্রন্থটিব বিভিন্ন ভাষ্যই বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদাষেব দার্শনিক ভিত্তি। ব্ৰীসল্পদাষেব 
ভিত্তিভূমি তেমনি রামানুজাচার্য প্রণীত ভাষ্য। ‘Asis’ নামে তা সাধাবণ্যে পবিচিত। 
গ্ৰীস্প্ৰদাষেব Sits দেবতা চতুৰ্ভুজ বিষ্ণু বা নাবাষণ মূতি ও শেষ অনন্তদেব। ব্ৰহ্ম ও জীব 
এবং জগতেব সম্বন্ধকে ‘শবীব শবীবী’ সম্বন্ধ আখ্যা দিযে ব্রদ্ধকে HOTA Ta মেনেছেন। 

আচাৰ্য শঙ্কৰ ace নিগুণ, নিবিকল্প চৈতত্যন্বৰপ বলে ব্যাখ্যা কবে Ste ভাষ্য [ শঙ্কৰভাষ্য 
"ৰূপে যা পবিচিত ] বচন| কবেছিলেন। বামান্ুজাচাৰ্য তা খণ্ডন কবে ব্ৰহ্মকে সর্বজ্ঞ সর্ব 
শক্তিমান সপ্তণকপে প্রতিষ্ঠা কবেছেন। জীবজগৎ ৰূপ বিশেষণ বিশিষ্ট হয়ে ব্ৰহ্ম এক অদ্বৈত 
কে প্রতিষ্ঠিত--এই এ'দেব TS | শঙ্করেব আবিৰ্ভাব কাল খ্ৰীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী । বাঁমানজের 
আবির্ভাব হযেছে খ্ৰীষ্টীয় একাদশ শতকে। চতুৰ্দশ শতকেব বামানন্দ রামাহজেব অমুবর্তী 
ছিলেন। কিন্ত পরে ইনি স্বতন্ত্ৰ অন্নুবতা দল গঠন কবেন যাব| রাঁমানন্দী বলে পবিচিত হন। 
ব্ৰহ্ম ব! মাধব সম্প্রদাষেব প্রবর্তক শ্রীমধ্বাচার্য। এ'র জন্মস্থান মাদ্ৰাজ, বর্তমান তামিলনাডুব 
মঙ্গলুব নামক প্রান্ত জিলায অবস্থিত বেললি গ্রাম । জন্ম AAT ১২৬৫ বিক্রম সংবৎ অর্থাৎ 
১২০৮ খ্রীষ্টাব্দ । এ'র গুৰু অদ্বৈতমতের সন্যাঁসী অচ্যুত পক্ষাচাৰ্য। HATA গ্রহণেব পৰ এব 
নাম হল পূর্ণপ্রজ্ঞ। । উডুপীতে [ রজত পীঠপুব-এ ] এব প্রাপ্ত যুতি প্রতিষ্ঠিত। sya যে 
ভাষ্য ইনি রচনা করেন তা ‘পূৰ্ণপ্রজ্ঞ দৰ্শন’ নামে পরিচিত । মধ্বাঁচাবীগণ দ্বৈতবাদী। এদের 
মতে জীব ও জগৎ AAT অংশ ও অধীন ও ব্ৰহ্ম থেকে আলাদা সত্তাবিশিষ্ট। স্থতবাং 
জীবজগৎ ও AAI ভেদই সত্য | অভেদ্ন নঘ। তাই নিত্য ভগবৎ্-সাঁমীপ্যই এদেব কাম্য | 
এ'দের উপাস্ত শ্ৰীলক্ষ্মীনাবাযণ। 

কদর সম্প্রদাষ বা বিষ্ণুন্বামী সম্প্রদাষেব প্রতিষ্ঠাতা শ্রীবিষ্বস্বামী। «a বচিত ব্রহ্মস্ুত্রেব 
ভাষ্য পাওয| যাষ না। তবে "শুদ্ধাদতমার্তগ নামে গ্রন্থটি থেকে এব মত জানা যায | 
মতবাঁদেব দিক থেকে ইনি বিশ্তুদ্ধা্বৈতবাদী | জীব ও জগৎ wma অংশ হলেও অভিন্ন । 
জীব বিশ্ুদ্বাবস্থাষ aca সঙ্গে সাযুজ্য প্রাপ্ত হয ও পূর্ণ অদ্বৈতভাঁবে মিলিত হয--এই এ দেব 
মত ৷ শ্রীবল্পভাচার্যে [জন্ম ১৫৩৭ সংবৎ বা ১৪৮০ প্রীস্টাব্দ] অন্ুবর্তী, Hal বল্লভী বা বল্পভাচারী 
বলে পবিচিত, Sta Fe বা বিষ্ণুস্বামীব সম্প্রদাযেবও অন্বর্তী। ইনি sama ‘অনুভায' 
বচন! কবে বিশ্তুদ্ধাদৈতবাদেবই প্রতিষ্ঠা কবেন এদের উপাস্ত দেবতা শ্রীপ্রীবালগোঁপাল। 

রুদ্র সম্প্রদাষেব এক শাখ| পুষ্টিমার্গীফ বলে পবিচিত। বিষুসম্প্রদাষেব গুৰু পবম্পবাঁষ 
কথা লিখতে গিষে ভক্তমালেব উত্তবার্ধে ভাবতেন্দুবাঁবু হরিশচন্দ্রজী জযদেবকে রুদ্র 
সম্প্রদাযের আচীর্ধদেব মধ্যে একজন বলে বর্ণনা, কবেছেন। এব! জযদেবেব বংশোদ্ভবদ্বেব 
একটি তালিকাও কোথেকে পেষেছেন এবং বামরাযজী নামক উক্ত কথিত বংশাঁবতংসেব 
গৃহে বাধামাধবযূতি দেখে ওঁদের গৌসাই নাকি কবিতাও রচনা কবেছিলেন। বাঁমবাঁষজী 
বিঠঠলনাখেব fates | বিঠঠলনাঁথজীর চতুর্থ শিষ্য শ্ৰীগোকুলনাথজী “ঘকবার্তা’ নামক 
গঁস্থে লিখেছেন যে বল্লভাচার্য যখন জগন্নাথগুবী প্রবেশ করেন তখন ইঈশ্বব তাকে পুষ্টমার্গে 


সংখ্য! ৪ গীতগোবিন্দ কাঁব্যেৰ ধৰ্মায প্রেবণ। '১৭১ 


‘গীতগোবিন্দ’ প্রচাব কবে গাইবাব আদেশ দেন। এই wy পুষ্টিমার্গীয গোস্বামী বালকেব 
মন্দিবে যুতিব শযন সমযে ‘বতিস্থখমাবে গতমভিদাবে ম্দন-মনোহব বেশম্‌? এই পঞ্চম 
সর্গেব অষ্টপদী এবং বাসস্তী দশহরাতেও অন্ত অষ্টপদীব গান অবশ্যই হ্ষ।২৭ 

চতুৰ্থ সম্প্রদাষেব নাম নিশ্বার্ক বা সনক সম্প্ৰদায। ‘চতুঃসন’ [ সনক, সনাতন, সনন্দ ও 
সনৎকুমাব, এই চাব শিষ্যোব নামে ] সম্প্রদীঘ বা হংস সম্প্রদায ৰূপেও এই সম্প্রদাষ আখ্যাত | 
এই সম্প্রদাঁষেব প্রতিষ্ঠাতা শ্রীনিষ্বার্কাচার্য। ব্ৰহ্মস্ুত্ৰেব যে ভাষ্য তিনি বচন! কবেন তাব নাম 
“বেদান্ত পাবিজাত কৌস্তুভ’ | এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সবল ভাষ্ককে কিছুটা বিস্তৃত কবে 
নিশ্বার্কেব প্রত্যক্ষ শিত্ঠ শ্রীনিবাসীচার্য “বেদীস্ত-কৌস্তভ” নামে আব একটি ভাষ্য বচন! কবেন। 
এই উভয ape যে মতবাদেব প্রতিষ্ঠা হযেছে তাব নাম ‘স্বাভাবিক দ্ৈতাদ্বৈতবাদ’ ৷ 
দ্বৈতাঁদ্বৈত বা! ভেদাভেদ্বাদেব PATA ব্ৰহ্ম ও জীবজগৎ ছুইযেব মধ্যে অভেদ ও ভেদ উভষই 
সত্য। Weed, সবিশেষ, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান ।২৮ «on আবাধ্য শ্রীবাঁধাকুষ্ণ। 
এ'দেব তত্বান্নসাঁবে NAFL একে অপব থেকে পৃথক নন। একই পবমতত্ব আনন্দ ও 
আহ্লাদ এই ছুই স্ববূপেই ক্রীভার্থে প্রকট হযেছেন : 

এক স্বৰূপ সদাদৈ নাম। 
আনন্দকে আহ্লাদিনী শাম! আহ্লার্দিনকে আনন্দ শ্তাম।২৯ 

এই চাবাট সম্পদাীঁষেব মতবাদের মধ্যে অবশ্যই নিম্বাকর্ষ মতই বাধারুষ্ণকে আবাধ্য 
উপান্ত কপে গ্রহণ জঘদেবীঘ মতেব নিকটবর্তী বলে প্রতীত হবে। তাছা'ডা বামাহ্জাচার্য 
জযদেবে পূর্ববর্তী হলেও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বিষু-উপাঁসক | মধ্বাচাৰ্যেব দ্বৈতবাঢ়ে বাধ্াকৃষ্ণেব 
স্বীকাব-সম্ভীবন! থাকলেও THT ত্রযোদশ শতীব্দীব, অতএব দ্বাদশ শতকেব জযদেবেব 
পববৰ্তাকালেব ব্যক্তি । আব তাছাডা তিনি বাধাক্ষ্ণেব বদলে লক্ষ্মীনাবাযণকে উপাস্য বলে 
গ্রহণ কবেছেন। বিষ্ণুস্বামী তো! পবিষ্বাবই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদী। সেখানে শ্রীবাঁধিকাঁব 
wore প্রতিষ্ঠাব কথাই উঠতে পাবে ন| ৷ পুষ্টিমাঁীঁঘ শাখাঁষ বল্পভাঁচাবীবা জয়দেবকে গ্রহণ 
কবলেও পরিষ্কারভাবেই বহু পববর্তীকালে, জঘদেবের ভাবতজোডা খ্যাতি অর্জনেব পবেই, 
তাকে গ্রহণ কবেছেন। বাছাই ও বর্জনেব পব যে মতবাদ বাকি থাকে ত! নিম্বাকাষ মতবাদ, 
এবং পূর্বেই বলা হযেছে বাখারুষণকে স্বীকাব করেই তা জয়দেবেব পূর্বাধিকারেব দিকে 


অঙ্গুলি নির্দেশ কবছে। 





২৭ দ্ৰষ্টব্য "ep, ব্রজবল্লভশবণ বেদীস্তাচার্য সম্পাদিত, নিকুঞ্জ, বৃন্দাবন | 

২৮ এব! ঈশ্ববকে নিগুণিও মানেন । নিগুণ, নিধিশেষ, অবাঙ্‌মানসগোচব ইত্যাদি শব্দাবলীকে পববর্তীকালে 
আচার্ধবা প্রাকৃতিক হ্যগুণবাহিত্য, প্রাকৃতিক বিশেষগুণবাহিত্য ও ইযস্তানিষেধ পৰ বাক্য ও মনেব সম্পূর্ণৰূপে 
গৌচৰীভূত নয এই ভাবেও ব্যাখ্যা কবেন। 

২৯ দ্রষ্টব্য ঃ মহাবাণী, এীহবিব্যান দেবী, সিদ্ধান্ত qs অংশ, বৃন্দাবন | 


১৭২ সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক' বর্ষ ৭৪ 


ol 

নিদ্বাকীয় মতবাঁদেব সঙ্গে এই উপাশ্ এহণেব দিক থেকে জযদেবেব যে নৈকট্য ত 
ইতোপূৰ্বেই বহু স্থপণ্ডিত ব্যক্তিদবেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবতে সমর্থ হযেছে ।৩০ কিন্তু নিদ্বাৰ্কেব 
. কাল সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট না থাকাষ এ'ব| অনেকেই জযদেব ও AE কোনও একই সুত্র থেকে 
উপাস্ত সংগ্রহ কবেছেন এই অভিমত পোষণ করেছেন। কাজেই নিশ্বার্কেব কাল সম্পর্কে 
ধাবণ| একটু স্পষ্ট ক’বে নেওয! প্রযোজন নিষ্বার্ক যে জযদেকেব বহুপূৰ্বেই আবিভূ্তি হযে 
ভাগবত সম্প্রদাষগুলিব মধ্যে সৰ্বগ্নাচীন এই চতুঃদন ce স্থাপন ক’বে বাঁধাকুষ্ণকে 
উপাস্ত হিসাবে গ্রহণ ক'রে, বিশিষ্ট এক সাঁধনতত্ব প্রচীব ক'বে গেছেন, সে ব্যাঁপাবে নিঃসংশয 
হতে না পাঁবলে এ ব্যাপাবে কোনও সিদ্ধান্তে পৌছনো যাবে না। ভাগবত সম্প্রদীষগ্ুলিব 
মধ্যে নিশ্বার্ক সম্প্রদাষ যে সৰ্বাপেক্ষা প্রাচীন সে ব্যাপাবে Monier Wiliams তাঁর 
‘Hinduism’ বইটিতে, বলদেব উপাধ্যাষ তীব ‘ভাগবত Heh’ নামক গ্রন্থে Grierson- 
Hastings সম্পাদিত Encyclopaedia of Religion & Ethics নামক বিশাল বিশ্ব- 
কোষ গ্রন্থে এবং বালগঙ্গাধর টিলক তাঁব বিখ্যাত ‘গীতাবহস্ত’ গ্রন্থে স্বীকাব কবেছেন। এরা 
কেউ কেউ তাঁকে শঙ্কবাচাৰ্যেবও পূৰ্ববৰ্তী মেনেছেন। = 

কিন্ত R. G, Bhandarkar তাব ‘Vaisnavism, Saivism & Other minor 
religious cults’ বইতে-নিযবার্ককে দ্বাদশ শতকের এবং বামান্িজ-পববৰ্তা Vea, প্রজ্ঞানা- 
নন্দ সবস্বতী তীব ‘বেদান্ত দর্শনেব ইতিহাস’ বইতে তাঁকে একাদশ শতকেব এবং ডঃ বমা 
চৌধুবী তাঁব ‘Doctrines of Nimbarka and-his followers’ নামক বইতে তাঁকে 
ব্রযোদশ শতকেব এবং মধ্বাচাৰ্ষেবও পববর্তীকাঁলেব বলে অভিমত প্রকাশ কৰেছেন | 

ভাণ্ডারকব্‌ নিশ্বার্ক সম্প্রদাষেব গুৰু পরম্পবাব তালিকা থেকে হিসাব কবে নিশ্বার্বকে 
দ্বাদশ শতকেৰ অনুমান কবেছিলেন। যদিও বংশ তালিকা বা পুকষ-হিসাবেব [ অর্থাৎ তিন 
পুরুষে একশে! কিংবা চাব পুকষে একশো এইভাবে কালেব হিসাব কবা ] মতো গুরুপবম্পবাঁব 
তালিকা বিচাব কবা কাল হিসাবেব একটি উপায হতে পাবে কিন্তু তা খুব নির্ভবযোগ্য নয। 
তাছাড| ভাণ্ডাবকবেব সংগৃহীত তালিকা খুব নিভূলিও নয।৩১ তাতে নিষ্বার্ক থেকে ৩২ 
পুরুষ অধস্তন গুক হবিব্যাস দেবজীব সময ১৭৫০ খ্ৰীষ্টাব্দ হিসাব ধ্ব৷ আছে। কিন্তু তিনি 
১৫২% সংবতে [ বা ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ] বর্তমান ছিলেন তা জান! যাচ্ছে। হবিব্যাসদেবেব 
গুক See | তিনি 'যুগলশতক' নামে বাধাকষ্ণ বিষষক একশো পদ বচন! কবেছিলেন। 
ব্রজভাষাব আদিগ্রন্থ হিসাবে যুগলশতকের অন্ত নাম ব্রজভাষ! আদিবাণী। যুগলশতকেব 


৩০ দ্রষ্টব্য (ক) ‘কবিজযদেব ও এীএগীতগোবিন্দ', of সংস্কৰণ, হৰেকুষ্ণ মুখোপ|ধ্যায, MEEI, পৃঃ ১২৪ | 

(থ) ‘কবি জধদেব* নানা নিবন্ধ--ডঃ স্নুণীলকুমাৰ দে! 

৩১ প্রবন্ধকাব নিজে বৃন্দাবনেব নিম্বাকা্য আশ্রম থেকে নিশ্বাকাঁ্য মূল আশ্রমের এতিহা-স্বীকৃত গুকপবম্পবাব 
তালিকা আনিয়ে দেখেছেন! এ ছাডাও এ ব্যাপাবে ব্ৰজভাষাব আদি বাণী 'যুগলশতক" নামক প্রীভট্রদেবাচার্ধকৃত 
গ্ৰন্থেৰ এীরজবল্লভশরণ বেদাস্তাচার্য সম্পাদিত সংস্কৰণেব ভূমিকা ‘এ্রীনিধ্বার্ক সমযনমীক্ষ’ অংশ SES! বাহুল্যভয়ে 
এ সব তালিকাব তুলনামূলক আলোচনা! থেকে বিষত থাকা গেল 1 


সংখ্যা ৪ গীতগোবিন্দ staa ধৰ্মীয় প্রেবণা ১৭৬ 


বচনাকাঁল ১২৯৭ Soe (৩২ হবিব্যাস দেবজীকে নিস্বাকাযগণ অত্যন্ত দীর্ঘজীবি মেনে 
= থাকেন। তাঁব গুরুব গুক কেশব SPA ভট্টাচাধেব আবির্ভাব কাল দ্বাদশ শতক বল! হযে 

থাকে। Sta নামে লিখিত ১১৬১ göra একটি পাট্রা-ই এ ব্যাপাবে নিঃসংশধিত 
প্রমাণ I9? বল! হয়েছে যে কেশব কাশ্বীবী ভট্টাচাৰ্য যদি নিস্বাৰ্ক থেকে ৩০ পুকষ অধস্তন 
হন আব তিনিই যদি দ্বাদশ শতকেব হন তাহলে নিশ্বার্কেব সময কী কবে দ্বাদশ শতকেব হয | 
meat ভাবেই হবিব্যাস দেবা শষ, Bee এদেব থেকে হিদাব কবেও, প্রতি ছুই আচাৰ্ধেব 
মধ্যে ব্যবধানকালি গড়ে ২, বছব ধবে হিসাব কবেও নিম্বার্টকে কেশব কাশ্মীবী ,থেকে 
৩০ X ২০= boo বছবেব আগেকার অর্থাৎ প্রায খ্ৰীষ্টায ষষ্ঠ শতাব্দীব বলে ধবে নিতে হয। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তীব বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থে নিদ্বাৰ্ককে SF shea বা ভাঙ্ববাচার্যেব 
পরবর্তী বলে ধবেছিলেন। ভাক্কবাচার্য নবম শতাব্দীৰ “সোঁপাধিক ভেদাভেদবাদী’ 
দার্শনিক । কিন্তু ভাঙ্কবাচার্ধকৃত JALI] ২৩৩১ স্ুত্রেব ভাষ্য দেখলে বোঝা যায যে 
তিনি নিশ্বার্কে প্রধান শিষ্য শ্রীনিবাপাচার্ধেব ব্যাখ্যা অক্ষব ধবে উদ্ধত কবে খণ্ডন কবতে 
চেয়েছেন ।৩৪ বিচাঁব খণ্ডনেব প্রযাস থেকেই প্রমাণিত হয যে শ্রীনিবাসাচাধ ভাস্কবাচার্য 
থেকে পূর্ববর্তী এবং তাঁব we নিষ্বার্কদেৰ তো! WHA | 

শ্ববাচার্য তীব ভাষ্যে নিষ্বার্কেব ন ম কিংবা শ্রীনিবাসাচার্ষেব নাম কবেননি--এ থেকে 
যদি অনুমান কবতে হয যে তিনি শঙ্কব-পববর্তাঁ তাহলেও ভুল হবে । কেন ন! শঙ্কৰ নান] 

"স্থানে নিশ্বাকাঁষ দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেবাদ উল্লেখ ও খণ্ডন কবেছেন। শ্রীনিবাসাচার্ষেব 

“বেদীন্ত-কৌস্তভ” SLIT ভাষাকে পূর্বপক্ষ কবে নিষ্বার্ব-শ্রীনিবাসেব সিদ্ধান্তপক্ষকে খণ্ডন কবাব 
চেষ্টা কবেছেন যদিও তীদেব নাঁমতঃ উল্লেখ কবেননি 1৩৫ 

উল্টো পক্ষ নিশ্বার্কভাম্তেও শঙ্কবেব নাম তো ARR, মতেব খণ্ডন নেই। পূর্বাচার্যদেব 
সিদ্ধান্ত খণ্ডন না ক'বে আপন মতের প্রতিষ্ঠা হয না--এইটিই ভাঁবতীষ দর্শন-আলোচনাঁব 
রীতি | আসলে নিশ্বার্ককৃত ব্ৰহ্মস্থত্ৰেব ব্যাখ্যা অত্যন্ত প্রাচীন এবং বোধ হয সেই জন্যই অত 
সবল ও সংক্ষিপ্ত । নিশ্বার্কেব নাম শঙ্কৰ যেমন কবেননি,-তেমনই বামান্থজ, মধ্ব, বল্লভ 
শ্রীক$ও Sta নাম কবেননি। আদলে নাম কবা বা না কবা কোনও ব্যাপাবই নয। 
fasta খণ্ডনই আসল ব্যাপাব। তা থেকেই প্রমাণিত হয তিনি শদ্বর-পূর্ববর্তী। স্থতবাং 
প্রাক্‌শঙ্কর যুগের ব্যক্তি হওযার wy নিম্বার্কদেব ভাস্কর, রামান্ুজ, wa, বল্লভ, বিষ্ণুন্বামী_ 
এবং Das এদের সকলেবই পূর্ববর্তী | 


| ৩২ নষন বাণ পুণি বাম শশি গণোঅঙ্কগতি বাম t 
| Sys প্রগটত ঘুগলশত যহ্‌ was অভিবাম || 
অৰ্থাৎ ১৩৫৩ সংবৎ=[ ১৩৫৩--৫৬ ]= ১২৯৭ খ্ৰীষ্টাব্দ | 
৩৩ বিস্তাবিত বিববণেব জন্য (ক) ‘যুগুলশতক’--গীবরজবল্লভশবণ বেদাস্তাচার্য সম্পাদিত সংস্কবণ, বৃন্দাবন ও 
(a) ‘Aas ও দ্বৈতাদ্বৈত দৰ্শন’, তৃতীয় অধ্যায,--ডঃ অমৰপ্ৰনাদ ভট্টাচাৰ্য, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডাব, মহেশ লাইব্ৰেৰী 
কলকাতা ১৯৬৬ দ্ৰষ্টব্য | 
৩৪ দ্রঃ নিম্বার্ক ও দ্বৈতাঘ্বৈত দৰ্শন--ডঃ অমবপ্ৰসাদ্ব ভট্টাচাৰ্য, পৃঃ ৭৫ | 
৩৫ দ্রঃ Dias ও দ্বৈতাদ্বৈত দৰ্শন--'ডঃ অমরপ্রদাদ্ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৭৭-৯০ | 


১৪৪ সাহিত্য-পৃৰিষিৎপত্ৰিক। - বর্ষ ৭৪ 


কিন্তু যথেষ্ট পূর্ববর্তী বোধ হয নন। কারণ নিশ্বার্কেব শিশ্তপরম্পরাঁষ চতুৰ্থ আচার্য 
পুরুষোতমাচার্ধ “বেদীস্তবত্র-মঞ্জুষা, গ্রন্থে শঙ্কবাচাৰ্যেব নান! মতবাদ খণ্ডন কবেছেন। যদি 
নিষ্বার্ক ও শ্রীনবাঁস প্রাক্‌-শঙ্কৰ যুগেব এবং চতুৰ্থ শিষ্য পুৰুষোত্তম শঙ্কবোত্তৰ যুগেব হন, 
তাঁহলে তৃতীষ আচাৰ্যেব [ শ্ৰীবিশ্বাচাৰ্যেব ] সমসামযিক হতে হয শঙ্কবকে। অর্থাৎ শৃঙ্কবেব 
ছুই গুরু আগে নিষ্বার্কেব কলি ব্যবধানটা আনুমানিক একশো বছবেব কম তো হবেই। 

তথাপি গুক-পরম্পবা বিচার বিভ্রীস্তিকব। শিষ্য ert চাইতে অনেক WC] হতে 
পাঁরেন--আশ্রম-গরীতে বসাঁব সমযের গড হিসাব ধরে সর্বদা সত্যে পৌছ।নো! যাষ না | 

নিশ্বার্কাচার্ধ “স্থগতমতং নিবাঁকবোঁতি” বলে যে বৌদ্ধ মত খণ্ডন কবেছেন তা বিপ্রভিক্ষু 
ধৰ্মকীতিব xw | ধর্মকীতি খ্ৰীষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীর লোক হলে নিশ্বার্ককে তাব আগেকাব 
লোক বলা সঙ্গত হয না।. এ সব থেকে সিদ্ধান্ত এই যে শঙ্কব Hy অষ্টম শতাব্দীর হ’লে, 
নিশ্বার্ক ৬ষ্-৭ম শতকেব দার্শনিকেব মত খণ্ডন কবলেও তিনি প্রাকৃ-শঙ্কর যুগেব হলে তীর 
আবিৰ্ভাব sper IA সপ্তম শতাব্দী ন! হযে যায না ।৩৬ 

ডঃ রমা চৌধুবী নিশ্বার্ককে মধ্বাচার্য-পববর্তী ও ভ্রযোদশ শতাব্দীব ধবেছিলেন। এব 
পশ্চাতে যে ভ্রান্তি কার্যকব ছিল তা হল এই যে তিনি নিম্বার্ক-রচিত গ্রন্থ বলে 'ম্ধবমুখমর্দন, 
এবং ‘সবিশেষ-নিবিশেষ শ্ৰীকৃষ্ণ স্তববাজ’ নামে দুখানি বচনাঁকে গ্রহণ, স্বীকাৰ ও আলোচনা 
করেছিলেন ।৩৭ কিন্তু মধ্ব ও শঙ্কৰ সমালোচনাব ওই দুটি গ্রন্থ কখনই নিষ্বার্কেব বচনা হতে 
পাবে না।৩৮ চু 

নিশ্বার্কদেবকে শঙ্ষব-পূর্ববর্তা অতএব জয়দেবেব ঢেব পূর্ববর্তী বলে না হয প্রতিষ্ঠা করা 
গেল। কিন্তু এই সশ্প্রদ্দাষেব মধ্যে ceps রসোপাসনাব ধাবা, বাঁধারুষ্ণেব সম্পর্ক সম্বন্ধে 
স্বীকৃত ধাবণা ও পৃজা-উপাসনাব পদ্ধতি সম্বন্ধেও বিচাঁব না করলে সিদ্ধান্তে পৌছনে| অসম্ভব। 


৪॥ 
“বেদাস্তদ্রশশ্রোকী”-তে নিষ্বার্কাচার্য বাধাকিষ্ণ সম্পর্কে বলেছেন : 
স্বভাঁবতোইপান্ত সমন্তদৌষমশেষকল্যাণ গুণৈকবাশিম্‌। 
TRITT ব্ৰহ্ম পরং ববেণ্যং ধ্যাষেম্‌ কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হবিম্‌॥ ৪ 


৩৬ নিশ্বার্কেব কাল সম্পর্কে আবও বহু তথ্যেব খুঁটিনাটি আলোচনাৰ Gy (scm বইগুলি দ্ৰষ্টব্য ঃ 

(ক) 'ধুগলশতক'-_ব্রজবল্লভশবণ বেদীস্তাচার্য, বৃন্দাবন | 

(খ) ‘frat সম্প্রদায আওৰ উস্কে geese হিন্দী কবি’--ডঃ নাবাযণ reí, প্রিন্সিপাল, জহর ইণ্টার 
কলেজ, মথুবা। 

(গ) শ্রীনিন্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দৰ্শন--ডঃ অমবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, কলিকাতা! | 

৩৭ নিশ্বাকীয মতানুসাবে নিশ্বার্চদরব wR a বচনা কবেন, তাব তালিক| এই ঃ (ক) বেদান্তপাবিজাত 
কৌস্তভ, (4) বেদাত্তদশখোকী বা বেদান্ত কামধেনু, (গ) প্রপন্নকল্পবল্লী, (ঘ) মন্তবহৃস্তাযে,ডণী, (ঙ) প্রপত্তি 
চিন্তামণি, (8) গীতা-বাক্যাৰ্থ, (ছ) সদাচাবপ্রকাশ, (জ) বাধাষ্টকম, (বা) FRR ও (4) প্রা 
স্মরণ স্তোত্রম্‌ এর মধ্যে X, ও, ও ছ সংখ্যক বইষেব উল্লেখ পাঁওযা যায, বই পাওয়া যাষনি। 

৩৮ এ ব্যাপারেও বিশদ আলোচনার arg ‘নিষ্বার্ক ও ঘ্বৈতাদ্বৈত দৰ্শন’, পৃঃ ৪২-৪৯ দ্ৰষ্টব্য | 


সংখ্যা ৪ তগোবিন্দ কাব্যেব ধৰ্মীয় ceat 


অঙ্গেতু বামে বৃষভাঙ্গজাং মুদাবিবাঁজমানামন্ৰপসৌভগাম্‌ 
E সখীসহজৈঃ পবিসেবিতাং সদা স্মবেং দেবীং সকলেষ্টকামদাম্‌ | € ॥ 


অশেষকল্যাণগুণ্বাশিময ও সমস্ত দোষবহিত পরত্রহ্ম EIIE- 
যুক্ত কমল নযন ববেণ্য হরিকনষ্ণকে ধ্যান কবি ॥ ৪ ॥ 


ধাঁব বাম অঙ্গে eA axe সৌভাগাযুক্তা 
Aga সহশ্ৰসখী পৰিসেবিত| সকল ইষ্ট কামনাপূতি- 
কাঁবিণী দেবীকে স্মবণ কবি ॥ ৫ ॥ 
কিংবা, নান্যাগতি কৃষ্ণ পদাববিন্দাৎ ৮ ॥ 
তাঁদেব মধুব বসাত্মক লীলাব ইঙ্গিত বযেছে 'প্রাতঃম্মবণ স্তোত্রে' | 
প্রীতঃস্মবামি যুগকেলিবলাভিষিক্তং 
বৃন্দাবন্‌ং স্থবমণীযমুদ্ৰাববৃক্ষম্‌ | 
কিংবা, প্রাঁতর্ভজামি শষনোস্থিত rat | 
কিংবা, অন্যোন্ত কেলিবসচিহ্ন সখীদৃগৌঘ 
HANTS, স্থবতকামমনোহবম্‌ চ | U1 
প্রীতর্ভজে সুবতপযোধিচিহ্নং 
গপ্ডস্থলেন নযনেন চ সন্দধানৌ। 
বত্যান্ত শেষ শুভদৌ সমুপেত কামৌ 
শ্রীবাঁধিকাঁবব পুবন্দবপুণ্যপুঞ্জৌ ৷৷ ৪ ॥ 
প্রীবাধিকাঁৰ অশেষ গুণাবলী স্তত হযেছে নিম্বার্কাচার্য বচিত 'বাধাষ্টক+ স্তোত্রে 
ছুবাঁবাধ্যমাঁবাধ্য কৃষ্ণং বশে তং 
মহাপ্রেম পূবেণ বাঁধাইভিধাঁহভূঃ | 
স্বযং নামকীর্ত্যা হবৌপ্রেম যচ্ছ 
প্রপন্নায মে PRAT সমক্ষম ॥ ৩1 
মুকুন্দস্যা প্রেমভোঁবেণ বদ্ধ 
পতঙ্গ যথা ত্বামনুভ্রাম্যমাণঃ | 
উপক্ৰীড্যন্‌ VACA TAT AT 
কপাবর্ততে কাবযাতোমীষ্টম্‌ 11811 


MJ 


মূবুন্দাহ্বাগেণ বোমঞ্চিতাকৈ, 

বহং ব্যাপমানাং তন্তম্বেদবিন্দূম্‌ ৷ 
মহাহাৰ্দৃষ্যা কৃপাপাদ্গদৃষ্ট্য 

সমালোকযন্তীং দা ত্বাং বিচক্ষে ॥৬৷৷ 


১৭৫ 


১৭৬ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বর্ষ ৭৪ 


বাধাকুষ্ণ বিষযক এই জাতীষ স্তোত্রেব সঙ্গে কর্ম, গুৰপসত্তি a গুৰু শবণীগতিযোগ, 
জ্ঞান, ভক্তি ও আঁম্মসমর্পণ এই জাতীষ সাধনপ্রণালীব সঙ্গে ভক্তিযোগেব অন্তর্গত মধুব বা .. 
কান্তাঁভাবে উপাঁদনাঁও প্রচলিত ।৩৯ 

মধুবভাঁবে উপাসনা পদ্ধতি জনপ্ৰিয় হযে ওঠে পববর্তীকাঁলে। কিন্ত নিশ্বাকীয মতে 
তব সমর্থন না থাকলে তা গডেই উঠতে পাঁবত না । 

এই ধাবাব উপাঁসনাঁব বিশেষ পুষ্টি ও প্রচাব কবেন শ্রীওট্রদেব, শ্রীহবিব্যাঁসদেব, স্বামী 
হবিদ।স, বসিকর্দেব, ললিতকিশোবদেব প্রভৃতি আচাৰ্যগণ 18° 

“এই মধুবভাঁব বা কান্তভাব প্রেমলক্ষণাঁভক্তিব অন্তর্গত, ইহা শ্রীভগবানেব বিশেষ ক্লপাতেই 
ats হয। Afraté তাহাব ছ্বশশ্লোকীতে এই কথাই বলিযাছেন--“ক্পাহস্তদৈন্তাদি যুজিপ্র- 
জাতে যযাঁভবেৎ প্রেমবিশেষ লক্ষণা” ইত্যাদি--শ্লোক ৯ ৷ পূর্বোক্ত নিষ্বাকীঁষ আচাৰ্যগণেব 
মতে অনুরাগীত্মিকা মধুবভাঁবেব উপাসনা শ্রীবাধাকুষে প্রিয়া-প্রিফতমৰপে আবাধ্য হইষ] 
থাকেন। এই মধুবভাবেব সেবাব স্থল গোলোকধাম। এই গোলোকধামেবই দ্বিতীয প্রকাশ 
ব্রজম গুলে নিত্য বৃন্দীবনধাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ক্পায তীহাঁব অগণ্য ভক্তই ইহার অনুভব 
বা সাক্ষাৎকাব কবিতে পাবেন। সর্বপ্রকাবে পুরুষাভিমাঁন বা দেহাঁভিমান বর্জিত হইলেই 
প্রেমিক সাধক দাঁদীভাবে a সহচবীভাবে শ্রীবাধারুষ্ণেব নিকুঞ্জসেবার অধিকাঁবী হইতে 
পাবেন। অনুবাগাত্মিকা সেবাঁ ভক্ত শ্রীশ্রীবাধাঁবিহাবীজীব অষ্টযাম বাঁ অষ্টকাঁলীন লীলাব 
ধ্যান, চিন্তা, কীর্তন ও সেবাপূজ| প্রভৃতিতে সর্বদাই way থাঁকেন। fave আচাৰ্য 
AA তীহাব ‘যুগলশতক’ ও শ্রীহবিব্যাসদেবজী তীহাঁব ‘মহাবাণী’-তে শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
অষ্টকালীন অষ্টগ্রহবেব নিকুগ্জ-লীলাব কথা বর্ণনা কবিষাছেন। পরে তাহাদের পরবর্তী 
শ্রীকপবপিকদেব তাঁহার পদাবলীতে, বসিকদেবজী Stele ‘রমিকদেবজী কী বাণী’ গ্রন্থে 
শ্রীহবিদানজী Siete “কেলিমাল, গ্রন্থে ও বিহাবিণ'দব, ললিতকিশোবদেব প্রভৃতি আচার্যগণ 
তাহাদেব বাণীগ্রন্থে ও পদাবলীতে শ্রীবাধাকৃষ্ণেব এই লীলাঁবিহাৰ ও মধুবভাবে উপামনাব 
_ কথা বর্ণনা কবিযা গিযাঁছেন। নিষ্াকীঁষ বৈষ্ণব বসিক-গোবিন্দ কৃত ‘যুগল-বসমাধুরী’ এবং 
বাব মাঁধবদাসজী বচিত ‘নিকুঞ্জমাধুবী’ exe গ্ৰীণীবাধাবিহারীজীব নিত্যবিহাঁবেব বিস্তৃত 
বর্ণনা আছে। শ্রীৰপরসিকদেব তাঁহাব ‘লীলাবিংশতি’ গ্রন্থেব অন্তর্গত ‘সিদ্ধান্তমাধুবী’ খণ্ডে 
এই নিত্যবিহাঁৰ ও মধুবভাবেব উপাননাঁতত্বেব ga আলোচন! কবিযাছেন।*** ** এই 
নিত্যবিহাবেব চাব অঙ্গ, (১) পবা-পব পবরন্ন্ববপ শ্রীকৃষ্ণ, (২) State আহ্লাদিনী শক্তি 
Gata, (৩) জীবাত্মাবপ সহ্চবীবর্গ ও (৪) নিত্যবৃন্দাবন' ধাম। এই সহচবীভাঁবেব 
উপাননায স্ব-স্থখিত্ব এবং তৎস্থখিত্ব এক হইয| যায, তাদাম্ব্য হইযা যাব। প্রেমী নিজ 
প্রেমাম্পদ্দেব জন্য সর্বস্ব অৰ্পন কবে--ইহাই প্রেমেব নিষম । এইবপ প্রেমী অঙ্বাগী ভক্তের 


৩৯ Afat দর্শনে সাধন ও উপাসনা প্রখালী_রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈত দর্শন; অমবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, 
পৃঃ ৫০৫৫০৯ | 

৪ Aus ‘যুগলশতক’, হুবিব্যাসদেবেব Tet’, ও ‘নিদ্ধান্তবত্বা্জলি, "pp হবিদাীনেব ‘কেলিমাল' এই 
বৃইগুলিব নাম উদাহবণ শ্বরূপ উল্লেখ কবা যায | 


সংখ্যা ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যেৰ suu প্রেবণা ১৭৭ 


পক্ষে বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্ৰেষও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। বিধিনিষেধ প্রেমেব বাধক, 
বসোপামনাৰ বাধক। [ ‘বিধিনিষেধকে জো! ধৰ্ম তিনকে ত্যাগি বহে নিষ্কৰ্য’--মহাবাণী, 
হবিব্যাসদেবজী কৃত, পৃঃ ১৮৭ ] তাই নিম্বাকীয বৈষ্ণব 8ীঞবদামলী তাহাব “ভক্ত নামাবলী’ 
গ্রন্থে লিখিযাছেন--“সেবা হ তে দূব কিয় বিধিনিষেধ জংজাব’ [ পৃঃ ৮৮] এই সমস্ত তথ্য 
হইতে নিঃসন্দিগ্ধভাবে জানা যায যে farei সম্প্রদাষেও মধুবভাঁবে বা কান্তভাঁবেও উপাসনাব 
বিশেষ প্রচলন ছিল এবং উপবে বধিত আচার্ধগণেব পরম্পবাঁষ এখনও মধুরভাবেব উপাসনাৰ 
প্রচলন বহিযাঁছে।” 
[ Aft ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন--ডঃ অমরপ্রসাদ ভট্টাচার্য ] 
এই সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিই নিম্বাকাঁষ দর্শনে বসোপাসনাৰ পদ্ধতি প্রচলন সম্পর্কে জ্ঞাতব্য সব 
কিছুই প্রকাশ কবছে। এই সম্প্রদায়ের গোঁপনীয গ্রন্থ “মন্ত্রবহস্তযোডশী-তেও আচার্য 
মিদ্বাৰ্কদেব স্বযং মধুবভাঁবে উপাসনার নির্দেশ দিষেছেন : 
দেহেন্দ্রিয মনঃ প্রাণৈর্মীযাঁংহত্বা সমাহিতাঃ। 
ভৃত্যবত পুত্রবৎ সেবেং প্রিষবন্মমিত্রবত্তথা ৷৷ ১৬ 
দেহ ইন্দ্ৰিয মন প্রাণেব দ্বাবা মাযাকে ত্যাগ কবে সমাহিতাঁবস্থায়, VOS মত, পুত্রেব 
মৃত, সখাব মত, প্রিষেব সেবা করবে ॥ ১৬॥ 
হুবিব্যাসদেবাচার্য তীর দশশ্লোকীর টীক! মিদ্ধান্তবত্বাগ্লি ef পবিচ্ছেদে এর ব্যাখ্যা 
লিখেছেন ঃ 
শান্তং দাস্তং চ বাঁংসল্যং সখ্যমুজ্বলম্বে চ। 
অমীপঞ্চ রসামুখ্যা প্রোক্তাবৈ aaff: ॥ 
বলা হয যে হবিব্যানদেবাচার্য কিছুতেই ৰপসনাতনেব আগেব যুগেব হতে পাবেন না। 
তথাপি তীব ব্যাখ্যা Bean রসেব স্বীকৃতিই প্রদান করছে। 
সম্প্রদাধেব পণ্ডিতও লিখছেন 2 
‘সখী সহচৰী ভাব সে হী যুগল কী সেবা কব না। LAT উজ্জল বস-উপাঁপনা ] ইস 
সম্প্রদাষ কী মুখ্য পদ্ধতি হাঁয 08? 
ইনিই উল্লেখ কবেছেন যে এ দেব আদি প্রধান আচার্ধদেব মধ্যে একজন, geriet, 
তীব গুককে বাধারুষ্ণঘহচবী সখীবপে দেখতেন্‌। [দ্রঃ নিদ্বাৰ্কবিক্ৰান্তি, ১৯৩-১৯৪ ] ও 
সব থেকে fats ধাবায মধুব বসোপাসনাব কথা জানা গেল+ শৃঙ্কাবভাবনাযুক্ত ভক্তি 
যদি মিম্বাকীঁয দর্শনেব অনুগত হয তাহলে নিদ্বাকীয মতের অনুগত হযে, গীতগোবিন্দে'ব মত 
কাব্য রচনা কব! কিছুমাত্র বিচিত্র নয, এবং কবি জযদেবেব পক্ষেও 8 ES থেকে 
প্রেবণ| আহবণ কব! কিছুমাত্র অসম্ভব ব্যাপার TT | 


৪১ দ্রষ্টব্যঃ ‘উজ্জ্বল বন-উপ।সনা আওৰ art repr পণ্ডিত amasa বেদান্তাচার্যজী, পঞ্চতীর্থ_ 
ভাবতীয সাহিত্য? ভাটনগৰ ৷ অভিনন্দন সংখ্যা, পৃ’ ১৫৭ | হিন্দী wal ভাষাবিজ্ঞান বিদ্যা গীঠ আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, 
আগ্রা! i 


২৩ 


১৭৮ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিক। বর্ষ ৭! 


তবু এই মত পুবোপুবি জানতে কিছু অহ্থবিধাব সন্মুখীন হতে হয। যদিচ 'প্রাতঃস্মব 
স্তোত্রে' ‘যুগকেলিবসাভিষিক্তং, বৃন্দাবনেব gA উগ্চান, শযনোখিত wag 
স্থবতপযোধিচিহ্নযুক্ত যুগ্ম দেবতার বন্দনা করা হযেছে, যদিচ ‘বাধাষ্টকে’ যে বাধাব নিক 
ASR প্রেমডোঁবে কৃষ্ণ স্বযং আবদ্ধ তাব গুণকীর্তন কবা হযেছে তথাপি কোথা 
শ্রীবাধিকাকে পবকীয| বলে উল্লেখ কবা হযনি। অথচ পবকীষা ছাড| স্বকীযতে অভিসাক- 
অভিসাঁবকালীন সতর্কতা ইত্যাদিব কোনও সম্ভাবনাই থাকে all প্রেমেব আতান্তিকত 
পরকীষা-ব অতিসাঁব গমন বা গোপন মিলন ইত্যাদিব মধ্য দিযে সমধিক প্রক।শিত হয ব'লে” 
গোৌভীষগণ শ্রীবাধিকাঁব পবকীযত্ব মেনে ছিলেন। ‘গীতগোবিন্দ’ কাব্যে 4 ব্যাঁপাবে আমব 
মিশ্র ভাবেব প্রকাশ দেখতে পাই 1 

প্রথম সর্গেব প্রথম শ্লোকে নন্দ যে.বাধিকাঁকে আদেশ কবছেন ভীত Fare গৃহে পৌছে 
দেবাব জন্তু [ ‘নক্তং ভীকব্যং তদেব তদীমং বাঁধে গৃহং প্রাপয’] সবীদেব সঙ্গে কৃষ্ণে 
বিলাসলীল! দর্শনে অভিমানিনী ও পবে sree শ্রীবাঁধিকাঁকে সখীকর্তৃক অভিসাঁব গমনে; 
উপদেশও [ ‘ন কুরু নিতম্বিনী গমন বিলম্বন অন্থদব তং হৃদযেশম্‌ গীত ১১] স্বকীযাভাবে; 
সঙ্গে খাপ খায় না। আবাব অন্ত দিকে 'দম্পতী” শব্দ ও কৃষ্ণকে ‘পতি’ বপে উল্লেখেবঃ' 
মধ্যে তথাকথিত স্বকীয়ত্বই পরিস্ফুট হযেছে। পবকীষা নাযিকাদেব অভিমাবে বিঘ্ন জন্মাবাৎ 
জন্তু পাপেব প্রতিফলস্ববূপ অঙ্গে কলঙ্ক চিহ্ন ধাঁবণ কবেছে টাদ। আবাব অসতী ak - 
fexta গমনেব মত ব্যাপাবেব কথাও যে তাঁর জানা ছিল তাব প্রমাণ পাই সপ্তম aC 
প্রথম HCH, যেখানে চাদেব বর্ণনা ঃ ‘কুলটাকুল qute সঞ্জাতপাতক ইব স্ফুট shed n, 
এই ধবনের মিশ্রভাবের উপস্থিতিব ব্যাখ্যা বোধ হয এই যে জযদেবের কালে স্বকীযা-পবকীয 
নিযে বিবোধ পববৰ্তাকালেব মত জমে ওঠেনি, এবং জষদেব এ নিষে মাথাও ঘামাতেন না! 
আব এই ছুধরনের মত ও ভাবের বিবোধ মিটে যাঁ অতি সহজে যদি মনে করা via গোঁপীদেব 
মধ্যে ব্রজের যুবতী ও বধৃগণ থাকলেও রাধিকাঁব ক্ষেত্রে অবিবাহিত! বধস্বা কোনও কন্যা 
চিত্ৰই জযদেবেব কল্পনায় সক্ৰিয় ছিল। এই ge] অবস্থায় অভিপাঁব অবশ্যই সম্ভব 
অভিসাঁবকালীন sate স্বাভাবিক--এমন কি avia ক্ষেত্রে তাঁব fenpex দযিতেব বিশেষণ" 
কপে ‘পতি’ ও উভয়েব ক্ষেত্রে ‘দৃম্পতি' বিশেষণও অস্বাভাবিক নয। বিশেষ যেখানে Wee: 
রাধা কৃষ্ণেবই শক্তি। বস্তুতঃ পববর্তীকালে অঙ্গেব বামে স্থিত! 'সকলেষ্ট কামদ।' কৃষ্ণভানুজা 
বাঁধা sows স্বকীয়া বৈধী পত্নী হলেও কন্ঠ! অবস্থা তাঁৰ সমস্ত লীলাই সম্ভব1৪৩ Quire 
দেখতে পাঁবলে নিষ্বাকীয মতবাদেব সঙ্গে গীতগোবিন্দেব মূল ভাঁবদর্শনের সামীপ্য অনুধাবন 
কবা সহজতব হয আব তাঁছাড! বহু বিতর্কেবও অবসান ঘটে | 


. সম্ভাষণৈর্জানতোর্দম্পত্যো।বিহ কো ন কো ন তমসি ত্রীডাবিমিশ্রো বনঃ ॥ ৫1১৯ | গীতগোবিন্ব | 
s ‘পৰতুৰ্মণঃ কীলিতম্‌’--১২।১৪ | গীতগোবিন্দ। $ 


৪৩ বস্তুত নিশ্বাকীধ পশ্থীবা এইভাবেই কৃষ্ণবাৰিকাব অভিসাব ইত্যাদি বহু প্ৰচলিত লৌকিক কাহিনীকে স্বীকাৰ 
ও ব্যাথা! কবেছেন। এ ব্যাপাবে দ্ৰষ্টব্য ঃ ‘বাধাকুষ্ণ eq ও জযদেব, প্ৰবন্ধ--‘এ্ৰীঞ্জীনিদ্বাকাচাৰ্য ও তাহাৰ ধৰ্মমত’ 
লেখক গ্রীপুলিনবিহারী ভট্টাচার্য, Ag | 


RA ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যেব ধৰ্মীয় প্রেবণ! ১৭৯ 


গীতগোবিন্দেব প্রথম শ্লোকে মেঘদর্শনে ভীত রুষ্ণকে নিযে যাওযাব জন্য বাঁধিকাঁব প্রতি 
দন্দেব আদেশ এবং সেই নন্দ-নির্দেশে চালিত বাধা-মাধবেৰ নির্দন কেলি৪৪ --সমস্ত ঘটনাটিব 
॥বিকল্পনাব মধ্যে যে অসঙ্গতি তা ব্যাখ্যা কবাব বহু চেষ্টা হযেছে। নন্দ যাঁকে পিতৃস্মেহবশে 
“শু বলে মনে কবেছে আসলে সেই কৃষ্ণ শিশুও নয, Swe নব, এ তাঁৰ এক g 
এবং সেই সার্থক ছলনাষ কনষ্ণ-র্লাধিকাব গোপন মিলনই জঘযুক্ত হযেছে। যদি মনে করা 
fx যে বাধা প্রোঢাকুমাবী, বযোজ্যোষ্ঠা কন্তা, তা হলে এ অসঙ্গতি খুব সহজেই ব্যাখ্যাত হ্য। 
এই প্ৰসঙ্গে হালেব ‘গাথ| সপ্তশতী’-তে কবি বিধিবিগ্রহেব বচিত দেই শ্লোকটিও মনে পডে ই 
অজুবি বাল দামোদবত্তি ইঅ জম্পিএ জসোআঁএ 
কণ হ-মূহ পেসিঅচ্ছং নিহুমং হসিঅং বঅ-বহৃতি | [ বিধিবিগ গহস্স ] 
‘দামোদব আমাৰ আজও বালক’--যশোঁদা একপ জল্পনা 
কবলে, কৃষ্ণমুখপানে চেষে গোপনে ব্ৰজবধ্ব| হাল | 
ব্রজবধূবা যা জানে যশোদাব তো তা জানাব কথা নয। এমনি তো নন্দেবও জানাব 
কথা নয যে কৃষ্ণ শিশু নয ;, অথবা মেঘ দেখে তমালকুঞ্জে ঘনাযমান অন্ধকাব দেখে ভীত হবাব 
অবস্থাও তাঁব উত্তীৰ্ণ হযে গেছে। তাই বযোজ্যেষ্টা বাধিকাঁব সঙ্গে তাঁকে fos সে 
পাঁঠিযে দিল । স্থতবাং নন্দ অর্থে ‘আনন্দ-দীধিনী সখী’ঃ৫ অথবা নন্দ অর্থে বীশীঃ৬ এই 
বকম ব্যাখ্যা আনবাব কোনও প্রযোজনই নেই | এতে সহজ জিনিসই ঘোরালে| হয়ে ওঠে | 
^ বস্তুত এইভাবে স্বকীষাঁ-পবকীষ। বিবাঁদেব মীমাংসা নিম্বাকাযপন্থীয়েব মতান্বতী হলেও 
মূল নিস্বাকঁয শাস্ত্ৰ গন্থাদিতে এ ব্যাপাবে কোনও আলোকপাত নেই। তাই পণ্ডিতদের 
কাছে এই ব্যাখ্যা কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সে ব্যাঁপাঁবে সংশয থেকে যায। 
অবশ্য মনে বাখতে হবে নিশ্বার্ক মতে বসোপাদনার অস্তিত্ব ও সমর্থন থাকলেও উত্তব 
ভাবতে এই ধাবাষ কাব্যবচনাব প্রথা বহু পববর্তাঁ কাল থেকে শুক হযেছে। ব্রজভাষ। 
‘আদিবাণী’, Seg বচিত "যুগলশতক'৪৭যাঁব মধ্যে শবণযাচনা [ মঙ্গলাচবণ ] ‘ভ্ৰিজলীলা’ব 
অন্তৰ্গত মুবলীধ্বনি শ্রবণ, হবিদৰ্শনোৎকঠী, অধীবতা, কুঞ্জমে দৰ্শনাভিলাষ, হুবিদর্শন, 
যুগলবিহার বৰ্ণন, দম্পতীমিলন, “সেবাহুখ'-স্তর্গত স্যাম শধ্যাবচন, ‘সহজস্থখ’-অস্তর্গত 
নিবস্তব দর্শন অভিলাষ, যুগলশৌভা, যমুনাৰ তটবিহাব, যুগলকেলি ইত্যাকাব বহুবিধ ভাব 
বিষয়ক পদ বযেছে,_সেই গ্রন্থেব বচনাকাল ১২৯৭ খ্রীস্টা্ঘ।৮ গীভট্টদেবাচাৰ্ষেব শিষ্য 
হবিব্যাসদেবাচাৰ্য ‘মহাবাণী’ আখ্যাত emi অন্তান্ত কবিদ্বেব মধ্যে শ্ৰীৰপরসিকদেবের 


ss ইথং নন্দুনিদ্বেশতশ্চলিতযোঃ প্রত্যধ্ববৃঞ্জজ্রমং 
বাধামাধাবযোর্জযন্তি যমুনাকূলে বহঃ কেল্যঃ || ১১ 

se ইথমনেন প্রকাবেণ নন্দ্যতীতি নন্দঃ স চামৌ নিদেশশ্চেতি মঃ নন্দনিদেশ শ্রবাধিকাযাঃ সখীবচনং তন্মাচ- 
চলিতযোঃ।-_পুজাবী গোস্বামীৰ টাকা__হবেকৃক মুখোপাধ্যায সম্পাদিত গীতগোবিন্দ দ্রষ্টব্য । 

৪৬ পূর্বোক্ত গ্রন্থের চতুর্থ সংস্কৰণ, পৃ: ১৭৪-১৭৬ দ্ৰষ্টব্য | 

৪৭ “এীধুগলশতক’ whet গ্রভট্টদেবাচার্য। প্ৰকাশক আব্রজবিহাবীশবণজী । সম্পাদক? এব্ৰজবললভশরণ 
বেদাস্তাচার্য পঞ্চতীৰ্থ, বৃন্দাবন ( মথুব| R স,২০০৯। 

৪৮ ৩২ সংখ্যক পদটীকা BT | 


n 


১৮০ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক। বর্ষ ৭৪ 


পদাবলী, বমিকদেব বচিত “বসিক দেবজী কী বাণী’ ইত্যাদি সমস্ত গ্রন্থই পববর্তী কালেব 
ব্চিত। অর্থাৎ জয়দেবেব গীতগোবিন্দ কাব্য রচনা ও নাম ছডিষে পডাব পবই মধুবভাবে 
উপাসনাব atata এই সব গ্রন্থার্দি বচিত হযেছে | 
আরও একটি তথ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । জঘদেব যে দশাঁবতাব বন্দনা কবেছেন 
তাব মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কুষ্ণকে অবতাব নন অবৃতাবী ৰূপে মেনেছেন। 
অব্তাঁবদেব বৈশিষ্ট্য একে একে বৰ্ণন| কবে তিনি লিখছেন : 
বেদানুদ্ধবতে, wife বহুতে ভূগোলমুছিভ্রতে 
দৈত্য দাঁবঘতে, বলিং ছলযতে ক্ষত্ৰক্মযং FÁS 
পৌলস্তাং জযতে হলং FAIS কাঁকণ্যমাতম্বতে 
rat যুচ্ছঘতে দশাঁকৃতিকৃতে FRI GOR নমঃ ॥ 
মীন অবতাঁবে বেদো দ্ধাব, কুর্মাবতাঁবে মন্দাৰ পর্বতকে মন্থন দণ্ড কবে মন্থনকালে কৃর্মবূপে 
দণ্ডধাঁবণ, ববাহাঁবতাঁবে হিবণ্যাক্ষকে বধ কবে দৈত্যবিদীবণ, বামনাবতাবে বলিছলনা, 
পবশুবাম অবতাঁবে ক্ষত্রিয বধ, বাঁমাঁবতাবে বাঁবণজয, বলবামাবতাবে হলকর্ষণ, বুদ্ধাবতাবে 
ককণাঁবিতবণ ও কন্কি অবতাঁবে যেচ্ছবধ কবেন যে দখবিধবূপধাবী কৃষ্ণ, তাঁকে নমস্কাব 
জাঁনিষেছেন তিনি | 
অন্থাত্র যে সব স্থানে অবতাঁব বন্দনা পেষেছি সেখানে হয দখেব চাইতে বেশি অবতাঁব = 
অথবা দশাঁবতাব স্বীকৃত হলে কৃষ্ণকেও অবতাব ৰূপে স্বীকৃতিদাঁন কবা হযেছে | 
এ ক্ষেত্রেও নিশ্বাকীযদেব দাবী যে তাদেব সম্প্ৰদাযেই দশাবতাব বন্দনা চালু এবং তাবাই 
একমাত্ৰ কৃষ্ণকে অবতাবী ৰূপে মেনেছেন।-_আসলে ভাগবত সম্প্রদাঁষগুলিব মধ্যে নিস্বাকীষ- 
গণই Betws ব্ৰহ্ম ও জগৎ ব্যাপা।বব প্রতীক ও উপাস্তৰপে মেনেছেন বলে Fars 
অবতাবীবপে দেখবাব আগ্রহই তাঁদেব পক্ষে স্বাভাবিক--এ বিষষে কোনও সন্দেহ নেই | 
নিশ্বাকীঁষ গুকপবম্পবায় নিশ্বার্কদেবের মুখ্য শিষ্য শরীওদুন্বর আচাৰ্য তাঁব 'নিষ্বার্ক-বিক্রান্তি’ 
গ্রন্থে দশাবতাব বন্দনা কবেছেন। ওনুস্ববাচাৰ্বেব অপব গ্রন্থ ‘ওদুম্বৰ-সংহিত|’। এব মধ্যে 
তিনি নিশ্বার্কাচার্ষেব দশশ্লোকীতে বাঁধারুষ্জেব মধুব উপাঁমনাব ধাবাব বর্ণনা কবেছেন। সে 
যা-ই হোক, নিস্বাৰ্কাচাৰ্য যদি অতি প্রাচীনকালেব আচাৰ্য হন, তাহলে জঘদেবেব পূর্বে কৃষ্ণকে 
অবতাবী মেনে দশাবতাব বন্দনীব এই প্রচলন এই ইঙ্গিতই coy যে জযদেব Sia কাব্যবচনাব 
প্রেবণ। হিসাবে অন্য সমস্ত উপাদান-উপকবণেব সঙ্গে একটি বিশেষ দাৰ্শনিক প্রত্যযকে গ্রহণ 
কবে থাকতে পাবেন | 
SILT কৃত TSA বন্দনাঁটি এই : 
| WHT কৃর্মায বরাহভাসে 
শ্রীনাবসিংহাঁষ চ ৰামনায 
আর্ধায বামাষ বঘুত্তমায 
ভূয়োনমোত্তবেৰ যদুত্তমায়।। ৫ di 


MAT] ৪ গীতগোবিন্দ কাব্যেব ধৰ্মায cerei ১৮১ 


বুদ্ধায বৈ কন্ধ্যে এবমাঁদি 

^ নানাবতাবৌঘ ধবায নিত্যং 
সচ্চিভ্যণক্তি ও তিকদ্বধায়ে 
ears সর্বাদি নিধান ধাত্ৰে ৷৬ ৷| 


রাধাপতেনন্দতনুজ কৃষ্ণে 
গোবিন্দগোপাল মুকুন্দমি শ্র 
গোপীশ বৃন্দাবন বাস লাঁসিন্‌ 
দিহ্বাৎ আর্তন্ববতঃ pA | ৭ | 
এখ-ন তাহলে মংস্ত, FÅ, ববাহ, নৃসিংহ, বামন, পবশুবাঁম, বাম যদুত্তম বলবাঁম বুদ্ধ, 
«fe এবন্প্রকাব দশাবতাব ধাঁবণকাঁবী, সবনিধানধাতা, বাঁধাপতি, নন্দতহুজ, গোবিন্দ, 
গাঁপাল, মুকুন্দ, গোঁগীশ, বৃন্দাীবনবাসবিলাসী কৃষ্ণের প্রতি নমস্কাব জানানো হযেছে! 
mura কৃত দশাবতাঁব বন্দনাৰ সঙ্গে এই বন্দনাৰ তীত্পর্যগত সাদৃশ্য অত্যন্ত fau | 
[দশ শতকে বাংলা দেশেৰ প্রচলিত ধাঁবাঁষ বাঁধাকষ্চ-বিষধক কাঁব্যবচনা কবে জঘদেব 
মসামযিক যুগকচিকে সন্তুষ্ট কবেছিলেন। তাব জন্য একদিকে পুবাণাঁদি থেকে মূল 
চাহিনীব বীজ-আহবণ কবেছেন, অন্যদিকে নিশ্বার্ক-দর্শন সমঘিত উপাস্ত বাধারঞ্চকে qu 
্ত্যযেব দিক থেকে গ্রহণ কবেছেন। অবশ্যই এই প্রত্যয যে বিশেষভাবে fat প্রচাবিত 
face সর্বাংশে প্রকাশ কবেছে এমন AT] সেকথা দৃটভাবে বলাব মত যথেষ্ট তথ্যও নেই | 
কন্ত কাঁব্যবচন|ব পশ্চাতে বাধাকষ্ণকে ভক্তিভাবেব আলম্বনকপে গ্রহণ কবাব এই নিশ্বাকীঁ 
খতিটি afer দার্শনিক আবহ-পবিমণ্ডন বচনা কবে থাকবে । জযদেব নিশ্বাকাঁষ হোন বা 
ন! হোন তাতে কাঁব্যেব দিক থেকে কিছু এসে যায না। কিন্ত সত্যান্থিসন্ধিৎস্থবা তীব 
ই আশ্চর্য, কাহিনী পবিকল্পনাষ অভিনব, কাঁব্যেব পশ্চাতে এইবক্ম একটি সুপ্রাচীন 
চালেব দার্শনিক মতবাদেব অস্তিত্বের ইঙ্গিত পেষে খুশিই হবেন। 


একটি পুরনো মফঃস্বল সাপ্তাহিক পত্রিকা 
অকণকুমীর মুখোপাধ্যায় - 


আজ থেকে বিষান্লিশ বসব পূর্বে হুগলি জেলাঁব বৈগ্যবাঁটী থেকে একটি সাপ্তাহিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হযেছিল। সম্প্ৰতি বৈদ্ধবাটী নিবাসী শ্ৰীদাশবথি মুখোপাধ্যাযেব costs 
তাব পুবনে| ফাইল দেখাব স্থযোগ হযেছিল। এটিব নাম “বৈগ্বাটা পত্রিকা | 
কষেকটি কাবণে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হযেছে | 
এই প্রবন্ধে সঙ্গে মুদ্রিত ফটো চিত্র ছুটি বৈদ্যবাঁটা পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যার প্রথম 
দুই পৃষ্ঠাব প্ৰতিলিপি পত্রিকাব আকার v xv |o প্রতি সংখ্যাষ ছযটি পৃষ্ঠা ৷ 
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা মুদ্রিত নিষমাবলী-_“বৈদ্বাঁটী পত্রিকা প্রতি ববিবাঁবে বাঁহিব 
হইবে। প্রতি মংখ্যাব নগদ মূল্য এক পযস|--সডাক বাঁধিক মুল্য ১০ সিকা-মোট ৪৮ 
সংখ্যায বর্ষ পূর্ণ হইবে ৷ 
শেষ পৃষ্ঠাব নীচে মুদ্রীকবেব লাইন—Prmted and Published by- Kanailal 
Mukherjee at the Karmisangha Press, Baidyabati. 
পত্রিকাবি সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায, সেবক শ্ৰীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যায। 
পত্রিকাব শিবোদেশে মুক্রিত-_“বাঁংলাঁব জনগণেব মুখপত্র”। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাব 
(প্রথম সপ্তাহ ) তাবিখ--ববিবাব ১১ই আশ্বিন ১৩৩২ সাল। [ ১৯২৫ খ্ৰীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বব ] 
প্রথম পৃষ্ঠায পত্রিকাঁব motto 
“উদ্দেশ্য কব ‘কল্যাণ’, উপায--‘সংস্কাব’ | 
HSS? অবলম্বনে উঠাও বান্ধাব ॥ 
প্ৰীতি রাখ বিশ্বপ্রতি বিশ্বপতিব আশীষ পাবে। 
সৰ্বশক্তিমানের শক্তি তোমাব পানে তবেই ধাবে ॥* 
দ্বিতীয পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় | Bats খিরোদেশে একটি শ্লোক মুদ্রিত : 
কৰ্মণ্যেবাধিকাবস্তে ম| ফলেষু কদাচন। 
মা কৰ্মফনহেতুভূৰ্মা তে সঙ্গোংস্বকৰ্মণি | 
প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাব বিষয়স্থচী £ 
দ্বিতীষ পৃষ্ঠাধ--সম্পাদকীয। দেশসেবা (নিবন্ধ )--শবৎচন্দ্ৰ চট্টোপাঁধ্যায। ২৩ পৃষ্ঠা 
উদ্বোধন (কবিতা )_ ক্ষেব্রকুমার দীঁশশর্যা ৷ আহ্বান (নিবন্ধ )--সবোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যাষ 1 
ef পৃষ্ঠায়_পরাধীনতার পাষাণ (নিবন্ধ )--হেমন্তকুমাব সবকার। ৪1৫ পৃষ্ঠায--পূজার 
কাঁকলী (কবিতা )--নিত্যপ্ৰসাদ চট্টোপাধ্যায়। আৰ্যস্বাস্থ্যখিধি--কবিবাজ সত্য প্রসন্ন 
দাশগুপ্ত । ধর্মবল (নিবন্ধ )--জনৈক ৫1৬ পৃষ্ঠায়--অভিযান ( কবিতা! )--শচীনন্দন 
চট্টোপাধ্যায। মায়ের আশির্বাদ-__( শুভেচ্ছাবাণী )--মৃণালিনী ort 1 


সংখ্য! ৪ একটি পুবনে| মফ:ম্বল সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৩ 


১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে “কর্মীসংঘ” ৰৈষ্যবাটী পত্রিক। প্ৰকাশ কবেন। “মটো+ ও বিষযস্থচী থেকে 
অনাযাসে সিদ্ধান্ত কব! যায, দেশসেবা এই সাপ্তাহিক পত্রিক। গ্রকাশেব প্রেবণাস্থল। 

কমীদংঘে ছিলেন সম্পাদক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায। সেবক শ্রীণচীনন্দন 
চট্টৰোপাধ্যায। বিশেষ উল্লেখযোগ্য, বৃটিশ বাঁজবোঁষকে অগ্রাহ্য কবে সেদিন এই পত্রিকা 
প্রকাশিত হযেছিল।  Cexprw cay বৈছ্যবাটা সিদ্ধেপ্ববীতলাঁব এক বাঁডিতে স্থাপিত ছোট 
ছাপাখান।। হাতে cain হবফে এটি মুদ্রিত। ছুই লাইনেব মাঝে late পাঁতেব অভাবে 
পিজবোর্ড ret থাকত। হাতে ঠেলা মেশিনে পত্রিকা মুদ্রিত mw» যুদ্রাকব ও প্রকাশক 
শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায, বঙ্কিমচন্দ্ৰ চট্টোপাঁধ্যায (ছকু), হ্থবেন্দ্রনাথ সাঁউ, বালক 
দাশবধি মুখোপাধ্যায় (তীব কাছ থেকে তথ্যাদি ও ‘ফাইল’ সংগৃহীত) পত্রিকাঁব স্বেচ্ছাকর্মী। 
সম্পাদকেব জ্যাঠাইমা ও দাঁশবথি যুখোপাধ্যাষেব জননী শ্রীমতী প্রমোদ! দেবী (বর্তমানে 
অন্ীতিপব বৃদ্ধা ) সম্পাঁদবেব স্ত্রী এবেণুবাঁলা মুখে|পাধ্যায এবং ৬বমত্তকুমাঁবী দাসী গৃহকর্ষেব 
অবসবে টাইপ-কম্পোঁজ কবতেন। শ্রীমতী প্রমোদ! দেবী কর্মীসংঘেব সেবকদেব কাছে 
'জ্যাঠাইমা” ও এবস্তকুমাঁবী দাসী ‘বড কাকিমা” নামে পবিচিতা ছিলেন। অসহযোগ 
আন্দোলনের (১৯২১ খ্ৰীঃ) পব বৈছ্যবাঁটীতে যে দেশসেবকগোষ্ঠী বৃটিশ বাজবোষ উপেক্ষা 
কবে কংগ্ৰেসেৰ ভাবধাবা প্রচাব কবতেন, তাদেবই মুখপত্র এই পত্রিকা । পূর্ববর্তী অসহযোগ 
আন্দোলন ও পববতা তাঁবকেশ্বব সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন, লবণ সত্যাগ্রহ এবং আইন অমান্য 
আন্দোলনে কম্মীপংঘেব asa যোগ দিষেছিলেন। সেদিন দেশবন্ধু fega দাশ ও 
স্থভাষচন্দ্ৰ বহুব সঙ্গে কর্মীসংঘেব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল | লবণ সত্যাগ্রহে যে স্বেচ্ছাঁসেবকবা 
দীঘাব পথে আঁবামবাঁগ থেকে যাত্রা কবেছিলেন তাঁদেব মধ্যে এবাঁও ছিলেন। জাতীয় নৈশ 
বিদ্যালয, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন নানাবিধ জনহিতকব কৰ্মে এবা যোগ দিয়েছিলেন | 
বৈগ্যবাঁটী পত্রিকাঁষ তার পবিচয পাই । 

পত্রিকাঁব প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত শবৎচন্দ্রেব “দেশসেবা” প্রবন্ধটি বিশেষ 
মনোযোগ আকৰ্ষণ কবে। এই সংখ্যাটি জবাঁজীর্ণ, পাঁতাগুলি বিবৰ্ণ । এই সংখ্যাৰ aq 
পৃষ্ঠাব ১ম ও ২য স্তম্ভে মুজ্ৰিত এই নিবন্ধেব যতটা পাঠযোগ্য, তা এখানে উদ্ধৃত হলঃ 

^C ] কথায নয, দেশসেব| মানবেব শ্ৰেষ্ঠ সাধনা । স্বার্থগন্ধ থাকবে না, নাঁমযশেব 

আকাজ্কষ| থাকবে না, প্রাণেব Sq পর্যন্ত থাকবে না, একদিকে দেশসেবক নিজে, ate 

দিকে তাব দেশ, মাঝে আব কিছু থাকবে না । যশ, অর্থ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, ভাল মন্দ, 

সব যে দেশেব জন্তু বলি দিতে পাববে দেশসেবা তাব দ্বাবাই হবে ৷ 

abs সাধনাতে নাবীকেও নাবতে হবে--দ্বেশেব স্বাধীনতাৰ জন্য নাবীপুরুষেব 

সন্মিলিত সাধন! চাই, তা নইলে কিছু হবে না। সামি জানি ছেলেব| আব মেষেবা যদি 

একসন্গে কাজে নামে, তাহলে দেশেব লোকে নানা বকমেব কুৎসা! রটাবেই--তা বটাক। 

নিন্দুক তার কাজ কববেই, কিন্তু তাই বলে কি আমব| আমাদেব কাজ বন্ধ বাখবে| ? 

দেশের জন্তে যে সুনামের প্রতিষ্ঠাই ত্যাগ কর্তে পারে না, তাব আবার ত্যাগ কোথায়? 


১৮৪ সাহিত্য-পবিষৎ-পত্রিক! বৰ্ষ ' 


দেশে স্বাধীনতা কেউ চাষ ন|--সবাই চাষ নাম প্রতিষ্ঠা, বড -বড বচন বে 
নেতা হতে--সত্যিকাব কট! লোক পবাধীনতাব জাঁল! অনুভব কবে? দেঁশেব কি ঢে 
আশান্বিত হব? আঁমাঁদেব দেশেব ছেলেবা ম্যালেবিষাঁষ ভুগে মববে তবু দেশেব ৷ 
যহিমাম্য মৃত্যুববণ Fos পাঁববে না । দেখেব জন্য sew] ceu, দেশেব জন্য ও 
creat সে কি সোজ| সৌভাগ্য ? দেশ উঠবে কি কবে? দ্বেশেব জন্য কি কেউ প্রা] 
দিতে চাষ ? ] দেশেব জন্তু কি কেউ ত্যাগস্বীকাব করত চাষ? [* ] যেদিন oc 
নগবে স্বার্থত্যগী [ * ] জন্মাবে, সত্যিকাঁব দেশেব কাঁজ সেই [ দিন হবে । ]” 
প্রথম সংখ্য! চতুর্থ পৃষ্ঠাঘ হেমন্তকুমাব সবকাবেব নিবন্ধ ‘পবাধীনতার orate? ৷ এ অংখাঁ 
জবাঁজীর্ণ, তবে আজো পাঠোদ্ধাব কবা যায। নিবন্ধটি এখানে উদ্ধৃত হল £ 
“গলা কলসী বেঁধে দিয়ে নদী সাঁতবে পাব হতে বলা যেমন একটা বদ্‌ ফবম 
তেমনি অবিচাঁবেব জগদ্দল পাষাণ জাতির বুকে চাঁপিষে দিয়ে তাকে Cale c 
অগ্রসব হতে TAS তাই ৷ জগতে এত দেশ থাকতে আঁমবাই বা পবাধীন - কেন 
_ আব শতাব্দীৰ পব শতাব্দী চলে যায, তবু আমাদেব বীধন খোলে না--এব মুলে 
আছে? কেউটে সাপেব বাঁচ্চাব লেজে পা! ঠেক্‌লেই যেমন সে ছোঁবল মাববেই, বি 
ঢোৌডাব লেজটা বগ্‌ভে দিলেও সে কেবল পালাবাব পথ দেখবে । কিংবা বড ভে 
একট। অহিংস কাঁমভ দেবে । আমারে জাঁতিব স্বভাবট! Otel জাতীয় হ'ষে পড়েছে 
তবে বিষ নেই কুলোপানা চক্র আছে। জাতি মবেছে, জাত আছে। মান্য না 
দেশ আছে। বিদেশী শাসনে, সমাজের উচ্চবর্ণের অত্যাঁচাঁবে, জমিদাঁব, মহাঁজনেব নি: 
শোষণে আমাদেব মনট! ভাতা হযে পডেছে-এবং ভোঁতা অস্ত্র দিযে যেমন Y 
কাটা যায না, তেমনি এই ভোতা মন দিযে পবাধীনতাঁব বাধন কাঁটা যাচ্ছে না! 
বাংলাদেশেব বিজ্ঞগণ বলেন যে, চিবস্থাধী বন্দোবস্তই বাংলাদেশের wa সৌভাগে 
কাবণ। আমি বলি চিবস্থাধী বন্দোবস্তই বাংলার বুকেব জগদ্দন পাষাণ । ছু কোটি টা: 
. আঁদাষেব জন্য যে জাতি ১২ কোটি টাকা খবচ কবতে বাধ্য হষ--এত বড অবিচ 
. নিধিবাদে সহ করে, সে স্ববাঁজ চাইবে কেন? আমাদের দেশে যে স্ববাব্দের কর্মপংক 
ভূমিস্বত্বেৰ কথা নাই, সে স্ববাঞ্জ আন্দোলন কখনই সফল হবে না। fuu Was য 
আমাদেব জযলাঁভ «409 হয, তবে খাজনা বদ্ধ কবাই তাব একমাত্র শেষ অস্ত্র। বি 
এখন সে অস্ত্র ব্যবহাব করতে গেলে কাব গাষে'লাগে? জমিদাব সে আঘাঁতেব ভা 
হবে। আমলীতন্ত্েব হাতে টাকা গুণে দিযে প্রজা যখন বিনিমষে কিছুই পাবে না--ত* 
মে মচেতন হযে নিজেব দাবী আদায় কবতে পাবে। এখন জহিদাবেব সে দাবী পূরণে 
ক্ষমতা নাই--কাবণ বাষ্ট্ৰ তাব হাতে নয, অথচ প্রজা জমিদাবের অতিবিক্ত আব বি 
দেখতে পাঁষ না। দু কোটি টাকা ভূমি রাজন্ব আদাযেব জন্য জমিদাব ১২ কো 
টাক। লয--বিনিমযে প্রজা অত্যাঁচাব ভিন্ন কিছুই পায al! তাই চিবস্থাধী বন্দোবতে 


*কীটদষ্ট॥ [ ] অনুমিত বচনাংশ। 


"a. w^ 
Wega ees. 
. উদ্দেশ্য ক ‘কিম্যাণ।! ই 
ক. 'সতভাবঙ্হানে উঠা 





‘বৈদ্যবাটী পত্রিকার আখ্যাপত্র 





'বৈদ্যবাটা পত্ৰিকা’র দ্বিতীয় পত্র 


সংখ্যা 8 একটি পুবনেো| TERT সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৫ 


অবসান ন! হ’লে দেশের কল্যাণ নাই। এই জগদাল পাযাণ আগে সরাও--স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে কোটি লোক আপনিই gga” 
* ARBE ও হেমন্তকুমাব সবকাবেব বচনাব স্থতীক্ষ বাস্তব বাজনীতিবোধ, বৃটিশ সরকারের 
অত্যাচাবেব স্বৰূপ নির্ধাবণ ও জাতীয সংগ্রামে ক্রটি উদ্ঘাটন পত্রিকাব স্থব বেঁধে দিযেছিল। 
এবাব প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যাব ‘সম্পাদকীয়’ লক্ষ্য কবা যাক ঃ 
“দুর্গা দুর্গতিনাশিনট্‌ জগত্জননী আসিযাছেন। বাঙ্গালীব আজ উত্সবেব দিন। 
যাঁহাব যেমন অবস্থাই হউক আনন্দমফীব আগমনে সকলে আনন্দিত। এমন সময় এই 
শুভলগ্নে সহসা বৈদ্যবাটীৰ মৃত স্থান হইতে বিশ্বেব কল্যাণদাধ লইযা ‘বৈদ্তবাটী পত্ৰিকা’ 
জন্মগ্রহণ কবিবে কবিব কল্পনাতেও তাহা কেহ ভাবেন নাই । YE এ সংবাদে 
সকলেব--বিশেষত শিক্ষিত জনমণ্ডলীব বিশেষবপে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবাবই seq | 
ভগবানের কোন্‌ আশীর্বাদে, কোন্‌ শুভেচ্ছায় আদ আমব| এখানে এই সাপ্তাহিক পত্রিকা 
প্রকাশেব প্রথম প্রবর্তকপে sang হইতে চলিযাছি তাহা কে জানে। কে জানে 
তাহার কোন্‌ শক্তিৰ বলে, কোন্‌ প্রেবণাঁৰ বশে এই গুকতব কার্ষেব ভাব মাথাষ 
লইতে সাহসী হইযাঁছি। তৰে এ যুগমহিমায ভবসা কবিতে পাবি যে, দেশবাসী শিক্ষিত 
জনসাধাবণ গ্রাহকগণেব সহানুভূতি, জিতাত্মা মহাপুরুষগণের আন্তবিকতা, পবাৰ্থপবতা 
ও তাঁহাদিগেব ভগন্তাবেব আবেশ, লেখক লেখিকাগণেব উৎসাহ, আহুকৃল্য এবং 
"^ অর্ধোপবি সৰ্বপ্রাণ সৰ্বেশ্ববেব শুভেচ্ছায় এই গুৰুভাব সহনীয হইবে এবং সময়ে ইহা 
৷ গ্রাম গ্রামান্তব ক্রমে সমুদায বাংলাদেশে প্রসাব লাভ কবিতে পাঁবিবে 1” 
সম্পাদকীযেব শেষভাগে লেখা হ্ষেছিল--“জনসাধাবণ--ভাই ভগ্নী ও আত্মীযস্বজনগণেব 
মধ্যে সংবাদপত্ৰ প্রচাঁব বৃদ্ধি কবিষ| wate মানুষের পাবিবাবিক, সামাজিক ও নৈতিক 
জীবনের HA সংস্কাব উদ্দেশ্য আমব| এই সাপ্তাহিক সংবাদপত্ৰ প্রচাবে ব্ৰতী হইযাছি ৷” 
- পত্রিকা বাজনৈতিক উদ্দেুটি এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হযনি। ন! হওয়াই স্বাভাবিক ৷ 
১৯২৫ গ্রীন্টান্দে বুটিশ বাঁজরোষেব কথা মনে বেখে আপাতনিবীহকপে “বৈগ্যবাটা পত্রিকা” 
প্রকাশিত হযেছিল। কিন্তু wit অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বুটিশবিবোধী মনোভাব শরৎচন্দ্র ও 
হেমস্তকুমাব সবকাবেব বচনীষ ব্যক্ত হয়েছে | 
প্রথম সংখ্যাতেই শচীনন্দন চট্টোপাধ্যাযের ‘অভিযান’ কবিতায় তা ব্যক্ত : 
যাত্রী ওগো যাত্রী তব 
Re হ’ল আজ | দশদিক হতে ষবেঞ্ছুটে আসে 
দুবন্ত ক্রন্দন, প্রবলেব ক্রুদ্ধ উৎপীডনে ছুর্বলেব 
ক্ষীণ ক চিবি, উদ্ধত অন্যায় যবে দৃপ্ত অহঙ্কাবে 
সত্যেবে বিদ্রপ কবে আপনাব GHG AS, ভোগান্ধি 
মানব যবে আপনাব উন্মত্ত বিলাসে, ধ্বংস কবি 
সাধনাব লীলাভূমি, কত শত তপস্তামন্দিব গড়ি 


২৪ 


১৮৬ সাঁহিত্য-পবিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


তোলে সযতনে সৌধমাল! সাঁবি সাঁবি অতি gaz 
কদধ্যতা পূর্ণ যত সম্ভোগেব তবে। CHE ক্ষণে পাপেব 
পূর্ণতা মাঝে__সত্যেবে বসাঁতে পুনঃ বাঁজসিংহাঁসনে-- 
হে যুগমানব ৷ যুগান্তব স্ৰষ্টা ওগো হে মহাতাঁপস t 
যাত্রা তব হক হল আজ। 

এই কবিতাঁব জাতীঘতা প্রেবণা-মন্ত্রট পাঠকেব শ্রুতিকে এুডিষে যায ad | 


প্রথম বর্ষ দ্বিতীয সংখ্যায (১৮ আশ্বিন ১৩৩২ quiu) বাঁজনৈতিক ঘটনা প্রবাহেব উপৰ 
‘Rafe লিখেছেন শ্ৰীশচীনন্দন চট্টোপাধ্যাঁষ ও শ্রীপবোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় । fesf Raq 
_দেশবন্ধু চিত্তবগ্তনেব অসমাপ্ত পলীসংগঠনব্রত, ‘বিজলী’তে (পুজাসংখ্যা ১৩৩২ ) নজরুল 
ইসলামের ‘আমাব কৈফিষৎ, কবিতাঁব প্রশংসা, মহাত্মা! গান্ধীৰ চিববাঞ্ছিত ৬ 
মিলনের পরিকল্পনাব ক্ষীণপ্রাণতা সম্পর্কে কটাক্ষ | 
প্রথম বর্ষ তৃভীষ সংখ্যাব উল্লেখযোগ্য বচন| বাজনৈতিক কৰ্মা গ্ৰীদতীশচন্দ্ৰ দাসেব “বঙ্গে 
নষ্ট-বেশম ও tafe, ভ্রীসবোজকান্ত বন্দ্যোপাধ্যাযের ‘ভাবিবাব কথা” ( স্বামী অদ্ধানন্দেব 
famed হিন্দুদেব সম্পর্কে প্রচাবিত আবেদনের আলোচন! ), শ্রীনগেন্্রনাথ মুখোপাধ্যাষেব 
ately শিক্ষা সংসদ’ বিববণী--ছগলিব বিদ্যাঁমন্দিবেব অনুষ্ঠান । এই সংখ্যাব শেষ পৃষ্ঠা 
বড়ো হবফে ঘোষণা : ৰ < 
“রাখি-বন্ধন 
আগামী ৩০শে শুক্ৰবাৰ বাখি-বন্ধন। এইদিন বঙ্গজননীব পুত্র কন্তাগণ জননী 
জন্মভূমিব সেবাব জন্য স্বদেশী ব্রত অবলম্বন কবিষ| পবস্পব পবম্পবেব হাতে প্রাণেব 
মিলন-স্থৃতি বক্ষাব জন্য এই পবিত্ৰ রাখি-বন্ধন কবিযাছিলেন। 
বাঙ্গালীব জাগবণ ও মিলনেব সেই পুণ্যস্থৃতি--এই বাখি-বন্ধন প্রথা diris 
fraa 1” 
গ্রথম বর্ষ esf সংখ্যাব শেষ পৃষ্ঠায় ' সেবক" শ্রীণচীনন্দন চট্টোপাখ্যায়েব পত্জিকাব দাধিত্বভাব 
- বর্জন ও বিদায় গ্রহণ, ‘আমাব কৈফিযৎ’এ তাঁব উক্তি--‘আমি মুক্তিকামী, আমি চণ্ড, আমি 
বিপ্রবী। : শাস্তিব মন্ত্র সংযমেব সাধনা আমাব জন্য নয।” (১৬ অক্টোবর ১৯২৫ খ্ৰীঃ) 
প্রথম বর্ষ অষ্টম সংখ্যা ( ববিবাব ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩২ বঙ্গাব্দ ) থেকে অধ্যাপক শ্রীহবিপদ 
শাস্ত্রী (সেলশর্ষা )-র দীর্ঘ কবিতা ‘মহাভাবত’ প্রকাশিত হতে থাকে | এ এক নব মহাভারত 
»ন্থচনাংশ (আশ! ): 
চাষী ভাই তাঁতী ভাই আঁব ভাই Wu d 
ভাঁবতেব দুঃখ কথা শুন অবহিত | 
গাহিব ভাবতকথ| দুখময় বাণী। 
বাজবে হৃদয়বীণা বিষাদ বাঁগিণী ॥ 


সংখ্যা ৪ একটি পুবনে| Teta সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৭ 


ভাঙ্গিবে মোহেব বাঁধা নযনেব জলে I 
মিলিত হইবে সবে গলি’ ছুখানলে tt 
^ কোথায় সে দিন ata, কোথায সে fint à 
স্ববাজে যে দিন সব দুঃখ হবে লীন ৷৷ 
ভাবতেবু দুঃখকথা দুঃখী জন tty | 
পাঁযেব শিকল যেন খসে গো ত্ববায || 
প্রথম বর্ষ উনবিশ সংখ্যাব ( ববিবাঁব ২ ফান্তন ১৩৩২ বঙ্গাব্দ ) পববর্তী সংখ্যা দেখি নাই | 
বোধ হয এর পর পত্রিক! কিছুদিনের জন্য বন্ধ হযে যায। এই সংখ্যাষ পত্রিকাঁব মূল্য ছিল 
প্রতি সংখ্যা এক পয়সা (< )। ' একটি পুবনো সংখ্যায় ( ১৯২৬ d) আব্‌ল হাঁলিমেব 
একটি প্রবন্ধ “মুক্তিপথ”__গ্রাকাঁশিত হয । এই প্রবন্ধে বল! হযেছে £ “কৃষক ও শ্রমিক 
দলকে কংগ্রেসেব বুৰ্জে(য| নেতৃবর্গেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে |” প্রবন্ধ হুচনায লেখা আছে £ 
“মৃতাঁমতেব জন্য সম্পাদক TY নহেন।» 
কিছুকাল বিবতিব পব শ্রীণচীনন্দন চট্টোপাধ্যাযের সম্পাদকতায বৈদ্যবাঁটা পত্রিকা পুনঃ 
প্রকাশিত gx | এবাব প্রতি সংখ্যা মূল্য ছুই পযসা, বাঁধিক মূল্য ছু টাকা । নব পৰ্বাষ 
প্রথম সংখ্যাকে বলা হযেছে--১ম বর্ষ, ৩৬শ সংখ্যা। সোমবাব € নভেম্বৰ ১৯২৮ খ্ৰী’, 
g^ কাঁতিক ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ । পৃষ্ঠা সংখ্যা হযেছে বাবো। 
এই সংখ্যা প্রথম পৃষ্ঠায শ্রীযুক্ত দিলীপকুমাঁব বাঁষেব ( দ্বিজেম্দ্ৰনালের পুত্র) আলোকচিত্র 
মুদ্রিত হযেছে । ডিসেম্বৰ ১৯৮-এ কলকাতাষ অনুষ্ঠিতব্য নিখিল ভাবতীয ৰুষক ও শ্রমিক 
দল সম্মিলন (The Fisrt All India Workers’ and Peasants Party 
Cenference )-সংবাঁদকে গুৰুত্ব দিযে প্রকাশ কবা হযেছে। 
নব thy প্রথম সংখ্যাৰ সন্পাদকীয--‘কি কবা চাই’। জাতীয় জীবনে এই প্রশ্নের 
উত্তব সন্ধান কবেছেন সম্পাদক । “আজ দেশেব নেতৃত্ব নিতে হবে দেশের লোকেব নিজের 
হাতে৷ ‘‘ * ভাঁবতবর্ষেব স্বাধীনতাঁব জন্তু চাই গণআন্দোলন, Mass Movement | 
দেশেব দাবিদ্ৰ্য মোচনেব জন্য wawa অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম, শোষকশ্রেণীব হীন শোষণেব 
বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ সংগ্রাম p এ আন্দোলন পবিচালনা কবরে দবিদ্র ‘নগণ্য বুতুক্ষিত সঙ্ঘবদ্ধ 
জনসাধারণ, যাঁদেব নাম স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায দবিভ্রনাঁবায়ণ। কার্ল মাক্সেব ভাষায় 
প্রলিটাবিষেট ৷” | 
পত্রিকাব চবিত্র দ্রুত পবিবতিত হযে যাচ্ছে, তাব ইঙ্গিত এখানে পাই । এই সংখ্যাতেই 
সংবাদ ঢেঁওয| হযেছে, সম্প্রতি (অক্টোবব ১৯২৮ খ্রীঃ) বাজবন্দী শ্রদ্ধেষ শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ 
Spel) ও নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (উত্তবপাঁডা) মুক্তিলাভ কবেছেন। এ সংখ্যায় 
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযের বাঁজনৈতিক নিবন্ধ ‘আমাদেব কর্তব্য প্রকাশিত হযেছে | 
ভাব মতে “সর্বপ্রথম ও প্রধান কর্তব্য হইতেছে-ম্বাবলম্বী হওযা ৷” জেলাব লুপ্তপ্রাষ 
শল্পের পুনরুদ্ধারের আহ্বান তিনি দিয়েছেন । * 


১৮৮ সাহিত্য-পৰিষৎ-পত্ৰিকা বৰ্ষ ৭৪ 


এই সংখ্যাব শেষ পৃষ্ঠায ‘বাঙলার সভ্যতা-গৌববের শুভ্রতম বিভা’ শ্ৰীদ্বিজেন্দ্ৰনাথ ঠাকুবের 
লে।কাস্তব afè সংবাদ মুদ্রিত হয়েছে। সেই সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথেব আলোকচিত্র 
মুদ্ৰিত হয়েছে | 
পত্রিকাব ( সোমবাব ১২ নভেম্বর ১৯২৮ খ্রীঃ), ২৬ কাঁতিক ১৩৩৫-সংখ্যায় সম্পাদকীয় 
আমাদের কাম্য স্বাধীনতা” খুব স্পষ্ট ভাষায পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে তুলে ধবেছেন। 
উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন নয, পূর্ণ স্বরৱাজই কাম্য । 
এই সংখ্যাব শেষে পববর্তী সংখ্যাগুলির লেখকদিগেব তালিকা! ঘোষিত হয়েছে। এটি 
লক্ষণীয় £ 
নরেন্দ্নাথ বন্দোপাধ্যায়, কালীকুমাঁব সেন, শচীন্দ্রনাথ we, অধ্যাপক জোতিষচন্ত্র ঘোষ, 
কাজি নজরুল ইসলাম, হেমস্তকুমাঁব সবকাঁব, ডাঃ ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত সোমবাব ৩ ডিসেম্বৰ 
১৯২৮, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ ( ১ম বৰ্ষ ৩৮-৩৯ gia) তাঁবিখে প্রকাশিত সংখ্যায় 
কাজি নজরুল ইসলামেব ‘নগদ কথা’ নামে একটি কবিতা মুদ্রিত হয। তা এখানে 
উদ্ধাব কবি | 
দুন্দুভি তোর বাঁজল অনেক 
_ অনেক শঙ্খ ঘণ্টা কীসব ৷ : 
মুখস্থ তোর মন্তরোলে 
মুখব আজি পূজাব আসৱর,-- 
কুম্ভকৰ্ণ দেবতা ঠাকুব 
জাঁগবে কখন সেই ভবসায় 
যুদ্ধ ভূমি ত্যাগ কবে সব 
eal দিলি দেব-দবজাঁয় | 
দেবতাঁঠাকুর স্বৰ্গবাসী 
নাক ভাঁকিযে ঘুমান act, 
স্থখেব মালিক শোনে কি--কে 
কাঁদছে নীচে গভীব দুখে ! 
হত্য। দিয়ে রইলি পড়ে 
শত্ৰু হাতে হত্য|-ভয়ে, 
কববি কি তুই Fol Stes 
জগন্নাথে আশীষ লয়ে। 
দোহাই তোদের । রেহাই দে ভাই 
উচুব ঠাঁকুব দেবতাদেবে, 
শিব চেয়েছিস শিব দিয়েছেন 
তোদেব ঘবে 38 ছেডে | 


সংখ্য! ৪ 


একটি পুবনো wea সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৮৯ 


শিবেব জটার গঙ্গাদ্বেবী 
বয়ে বেডান ওদেব SAT 
ব্ৰহ্মা তোদেব বস্তা দিলেন 
- ওদেব দিযে সোনাৰ জবি ! 
পৃজাব থাল! বযে WI 
' যে হাত তোদেব হল $'টো, 


- সে হাত এবাব নীচু কবে 


টান না পাষেব শিকল geb ৷ 
ফুটে! তোঁব এ val নিনাদ 

পলিটিক্সেব বাবোযাবীতে — 
দোহাই থাম! ৷ পাবিস যদি 

পড় নেমে এ লাল নদীতে 
শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে 

si] সবাই গেলি ক্ৰমে | 
একটু দূরেই যমেব দুযাব 

সেথাই গিষে দেখ না ভ্ৰমে ৷ 


বৈদ্ধবাটী পত্রিকাঁব দ্বিতীষ বর্ষেব ( নব পর্যায প্রথম বর্ষেব ) আব কোনে! সংখ্যা দেখবাব 
স্থযোগ হযনি। SURE বংসব যাবৎ প্রকাশিত এই সাপ্তাহিক ১৯২৫-২৮-৩০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি 
দেলাব গ্রামাঞ্চলে ও শহরে যথেষ্ট উদ্দীপনা সঞ্চাব কবেছিল। এব প্রকাশে দেশসেবী 
কর্মীর্দের উৎসাহ অবশ্ঠম্বীকার্ধ। সেই সঙ্গে wT অবরোধবাসিনী নাবীদেব সক্রিষ 
সহযোগিতা" বিযাল্লিশ বব পূৰ্বেকাব মফঃস্বল বাংলাৰ এই সাপ্তাহিক পত্তিকাব 


ইতিহাসমূল্য TIT | 


শব-সংগ্রহ 
অমলেন্দু ঘোষ সংগৃহীত ও সংকলিত 
( ১৩৬৪ বঙ্গাবে প্রকাঁশিতের পব ) 

[ প্রসঙ্গকথা ॥ শব্ষ-সংগ্রহ প্রথম পর্যাষে প্রকাশিত হয়েছিল “চাষের ও গৃহস্থালীব কাজে 
ব্যবহৃত জিনিসপত্রাদি সংক্রান্ত শব্দাবলী ; দ্রঃ সাহিত্য-পবিষং-পত্রিকা, ১৩৬৪ বন্ধাব্দেব ১-৪ 
সংখ্যা | বর্তমানে প্রকাশিত হনে|--মৌখিক কথাবার্তাঁধ ব্যবহৃত, কিন্তু অভিধানে সংকলনযোগ্য 
শবাবলী। প্রথম পর্যাধেব মতো feels পর্যাযের সংগ্রহটিও পুঙ্থান্ুপুঙ্ঘভাবে দেখে 
দিষেছেন প্রাক্তন পত্রিকা-সম্পাদক শ্রদ্ধেষ অধ্যাঁপক শ্রীচিস্তাহবণ চক্রবর্তী মহাঁশয--প্রকৃত 
শিক্ষকস্থলভ সতর্কতা! ও সহানুভূতির সঙ্গে, এজন্তে বর্তমান লেখক বিশেষ কৃতজ্ঞ। যাই 
হোক, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে শব্ব-সংগ্ৰহ প্রথম পর্যায প্রকাঁশেব পব এই দ্বিতীষ পর্যায প্রকাশে যথেষ্ট 
দেবি হওযায ধাঁবাঁবাহিকতাঁয় যে ছেদ পড়েছে, একথা অনম্বীকার্ধ। সম্ভবত পত্রিকার 
স্থানাভাবই এজন্তো দাধী। বর্তমান সংগ্রহ অকাবাদিক্রমে সংকলিত। যথাসম্ভব কম, কিন্ত 
প্রযোজনমতো ইংরেজী শব্দ ব্যবহাব কবা হযেছে, সংগৃহীত শব্দার্থ স্পষ্টতব করাব জন্যে | 
সংকলনে ব্যবহৃত সাংকেতিক শব্দ ও অর্থ, যথ|--তুল’ তুলনীয, ar দ্ৰষ্টব্য, প্র" প্রযোগ, প্রবাদ, 
for বিপরীত, মূল” মূলত, ই’ ইত্যাদি। শ্লোকচিহুস্থচক দুই-দাডি (1) ব্যবহার কবা 
হযেছে একাধিক প্রসঙ্গ পৃথকৃভাবে দেখানোর জন্তে। ] 


ক 

কুক্‌-- চিৎকাঁব। কুক্‌ দিয়ে কান্না, ডুক্‌বে কীদা ইণ। wa ভাকাতেব কুক্‌। প্র" 
ছেলেডাবে এমন মাব মাবেছে যে এখনো সে কুক্‌ দিযে দিযে কাদতেছে কৌদিতেছে)। 

কুদরোমো- স্যাঁকামো। ৷ প্র" বুডো বযেসে আব কুদ্‌রোমে] কবিস নে। 

কীড়ি--গাদ৷। এক কীড্--এক ate | কীভি গেল|--প্রচূর পৰিমাণে খাঁওয়া। তুচ্ছাৰ্থে 
প্রযোজ্য। প্র” সংসারে তোমার দ্বাব! এটা কুটো-গাছ ভাঙ্গাব সাহায্য পাওয়া যায় না, 
অথচ চার বেল! কাঁডি গেলা আসে কোথাত্যে (কোথা থেকে) তার হিসেব বাঁখো ॥ 
কিষেণড| (জনমজুবট|) নুন দিযে এক AS ভাত খাযে (থাইযা) ফ্যাল্লে। 

কাঁভি-কাঁডি--গাঁদাী গাঁদা। প্র" মেয়েড| বটে কীডি-কীড়ি সিদ্ধ কাচতি (কাচিতে) পাবে! 

কীডো--মুষ্টিগ্ৰমাণ (handful) | প্র” ছেলেডা যে পথে বসে’ কাজে। কাভো ধুলো ঘটতেছে 
ওরে কি দেখার কেউ নেই ৷ ছেলেডা এমন চানাক যে ফ্যালা-ছভা করে’ তো চিডে- 
মুভি খাচ্ছে, আবাব কীডে| ভবে’ পকেটে কবে’ নিষে খাচ্ছে। 

কাডা--প্রথম প্রতিষ্ঠা কবা, যাত্রা। প্র পুবনো Wife ফেলে নতুন হাঁডি কাঁডলাম। 
পা কাড়ানো। অৰ্থাৎ--কোথাও যাত্রা করা। প্র” ছেলেপিলেগুনোর জাঁলাঁয় আমার আব 


সংখ্য! ৪ শব-সংগ্রহ ১৯১ 


কোথাও পা কাডানোব জো নেই ৷৷ ated, এই ভব-দুপোব (ভব-দিপ্রহব) বেলায় তুই 
আব কোথাও পা কাঁভাইছিস কি আমি তোব ঠ্যাং এযাবাবে (একেবাবে) ভাঙে (ভাঙ্কিষা) 
দেবো । [বা-কাঁডা--খব্মাত্র কব|।। প্র” ফেব তুই বা’ কাডিছিম কি তোব মুখ আমি 
এ্যাবাবে জন্মের (জন্মের ) মতো বন্ধ করে’ দেবো 1] 

কাতব-__অসহাঁষ। প্র" ছেলেডা জবে AGC] কাতব হযে ACHR | 

কাবার_খতম, শেষ। প্র্এস্তক বিন্তি কাবাব ৷৷ শেষ কাঁবাঁবি, শেষ কাবাব--শেষ 
পৰ্যায় । প্র" বাজাব বষেছে ( বসেছে ) কখন, আব তুমি আযেছে| ( আসিযাঁছ ) এখন 
এই শেষ কাঁবাঁবে বাঁজাঁব কবতি (কবিতে )॥ তুল” ‘শেষ!’ হাট, ‘শেষা’ বাজাব | 

কিতে-_পালাঁ, বিনিময, পর্যাধক্রম ( by turn): প্র’ এ কিতেয আমি তোমাব বাগানের 
কাজ কবে" দিচ্ছি, সাঁমনেব কিতেষ তুমি আঁমাঁবে পোষাযে দিবা কিন্তু এক কিতেষ 
না হয দু’ কিতেষ শেষ কববা! (কবিবে ), দু’ কিতেঘ না হয পৰে আবাব faced 
কিতেষ কবে’ দেবা (দেবে )॥ তোমার fece শেষ হলি’ (হইলে ) আমি আবাব 
fece ধববো ৷ তুল” গাঁতা। É 

কুযুতে__হিংস্থক; হিংস্থটে, কুচক্ৰী ই’। প্র” কুযুতে লোক, supe বুদ্ধি ॥ তুল’ MT 

বুদ্ধি--দুষ্কৃতকাবীব af | 

কুঁদোৌ__পবিমাগ। খোবাক--তুচ্ছাৰ্থে ব্যবহৃত। প্র” থাটুতি ( খাটিতে ) চাও না, অথচ 

C চাববেল| চাব কুদো আসে কোথাত্যে তা বোলো না? 

_ কেঁতাকেতি--জডাজডি, হুডোহুডি, হৈ-হুল্লোড। প্র” ভব-ছুপোঁব বেলাডাষ ছেলেপিলোগুনো 
এমন কেঁতার্কেতি লাগাযে ( লাগাইযা ) দেছে, এট, যে নিশ্চিন্তি শোবা ( শুইবে ) তার 
জোঁনেই। * 

কৌদ|- বোখা। 'গৌয়াতুৰ্মি অর্থে। প্র’ তোব চোঁখ-কৌদা/ঘাঁড-কৌদা লোকে 
দেখতি (দেখিতে ) যাবে কোন্‌ হিসেবে । তাবা তোব NIS, না পবে? 

কৌন্তা--বাঁটা!, সম্মার্জনী। ঝাঁটা-কৌস্তা__বিশেষ অনাদব ও তুচ্ছার্থে গালি বিশেষ | প্র’ 
দিনবাত সগুলিব (সকলে ) কাছে এত ঝাঁটা-কৌন্তা খাম, তবু তোব লজ্জা হয় না | 
a^ ঝাঁটা-কোস্তা, ঝাঁটা-লাঘি। . 


E. 
খোটা- কুড়ানো । yar খুটা। প্র” ছড়ানো চালওুলে| খুঁটে খুঁটে তোল্‌ füfst (দিকিনি) 
দেখি। 
খোঁটা--আঘাত, ta cH দেওযা_আঘাত দিয়ে কথা বলা, গ্ৰনা দেওয়া। প্র" 
ফের তুই আমাবে বাপেব বাড়িব খোট! দিযে আঁর কথা বল্বিনে বলে’ দেলাম ৷৷ খোঁটা 
দিয়ে কথা বলাব অভ্যেসটা তুই ছাড দিনি--ওতে লোকে মনে মনে বড্‌ডো আঘাত 
পাঁয়--ফলে, কেউ তোরে দেখতি পারবে না, বলে দেলাম_এট্রা কথা ৷ 
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থাল্‌__গর্ত। অসীম, অনন্ত অর্থে ব্যবহৃত প্র” খালে খাও, উমোন (আন্দাজ) পাঁও না, 
কতো ধানে কতো চাল | অর্থাৎ, দায-দ্বাধিত্ব ও ভাবনা-চিন্তাহীন জীবন। - C 

খাতিব-মুবোদ__পাঁবস্পবিক গ্রীতি। তুল” দৃহবম্-মহরমূ। 

খালি--কেবল, শূন্য, অযথা ই” | প্র’ খালি পেটে সাঁবাদিন কাজ কবাঁডা ভালো না, এট, কিছু 
পেটে দিযে নে ॥ cota ufa (জন্যে) আমি সারাডা দিন খালি পথ চাষে আছি, অথচ 
তোব দেখা নেই , এত দেবি হলো কেন তোব আমতি ( আসিতে )? 

খালসি-খালি- কেবল-কেবল, অযথা, অনর্থক (for nothing ) ই‘ । তুল’ স্থধু-্থধু। প্র" 
খালি-খাঁলি ঝগডা-বীটি কবে’ কোন লাভ আঁছে। তুই পভাঁশুনো৷ কববিনে, অথচ তোব 
জন্তি মাস্টাবেব কাছে আমি খালি-খালি কথা শুনি ৷৷ পভাশুনো না কবিস তো সোঁজা 
বলে’ দে, বই কিনে খালি-খাঁলি sper নষ্ট কবি নে। 


t 


গদ্‌ _কচি ৷ প্র" গদ্‌ না থাকে তো এবেলা আব ভাত aA “গদেব উপব গদ্‌, কতো 
লাগে spe ( স্বোযাদ, স্বাদ )-- প্রবাদ ৷৷ অর্থাৎ, অরুচিব মুখে কোন খাবাঁব জিনিসের 
প্রকৃত স্বাদ পাঁওযা xm ন! | 

গণ্মুখ্য__গণ্মূর্থ। তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত। তুল” হস্তীমুখ্যু--হস্তীমূৰ্খ। প্র’ তোব মতো এমন 
গণ্ডমুখ্য আমি আর দেখিনি। 

গলাধাত|--বযস্ক। প্র” ঘবে দু’-দুটে। গলাধ|ত| মেযে ৷ আমাঁব কি আর গলাঁদে (গল| 
দিয়ে) ভাত সরে, না নিশ্চিন্তি ঘুমনোব জো আছে ৷৷ - তুল” ধাঁডি। 

গা" আগ্রহ, গবজ, উৎসাহ ( initiative ) | তুল” চাড, উদ্সাহ। প্র” তুই নিজি যদি 
কোন কাজে গা” না কবিস তালি ( তাহলে) কোনই ফাষদা হবে না॥ গা তোল 
মা নন্দবাণী’--পাঁচালী || চাঁভ--প্র” facem চাঁড না থাকলি (থাকিলে) কোন 
কাঁজ হয? 

গাদি__বৃহদাঁকাঁব বিশিষ্ট গাঁদা, বোঁঝাই। প্র” ধাঁনেব গাঁদি, পাটেব গাঁদি। 

গীডো-মুঠো। তুল’ কাডো। প্র" দৌকানেত্যে (দোকান থেকে) চিনি আন্তি না 
আন্তি তুই Teel ভবে’ খাচ্ছিস, একি লঙ্জাব কথা ৷ এক Heel চাল/ডাল E 
গাঁড়ো-গাঁডো__মুঠো-মুঠো | তুল” কাডো-কাডো!। প্র’ তুই গীডো-গীডে| চাল নষ্ট 
কম্ভিছিস, অথচ বুঝিসনে কোথাত্যে আসে । 

গঁত|--পৰ্বীয়ক্ৰম, বিনিম্য, পালা ৷ তুল" কিতে। রস পাবাষ জন্য খেজুব গাছ কাটাব 
সময় বিশেষ প্র" এ গীতায আমি তোমাব কাজ কবে’ দিলাম, সামনের গীতায় তুমি 
আমাবে দেব! (দিবে) ৷৷ গাঁতায় গাঁতায ছেলেডার জব হচ্ছে, এতো ভালো ceu] 
না, বডো ডাক্তার দেখাও ৷৷ আগের গাঁতায় আমাৰ পাঁচটা খেজুব গাছে ভালো aa 
হইলো ( হইযাছিল ), এ গ্রীতাঁয় ভালো হলো না। 


সংখ্যা ৪ শব-সংগ্রহ ১৯৩ 


গোঁটো--একত্ৰ, ww, উপরে তোলা ই। গোটে| কবা--এক -জাঁধগাঁষ জমা করা। প্র“ পার 
(পায়েব ) কাঁপডভা আব এট, গোঁটো কর না বাপু, জলেব মধ্যি দিযে কৌচা দৌলাষে 
যাঁবাঁব কি মানে হয? ॥ উঠোনডা বাঁটি দিযে 2০৪ পাঁতাগুনো এক জাগায় (জাযগাধ ) 
গোটে কবে বাখো বাপু I 
গেড--অঞ্চল। গেডদে’--অঞ্চন দিয়ে, অঞ্চলব্যাপী। er এ গেডঢে’ এমন, এটা লোক 
পালাম ( পাইলাম ) না*যে আমাব হযে দুটো কথ! বলে।। আমার কালো গোকডার 
- মৃতে| এটা ছুধলো গোক এ গেডদে আর কাকব (কাবোব ) নেই। - 


ঘ 
ঘষ্টি-ঘযন--আলসেমী, গডিমিসি। তুল" হচ্ছে-হবে। প্র” সব কাজে তের ঘষ্টি-ঘষন ভাব 
আমাব ভালো লাগে না, কাঁজড1 করিস তে| কব, না কবিস তো! সাঁফ বলে’ দে পাঁববো 
sin এই সামান্ত কাজে তোর হচ্ছে-হবে কবাব কি আছে, তাতে৷ আমি 
বুঝিনে বাপু । 


- ঘাঁডতেডি--ঘাঁড tet, 'ফুলনো। অশিষ্ট আচবণ, উদ্ধত স্বভাব। তুল’ কৌদা, 


রোখা। প্র" কথায কথাঁষ তোমাব ওই ঘাডতেডি ভাব আমাব বাপু ভালে! লাগে না।' 
খাঁপান--বেদম প্রহাব। ঘাঁপাঁনো-বেদম প্রহার কবা। তুল” গ্যাঙ্গান, ঠ্যাঙ্গানো। 
গো-বাঁডোন, গো-বাডোনে| প্র” ঘাঁপানেব কাছে সব জব্দ ॥ ‘ঘাপান খালি বোঁঝবা 
হবি কেমন ধন+_ প্রবাদ | 
ঘায--জন্য, জালা, ক্ষত প্র” cota ঘাষ ( জন্য, জানাষ ) আব পাঁবিনে বাপু ৷৷ “মাথার 
ঘাঘ (ক্ষত জালা) কুকুর পাগল’--প্রবাদ। অর্থাৎ, নিজেব জালায় নিজেই 
বিব্রত TST | 


চটা--বীশেয় বাখাবি i 

চাঁক!১--গোলাকার পাঁতলা Pec) মূল” চক্র, চক্রাকার ই’। চাক-চাঁক--গোঁলাকাষ 
পাতল| টুকবো-টুকবো অবস্থ।। তুল’ ফালা-ফাল| ৷ প্র” আলু, কুমড়ো, বেগুন, শশা 
ই” চাক্‌-চাক্‌ কবিযা কাটা | 

চাকং--বাষ|। ভীমকল বোঁলতা, মৌমাছি ই” চাক। প্র” এপাডাড| হযেছে যতো বদ 
মাঁয়েশদেব বাসা, কিন্তু শিগগিবই চাঁকে ঘা ters, তখন বাঁছাধনবা বোঁঝবেন ঠ্যালাভা ॥ 
বোলতা ভীমকল £^ চাঁকে ঘা পডা/পডলে ale বক্ষে নেই। আমাব বাগানের 
বেলগাঁছে যে মৌমাঁছিব চাক বাঁধেছে ( বাঁধিয়াছে ) তাত্যে (তাহা হইতে, থেকে) 
আমি তোঁমাবে এট খাঁনি দেবো, খায়ে খোইফে, খাইয়া) দেখো, কী জিনিস। 


" চীক্ষ৩-বন্্বিশেষ | প্র” কুমোবের চাক (মাটিব জিনিসপত্র তৈরিব SECUS) | 


২৫ 
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চাগানো১__-উত্বোলন কবা, ভাব বহনের ক্ষমতা । প্র“ আভাই-মণি (মণি, মণ যুক্ত) বোঝা 
চাগানোব সাধ্যি আমাব নেই। তুল” তাঙডানো। 

চাঁগানো২__ শখ, হঠাৎ খেযাল চাঁপা । পুবনো কোন বোগ, অভ্যাস বা স্মৃতি মাথা চাড়| 
দিযে ওঠা। প্র" ওদেব ছেলেব দামী জামা-কাপড দেখে ceta আবাব তাই (ওই 
জিনিস) চাগাষে (চাগাইযা) উঠলো! দেখি, কিন্তু আমাব সে সাঁধ্যি নেই (কিনিযা দেবাব) ॥ 

- তোব আবার এ শখ চাগলো/চাগালো কবেত্যে (কবে cats) কানাইব মাব মিবগির 
(মৃগীব) ব্যাবামড|/ব্যাধবামড! আজকাল আঁবাব চাগাচ্ছে শোনলাম, তা” কেমন আছে 
সে এখন ॥ আব থাঁকাথাকি, ভুগে ভুগে এখন বোগেব দাঁড়া গতি, ভাব-ভঙ্গি) এমন 
হযেছে যে, ব্যাযবাম চাগাঁলিই হলো, ওব আব কোন দিন-ক্ষণ (সমম-অসময্) নেই || 
ভুল” চাংকানো, বাই (বাতিক, শখ) চাঁগাঁনো বাতিক চাঁপা | 

. চাংকানো_চাগানো ভ্ৰ’। প্র” যখন যাব যে জিনিসটা তুই দেখিদ তোব তখনি তাই 
চাংকাযে ওঠে ॥ তোঁব এই বাই-চাংকাঁনো আদেখলে ভাব atata মোট্ৰেই (মোটেই, 
আদৌ) ভালো লাগে d i 

টাছা--পরিষার কবা। চাছ|-ছোল|--পবিষ্কাব পৰিচ্ছন্ন কবা, খোসা ছাঁড়ীনো। সাফ ৷, 
প্র" ঝুনো নাবকেলড| চাছে-ছুলে (চীছিষ| ছুলিযা) পবিষ্কাব কবদিনি (দিকিনি, দেখিনি) u 
Cal বাঁশটা আমি কাটে (কটিযা) বাখিছি (রাখিযাছি) তুই এখন ওডাবে চীছে-ছুলে 
পরিঞ্কাব কবে? রাখপি (বাখবি)। আব শোন ওত্যে (ওব থেকে) পাচ খানা করে’ 
(হিসাবে) চটা (বাখাঁবি) বাব কববি, ভালে| কবে, চাছে-ছুলে বাখপি ৷ প্র” cote 
কথাগুনো (গুলো) qu cul চীছ|-ছোল| (কাটা কাটা) এযাবাবে বন-কষ ছাঁডা (বিহীন) | 

চাঁটাম্‌--বডে| বডো কথা বলা, সবজাস্তাব ভাব দেখানো প্র" সব ব্যাপাবে তুই এমন 
চাঁটাম্‌ কবিস মনে হয যেন তুই কতো জানিস। অথচ পেটে তো ক-অক্ষব গো-মাংস 

* নেই। তুল” চিট্‌গি, চিটগি-চাটাম্‌। 

চিট্‌গি--ঢং, ভণিতা, লম্ব| লম্বা কথ| বল! ও ওই জাতীয় ভাব দেখানে|। প্র" দু'বেল! যে 
ska কবে’ ( ভাবে ) পেটপুবে খাঁতি (খাইতে ) পায়না, তাব আবার এ-খাবোনা 
ও-খাবোনা অতো চিট্‌গি আসে কোথাত্যে ? তোঁব ওসব চিট্‌গি-চাটাম আমাব ভালে! 
লাগে না। মেয়েব আমাব চিট্‌গি কতো, বলে পাস্তা খাবো না! 

চিট্গি-চাঁটাম্‌-_অলহা, অতিবিক্ত ভণিতাপূৰ্ণ কথাবার্তা বলা ও সব-জাস্তাব ভাব দেখানো | 
তুল” চিট গি ও চাঁটাম্‌। প্র” চিট গি-চাটাম্‌ কবে আব কতদিন চালাবা (চালাইবা, 
চাঁলাইবে)। এখনো সময আছে বাপু, দিন থাকতি (থাকিতে ) সভ্য-ভব্য হবার চেষ্টা 
aral, লাফ|-কথ| ( ফালতু কথা ) ছাডে| | 

চিরকুট-_টুকরো, ময়লার pute চিরকুট কাগজ, চিবকুট কাঁপড ই’। প্র’ আমাঁবে এক 
চিবকুট (ecu) কাগজ দে দিনি ( দিকিনি ), ঠিকানাডা লিখে নি ৷ প্র’ তুই এবাষ 
(এবকম ) চিবকুট জামা-কাপড পরিস কি কবে' (ভাবে ), এট, সোডা-সাবান দিয়ে 


NTI 


সংখ্য। ৪ শব্দ-সংগ্রহ ১৯৫ 


কাচতি (কাঁচিতে ) ater নে? এই চিরকুট ( মযল! পোশাক- পবিচ্ছদ ) পবে? তুই 
স্ুল-কলেজ/অফিদ-আদাঁলত/লোকালযে বাবোস (বেব হস, বেরোস ) La বয়ে’ 
(ভাবে)? তোব লজ্জা কবে না? 

চীগবোনো-চিৎকাব কবা। প্র" এখন এট, পডতি (পড়িতে ) বইছি ( বসিযাছি ), কানেব 
কাছে এখন তোব চিগরেএনো৷ আমাৰ সহ হয না/চিগবো-চিগবি (চিৎকার) ভালো 
লাগে না ॥ চীগ বোঁতি-চীগবোঁতি--চিৎকার কবিতে করিতে/চীগ বোঁষে-চীগরোয়ে-_ 
চিৎকাঁব কবিয়া কবিযাঁ। প্র” ভব-ছুপোব (ছুই গুহব ) বেলা তুই এখন কনে ( কোন- 
খানে ) গিইলি ( গিযাছিলি ) বল্দিনি। তোব জন্তি চীগ বোষে-চীগরোয়ে/চীগ রোতি 
চীগবোতি আমায় গলা যে ফাটে’ ( ফাটিয়| ) গেল। 


ছ 

ছডা-ঝাঁটি__ফেলা-ছভা, নষ্ট হওয!। er একা মানুষ, চাবিদিকে জিনিসপত্র ছডা-ঝাঁটি 
যাচ্ছে, অথচ এখনো কিছু গোছাষে (গুছাইয ) উঠতি (উঠিতে) পাবলাম না ৷ 
ATA হযেছে, তাই তোমাব বাডি আঁজকাঁল দেখি চাবিদিকে জিনিসপত্তৰ সব ছডা- 
ঝাঁটি যাষ__তোমবা খেয়ালই কবো না। 

ছত্রখান-_বিক্ষিপ্ত ; চাঁবিদিকে ছডাইষ| থাক|, Sif টুকবে] টুকবো হওয| ৷ প্র” জিনিস- 
পত্তব চাবিদিকে যেন gada হযে আছে, কে সাঁমলাঁষ ৷৷ কাঁচের গেলাঁসটা ভাঙে’ 
( ভাঙ্গিয| ) চাবিদিকে এ্যাঁবাবে ছত্রখাঁন হযে পডেছে। 

ছতুন, ছোতন-_মাতব্বর, ওস্তাদ, মন্তান। কদর্থে প্রযোগ | প্র” তুমি কি এমন ছতুন/ছোঁতন 
হয়েছ যে গুকজনের কথা শুনতি (শুনিতে ) চাও না , এর পবিণাম ভালো হবে ন! বলে’ 
দেলাম। 

ছরকোট-- আড্‌ড| কদর্থে প্রযোগ। প্র" এই অবব বেলায়/বেল! বারোডায় আবায় 
কোন্‌ ছবকটে যাঁওযা হচ্ছে শুনি? 

ছব-বেছব--আবোল-তাবোঁল, প্রলাপ | প্র" জরেব ঘোরে ছেলেভা বড ডে ছয়-বেছষ 
বকৃতেছে ( বকিতেছে ), এট, নজব বাখ| দবকাঁব। 

ছয়লাপ--প্রচুব। ছযলাপি--প্ৰাচু্য। এ’ এবাব তো দেখতিছি (দেখিতেছি ) গাছে 
গাঁছে আম ছয়লাঁপ/আমেব ছযলাপি ৷৷ তিন-ছযলাপ--প্রাচুৰ্যেব ছডাছডি | প্র’ আম- 
কাটীলে এবাঁব তো cra fore এবাবে তিন-ছযলাপ কাও/তিন-ছযলাপি ব্যাপাঁব। 

ছাক্‌-ছেলাবাত --সন্দিপ্ধ ও অসন্তোষেব সঙ্গে, খুঁত খুঁত ভাব নিযে বাছ-বিচাব। প্র’ মেয়ে- 
qafa আবাঁব এ-খাবোন| ও-খাবোন| বলে’ অতো ছাক্‌-ছেলাবাত কিসির (কিসে, 
কেন)? 

ছাওত, ছাগোত _শোধবোধ, হালফিল (uptodate): প্র’ আমাৰ কাছে তোমাব যা 
sites] ছিলো এই ote ছাঁওত কবে’ দেলাম/হযে গেল, আর কথা বাঁডাঁতি ( বাডাইতে ) 


১৯৬ : সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা বর্ষ ৭৪ - 


আসে’ (আসিও এসে! ) না ॥ তোমাব খাজনা তে! আমি হাঁলফিল ছাঁওত কবে’ দিছি, 
আবাব চোখ-বাঙাঁও কেন? দেনা-দায়িক (দাষিত্ব ) ছাওত থাকাই ভালে| ৷ 

ছাপানে।__পবিপূর্ণভাবে efe ছাপাইয়! যাঁওয়া--পবিপূর্ণভাবে, ভি হওঘা। তুল’ 

--কানায় কানায় ও টই-টম্থ্বভাবে ভতিব অব্যবহিত পবেব অবস্থা । উপ চে পডা অবস্থা। 
পরিপূর্ণভাবে efie wen! এবং অতিবিক্তটুকু পড়ো পো হওষ| 1 প্র” বিষ্টিব জলে পুকুবির 
. (পুকুবেব ) জল কানায় কানাষ ছাঁপাঁষে উঠেছে। ; 

ছাপপা- দৌষ, ক্রটি। পবনিন্দা, পরের দোষ ধবা অর্থে। মূল" ছাপ । প্র" পবেব পিছনে 
ছাপ পা দিতি (দিতে ) পাঁবলি (পাঁবিলে) লোকে আব ভানি-বীয় (ডাইনে-ৰীয়, এদিক- 
ওদিক, নিধিচারে ) চাষ না ৷ 

ছে-কোপ। এক-ছে-এক কোপ। প্র" দা/কুডুল হাতে পাঁষে (পাইয! ) ফলন্ত 
গাছগুনো তুই খ্যব্যাবে ছেযাযে (ছে fica, কাটিযা ) বাঁখিছিস; এট, বিচাব-বিবেচন! 
কলিনে ॥ আখেব গোডাব দিকৃতে/দিকিত্যে (দিক থেকে) এক-ছে আমাবে দ্যাও 
দিনি। তুল” কলম্‌ছে--কলমের মতো চোখা ও একপেশে করিয! FIT | 

ছেয়ানো--ছে দেওযা, কাটা, কাঁটিযা শেষ কব|। জঙ্গল, আগাছা £^ ছেয়ানো (কাট), 
কাটিয়া সাফ কবা। প্র" হাসো” (হাস্য!) দিযে আমাব বাঁগানেব জঙ্গলগুলো! এট, 
ছেযাঁষে দেদিনি | 

ছ্যাঁদোড-_অবশিষ্ট | প্র” ছ্যাদৌড বাখে ( বাখিয| ) কাজ কবা আমি পছন্দ করি নে॥ 
চ্যাদোড মারে” ( মারিযা, শেষ কবিয! ) কাজি কবাই ভালো | 

ছাল্মাট-_হেন্তনেস্ত, মীমাংসা প্র" তোমাদ্দেব (তোমাদেব ) ঝগডা-ঝাঁটি তো অনেকদিন 
ধবে? চল্তেছে ( চলিতেছে ) দেখ fefe, এবাব এট্রা ছাল্মাট কবে’ ফ্যালো দিনি, তাতে 
তোমাদ্দের ভালো ছাঁড| মন্দ হবে না, আৰ কিছু না-হোঁক শান্তি পাব! (পাইবা, পাইবে)। 

ছিবকুটি, ছিরখুট-_অগোছালো। প্র” সংসাবে চাবিদিকি (চারিদিকে ) ছিবকুটি/ছিবখুট 
আমি আব দেখতি ( দেখিতে ) পারি নে। 

চুন্‌-ছান্‌--দাক্িণ বিশৃংখলা, ধ্বংস ই” ৷ তুল” তিন-ছয়-নষ। প্র” এ মেয়ে যে সংসাবে যাবে 
সে সংসাঁবভাবে এ্যবাঁবে ছুন্‌-ছান কবে" দেবে যে সংসাঁবে মাথাব উপবে লোক 
(বয়স্ক ও অভিভাঁবকস্থানীয়) নেই, সে সংসাঁব দেখ তি দেখ্‌ তি (দেখিতে দেখিতে, 
অল্পকালেব মধ্যে ) ছুন্-ছান্‌ হযে যায/হ’তি (হইতে) বেশিক্ষণ লাগে না। নেশায় 
পড়ে’ লোঁকটা বাঁপ-ঠাকুদ্দার আঘলেব দামী দামী জিনিনপত্তরগুনো দেখ তি ora fs 
এবাবে BRT কবে’ ফ্যাল্লেবে। 

ছোঁল|--পবিষ্কার কবা। চঢাছা-ছোলা--নিখু'তভাবে পবিষ্কাব কবাঁ। খোসা, খোলা ই’ 
ছাঁডানো। প্র" ঝুনো নাবকেল ছোলা ৷৷ কুঁচে-ছোল|--কুঁচেব মতো ছাল ছাডানে), 
অর্থাৎ, মাথা হইতে পা পর্যন্ত ছাল ছাডানে| ৷ কুঁচে-একবকম মাছ, দেখিতে সাপের 
মতো। এই মাছ জেলে, মালে| প্রভৃতি famata লোঁকেদেব প্রিয় ॥ কৃঁচে মাছ 


সংখ্যা ৪ শফ্ণ-সংগ্ৰহ- ১৯৭, 
খাইতে হইলে পুষোপুবিভাবে ছাল ছাডাইযা খাওযাই প্রথা ৷৷ কাহাকেও সমুচিত শিক্ষা 


i দিবাঁব অর্থে বা প্রাণীন্ত করিবাঁব অর্থে বল! হয়--‘কুঁচে-ছোল| কবা’ অর্থাৎ কুঁচে মাছে 
মতো করিযা ছাল ছাডানে! | 


S 

জগববাটে__জভভবতজাতীয় বুদ্ধিসম্পন্ন। অনাঁদবে ও তুচ্ছাৰ্থে গালাগালি বিশেষ। প্র" 
ছেলেডা যেন দিন দিন জগববাটে হযে/মাঁবে' (মাবিয়া, afew হুইযা ) যাচ্ছে। 
তুল" warp, আজবোজ, গজকচ্ছপ ই’ i 

জাব দাঁ--মজবুত, পাক| ৷ মুল” জাবেদা | তুল” দোকানদাবেব জাবেদা খাত|। প্র" লোকটাব 
চেহাব] বেশ জাবদাঁবকমেব দেখ্‌তিছি (দেখছি, দেখিতেছি )॥ ওবে, বোচ কাটী 
জাঁব wi কবে’ ধব্‌ ৷ 

জুত--আবাম, স্থবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য, কাঁয়দা-কান্থন ই’। জ্বত-ববাত--স্থবিধ|-অস্থবিধ|, স্থবিধা- 
স্বাচ্ছন্দ্য ই’। প্র" এ কাজ কবতি কবতি ( কবিতে কবিতে ) আমাব চুল পাকলো, তুই 
আব আমাবে এ কাজের জুত-বরাত শিখোতি (শিখাইতে ) আসিস নে। = 


ধা 
€ ঝ্যাটা-কৌস্তা-সন্মার্জনীব প্রকাব বিশেষ । অনাদবে গাঁলিবিশেষ। কৌন্তা ভ্ৰ’। 
ঝ্যাটা-লাখি--বিশেষ অনাদব, ভুচ্ছতাচ্ছিল্য | ঝ্যাটা-কৌন্ত। দ্র"। প্র” দিনবাত এতো! 
ঝ্যাটা-লাথি/ঝাযাটা-কৌস্ত। খান, তবু তোর লজ্জা হয় না? 


ট 

টই-টই-টো! টে| ৷ উদ্দেশ্ঠহীনভাবে ঘোবাখুবি কবিযা সময mibi | প্র" এই ভব-ছুপোঁব 
বেলাঁষ টই-টই/টো-টো কবে’ ঘুবে বেডাতি (বেডাইতে) তোর ভালো লাগে ॥ মা-বাপ 
মরা ছেলে-মেয়েগুনো সারা ছুপোর টো-টো করে’ ঘুবে বেডাষ, দেখলিউ ( দেখিলেও ) 
মাষা লাগে ॥ মূল" টইল। ' 

টই-টদবূখ-_কানায কানায (brimful) বিষ্টিতি (বৃষ্টিতে ) পুকুরির ( পুকুরেব ) জল যেন 
টই-টগ্ৃব কবতেছে (কবিতেছে )। বসে টইটম্বব, ফুতিতে ডগমগ ভাঁব। প্র” তোমাব 
ছেলে তে! বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে দেখতিছি, কথাবাত্রা (কথাবার্তা) যেন বসে টই- 
BET কবতেছে (করিতেছে ) | 

টঙ্ক--শ্ত, দড, পোক্ত ই’। প্র" ছেলেডা wisis বাপেব চেযেও দড় হয়ে উঠেছে। 
‘বীশেব চেয়ে কঞ্চি দৃড’--প্রবাদ | 

টে|-টে1--টই-টই an । 

টস্টস্--ভগমগ ভাৰ । রসে টস্্‌-টস্‌। টসটসে বস ইণ। প্র” আজকাল তোঁমীব কথায় তো 
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দেখি বদ যেন টস-টপ কবতেছে ॥ -কি ব্যাপাব হে কথায কথায় তোমার এতো টস্‌- 
টসে বস , ভাব-লাভ হযেছে নাকি কোথাও ৷৷ তোমার সঙ্গে দুটো যে সুখ-ছুঃখিব কথা - 
কৰে|, তাব তো উপায নেই , কখন কোন্‌ দুঃখিব কথাঁডা শোন্বা আব দুচোখ বায়ে 
(বাহিয়া ) তোমাব টস্‌-টস্‌ কবে’ জল গড়াবে || 


ঠ e. 

ঠিক--যেমন তেমন ৷ ঠিক কব|--যেমন ছিলো তেমন কব|। রিপু কবা, মেবাঁমত কয়| | 
প্র’ আমার এই chul শালডা (শীতবস্ত্র শাল ) ঠিক কবে" দিতি (দিতে ) কতো নেবা 
(লইবা) কও (কহ, Tal) এইবকম--ছেঁডা জুতো, বাল্তিব তলা ই’ ঠিক করা, 
অর্থাৎ মেরামত কবা। তুল” সৌব কবা। 

ঠেক|১--বেকাযদ|।| দায়ে ঠেকাঁ_ দীষে ATI, ঠেকায় পড|। প্র” > aw ডো দাষে ঠেকে 
- তোমাব কাছে আইছি, ( আসিযাছি ), ah উপায় কবে|। এমন ঠেকাঁষ আমি 
আব কখনে| পভিনি। এতদ্বিন আমাব কথা মনে পডেনি, এখন তুমি আমাব কাছে 
আষযেছে| ( আঁসিযাছ )--‘ঠেকায় পড়ে হবি ee’, কি বলো? 

ঠেক|২--মনে হওযা। প্র" অবস্থা/গতিক কিন্তু সুবিধে ঠেকৃতেছে (ঠেকিতেছে ) না, 
তোমরা যাই বলো বাপু। . 

ঠেকা৩__কাঁজ চালানো, কোনবকমে, আপাতত, অস্থাষিভাবে ইণ। ছোট-খাটো বকমেব 
অস্থাধি/ঠেক্‌নো , ঘববাঁডি, নৌকো S^ মেবাযতেব সময় কাঠেব ঠেক্নো দ্বাবা হেলান 
দিযে বাঁখা (support by slanting prop)! ঠেকে, ঠেকনো 2^ | প্যালা a | 

ঠ্যাকাব--দেমাক (false vanity) | ঠাকাব দেখানে|ঁদেমাক দেখানো | প্র" মেযে- 
মান্ষিব অতো! ঠ্যাকাব ভালো! নাঁ॥ ঠ্যাকারী-যে crate দেখায। ‘ঠ্যাকাবী লো 
ঠ্যাকাবী, কতো ঢং দেখালি,- প্রবাদ 1 


ড 

ডুমে|--খণ্ড, টুকবে|। ডূমো-ডুমৌ-খপ্ড খণ্ড, টুকবো-টুকবে| প্র” আলু, পটল, কুমড়ো 
ই” ও অন্তান্ত কাঁচা তবিতবকাঁবী খণ্ড খণ্ড করিয়া (ভাবে) কাটা ৷ 

ভাক-দৌই-_যূল” ডাঁক-দৌহাই। প্র” ছেলেপিলেগুনোব মতিগতি আজকাল এমন হয়েছে 
যে বাপ-মীব ডাঁক-দোই GBs (পৰ্যন্ত ) মানে নাবে বাপু, হলো কি! 

ডাঙ্কব- উদ্ধত, বড়ো ৷ “চৌবে খাঁষ ছুধ-কলা, আবো চোঁবেব ডাঙ্গব গলা; প্রবাদ । 


5 

ঢেকি--ধানভানাৰ ( mota ) যন্ত্রবিশেষ। অনাদবে, তুচ্ছাৰ্থে গালি ১ ঢে'কি, অৰ্থাৎ অপবেষ 
তাঁভনা ব্যতীত যে নিজেব চেষ্টায়|বুদ্ধিতে চলিতে অপবাগ। প্র” ঢেঁকি, গাঁবেব ঢেঁকি 
ই’--নিতাস্তই অকর্ষা | অকর্মার ঢেঁকি, নিষ্ৰৰ্মাব ঢেঁকি ই”। তুল” ধাভের গোবব। 


AAT ৪ Co শব-সংগ্রহ C ১৯৯ 


‘গাবেব Co কি’ বলাব অর্থ--গাব গাছ দেখিতে খুব সুন্দৰ, কিন্তু বিশেষ কোন কাজে 
লাগে না, জেলে-মালোরা তাদ্বেব জালের wel, দডি ই" পাকা কবিতে ও মাজিতে 
(atal দিতে ) এই গাছেব কাচ! ফলেব বস ব্যবহাব ববে, আবাঁব পাক| ফল তাহারাই 
খায ; পাক! ফলেব স্বাদ অনেকটা পাক! CHA ফলেব মতো | 

ঢেউ-ঢংকার--গডাগডি, ফেলা-ছভা৷ , প্রাচূর্যজনিত অবস্থা । প্র” বডে| মান্ষিব (ধনীব) বাঁড়িব 
কথাই আলাদা ১ ছুধ-ঘি ওদৈর বাঁডি ঢেউ ঢংকাব যাচ্ছে, অথচ ওর ছিটে-ফোঁট।! জোগাঁড 
করতি অন্যেব মাথাব ঘাম পাঁষে পডতেছে ( পড়িতেছে) ॥ জলের কল্সিডা ( কলসীটা) 
ভাঙে’ (ভাঙ্গিযা ) জলখানি (জলটুকু ) যে ঢেউ-ঢংকাব যাচ্ছে, তা’ তৌবা দেখ তি 
পাঁসনি এখনো ? 

Gf, ঢ্যাবা-_অতিবিক্ত মোটা , যথাক্রমে স্ত্রী ও পুকষ | ব্যৰ্থে প্রযোগ। তুল” মোট্‌কা, 
মুটুকি । বিপ” শুট্‌কো, শুটুকী। প্র” ওদেব ( ওদেব ) ছেলেমেযেগুনো কি খায বলো! 
দিনি, দিন fra যেন এটাট্টা (এক-একটা, টিটি? ঢ্যাবা/ঢেবি হচ্ছে । তুল”, 
ঢ্যাপস-ঢ্যাপসা-ঢটেপসি। 

ট্যাপস, vital, ঢ্যাপপি-অতিবিক্ত মোট! ও গ্ুলবুদ্ধিসম্পন্ন। aorta, ঢেবি ই’ 
স্ত্রী-পুরুষ | তুচ্ছার্থে গালাগালি বিশেষ । তৰু, ঢ্যাপস, ঢ্যাপ.স|--পুং, এবং ঢ্যাঁপ্‌সি বা 
ঢেপনি স্ত্রীলিঙ্ে। প্র” যেমন চেহাঁবা, তেমন মাথা ( faa, বুদ্ধি, brain এই 
ছেলেমেষেগুনো যেন এক একটি চ্যাপস্‌ঢ্যাপ সা/চ্যাপ সি, ঢেপ্‌সি || ঢ্যাপ সা 
লোকপ্তনো কোন কাজেব না | এই মেষেডী, তুই যা ঢেপসি হচ্ছিস দিন দিন তাতে 
তোবে দিষে কোন্‌ কাঁজডা হবে বল্‌দিনি--ন| হবে গতবেব কাজ, না হবে মাথাব 
কাজ ॥ তুল” ধুম্‌সো, খোদীব খাসি ^ à 

ট্যারা-ঢ্যার-- প্রচুর, প্রাচূর্য। তুল” ঢের-ঢেব, wem £'| প্র” পাঁচজনের আশীব্বাদে 
( আশীর্বাদে ) তোমার আছে ঢ্যার! ঢ্যার, তুমি তে! ইচ্ছে rf দশজনেবে ( দশজনকে, 
সাধাঁবণকে ) দিতি পাবে ছু'পয়সা i 


y 


ত 

তদ্লাট অঞ্চল, পালোট 1 তুল" গেডদে। প্র" য়ামবাবুব মতো ভদ্দবলোক এ তল্লাটে দুজন 
দেখা যায় না ফের যেন আর তোবে এ তনল্লাটে দেখিনে | 

তাড়ি আঁটি ( bundle ) ছোট আকায়েব। RE গাদি, বৃহদ্বাকারযুক্ত। প্র’ এক তাডি 
বরবটি ॥ বিপ’ ধানেব গাঢি ৷ 

তাংড়ানে---উত্তোলনেব, ভাববহনের ক্ষমতা | তুল” চাগানো। প্র“ এই বুড়ো বয়েসে 
আব দেড-মনি বোবা তাংভাতি ( তাংডাইতে, বহন কবিতে ) পাবি নে। 

তেলচিটে, তেলচিট্‌কে--তেল ও ময়না মিশ্রিত বিশ্রী seri কলুব পরণের কাঁপড-চোপড়ে 
স্বাভাবিকভাবেই এই ধবনের quen থাকে , তাহা হইতেই সম্ভবত এই কথাটির xP | 
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তুল’ কলুব স্তাতা, কলুব ত্যান| চিবকুট ইণ। প্র" তেলচিটে জামা/কাপড পরে’ তুই 
ভদ্দবলোকেব সামনে যাঁস্‌ কি করে? 

ত্যানা, ট্যানা--টুকবো, জীর্ণ ও wal কাপড। তুল’ তেলচিটে, তেলচিটকে, gie] ই’ নি 
er পাগলাডা/ভিখিবডা এমন একখানা ত্যান| পবে’ ঘুরে বেডাচ্ছে যে দেখলিউ 
C দেখলিও, দেখিলেও ) ster] কবে, অথচ আস্ত/নতুন কাপড দেবার সাধ্যি নেই। 


দ্‌ 
দামড|--অকৰ্ম৷ ও বযন্ধ পুকষ। দ্াম্‌ডি--বয়স্ক| অকৰ্মা wl] ‘অনাদরে ও তুচ্ছাৰ্থে 
গালিবিশেষ ৷ প্র" বুডো দামডা/দাম্‌ডি তোমার আর কাওজ্ঞান এ জন্মে হবে ন| ge 
দামডা/দামডি.হযেছ কুটো-গাঁছ (কুটো গাছা, গাছ|--খানি, খানা) ভাঙবাঁব ক্ষমতা হয়নি, 
গেটের ভাত হবে কি কবে? ভাবে’ (ভাবিয়া ) দেখেছো! কোনদিন | তুল" Gul ধাঁডি। 
_ - মুল” দামডা গৌরু--প্রীয় অকৰ্মা, কিন্তু নিযমিত খাবার চাই। 
দিনমান--দিনের বেলা, সাবাদিন। প্র” সাব! দিনমান তুমি কোথায় থাকো বলো! দিনি; 
আজ এক মাস তোমাব সঙ্গে দেখ! করবে৷ বলে? ঘুরে বেডাচ্ছি। 


q 

ধকল--কষ্ট। তুল’ Ai! প্র" এ বয়েসে আর সারাদিন হৈ-চৈ কবাব ধকল সতি’? 
( সহিতে, সইতে, সহ কবিতে ) পারি নে। বছবে দু’খোন ( দুইখান, খানি ) কাপডে 
চাঁলাতি ( চাঁলাইতে ) হয, «cel আর বোঁচ (ধকল) সয। 

ধূলধাভা --ছি few] টুকবো টুকরো ও ব্যবহাবেব অযোগ্য এমন জিনিম। প্র Cels পবনের 
কাঁপভখানা দেখিতছি একেবাবে ধূলধাডা হয়ে গেছে, নতুন একখান! Cesta ব্যবস্থা 
কৰ্‌, না পাবিস্‌ তো বল্‌ চেষ্টা করে’ দেখি একখান জোগাঁড কবতি পাবি কিনা ॥ তুল” 
হাঁলি-হালি দডি-দ্ডি, শতজীর্ণ অবস্থ| | 

ধূলিমঙ্গলি-ব্যবহাবযোগ্য অবশিষ্ট! প্র" কাপডখানারে তুই এমনভাবে ছি'ডিছিস যে তার 
আব ধূলিমঙ্গলি রাখিম নি ॥ তুল” ধূলধাভা, হাঁলি-হাঁলি forè 2^ | 


ন 
নরম-তবিপাঁত, বা নবম তবিবাত--নম্ৰ, বিনয়ী ও বিনীত দ্বভাব। প্র” মেষেডা বেশ, 
কেমন নবম-তবিপাঁত কথাবাত্রা আব ঠাণ্ডা চাঁল-চলন || বিপ” বেতবিপাত, বেতবো। ) 
নিক্চোনো- বিশ্রীভাবে দাঁত বাহিব কবিষা হাসা! দেঁতো হাসি। প্র" অতো লোকেয 
মধ্যি (মধ্যে, মাঝে )/বাইবিব (বাইরেব, বাহিবেব ) লোকের সামনে কথায় কথায় 
তুই যে নিকৃচোস, তোব লজ্জা কবে না॥ ১৯৯১৬ aes অঙ্গভঙ্গি 
সহকারে হাঁসি-তামাসা কয়| | 


সংখ্যা ৪ শর্ষ-মংগ্রহ ২০১ 


নিবোখাঁবা_একটাঁনা, অবিবত ( ceaselessly )। 
« 9ivi—c stet] কবে। ঘ্যাকা-নাকা, স্থাকামে| ভাব, ঢলানি। ন্যাকা স্যাঁকা ata- 
». থ্যাক|--ঢলাচলি, একান্তই ন্তাকামো ভাব। প্র” বুভো মেষে, ছেলেদের সামনে ন্যাকা- 
ন্যাকা থ্যাকা-থ্যাকা কবিস, cera বাডিল্লোক (বাঁডিব লোক ) vm করে কি করে” তাতো 
বুঝিনে বাপু । : 
সৈবেকাব--একাকাব। সব শূন্য, ভেদাভেদ জ্ঞানহীন/অবস্থাশন্য । xat নিবাকাব। প্র” 
বাবোযাবী তলায ভোজ হচ্ছে, ভদ্ববলোক-ছোঁটলোক সব একত্বর ( একত্র ) হষে 
এমনভাবে খাচ্ছে আব খাঁওয়াঁব জঙ্তি হাভাতেব যতে! এমন কবতেছে যে মনে হয জাঁত- 
পাত সব সৈবেকাঝ/একাকাঁব হযে গেল। এতে বোঝা! যাঁধ। খিদে সগুলিব 
( সকলেব ) সমান , অতএব জীত-পাঁত নিষে অতো! fes বৌ-চিগরি ( চেঁচামেচি ) 
করাব কোন মানে হয না। 


প্‌ 
পয, TU, লক্ষণযুক্ত। প্যমস্ত--স্থলক্ষণযুক্ত | 
পৃষ-পষ--পঢে পদে, বাববাব। প্র" পষপয কবে’ তোবে’ যে আমি বললাম আমাব কথামতে] 

E চল্বি, তা’ তে! শুনলি নে, এখন বেকাযদীষ পডিছিম তো, বোঝ, এখন ঠ্যালা! 

”পৃষমাল--সৰ্বনাশণ, ভবাডুবি। প্র" ধানেব খেতে গোঁক ঢুকে এ্যবারে পযমাল করে’ দেলে 
(দিলে, দিল ) বে ! 

পড়ন্ত বেলা-_ শেষ বেলা । তুল” অবব বেলা | 

পাল্টানো-পবিবতিত, ৰপাস্তবিত কব| ৷ প্র” ফেব বাজে কথা বল্বি তো মারে” এ্যবারে 
পাল্টাযে দেবো I 

পালোট্‌--অঞ্চল। তুল” তল্লাট, গেডদে ^| প্র" এ পাঁলোটে আব এটা লোক দেখা দিনি যে 
AB (স্পষ্ট ) সত্যি কথা বলাব সৎসাহস বাখে ? 

পাঁল_ অন্থকূল, জুত। মূল’ পাইল। প্র” তোমাব এখন পাল ( অনুকূল সময ) পড়েছে যা 
ইচ্ছে বলে’ ate (নাও, লও), কিন্তু মনে বাখো’ পা’ল আমিউ (আমিও ) একদিন 
পাবো ॥ পাল মতো--কাযদামতে| ৷৷ প্র’ পাল মতে! পালি’ (পাইলে) সে তোমাৰে 
কিন্ত ছাডে’ কথা কবে না, দেখে নেবে বলেছে ॥ পাঁ'ল ফিবোনে! মাছ--বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও 
যথেষ্ট ওজনবিশিষ্ট মাছ। যে মাছ পাশ ফিবাঁইযা দেখিযা কেনা যায, খাঁওযা যায় ও 
yf পাওযা যায। প্র" বাঁজাষেত্যে (বাঁজাব থেকে ) পা’ল ফিবোঁনো কই/ট্যাংঘা/ 
পার্শে মাছ যদি পাস তো আনিস দিনি সেব খানেক » অনেকদিন আব ওসব জোটেনি । = 

গাই--হিসেব, গণ্ড৷ প্র” সম্য থাকতি নিজিব ( নিজেব ) পাই গোছাধে ate (লও ), তা’ 
নানি (না হলি, নইলে ) কেউ তোমাব হাতে দেবে না মনে যাঁখো”। পাই গোছানো 
-হিপাব যুৰিয়া men) প্র’ এ বাজারে facem গাই গোঁছাছি ( গুছহিতে ) না 


২০২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! বৰ্ষ ৭৪ 


পারে! তো মুশকিলি (মুশকিলে ) পডবা (পড়িবে) বলে’ দেলাম ॥ পাই তোলা 

- নিৰ্দিষ্ট কাজ ঘথাসমযে শেষ কর! । প্র” পাই তোলো, পাই তোলো, গুলির (সকলেব ) ~ 
কাজ শেষ হলো, অথচ তোমাব পাই এখনো উঠলো না, এরাঁম (এবকম ) কলি 
ভবিষ্যতে আব কোথাও কাজ পাব| ( পাইবা, পাইবে ) বলে’ তো মনে হয নী। 

পুই-পোন|--ছা’ বাচ্চা, কাচ্চা-বাচ্চা। প্র” চাকবি না থাক্‌লি এ বাজাবে পুই-পোনা নিয়ে 
এ্যবাবে পথে বস্তি হবে, বুঝলে 

পোঁরা-ভতি। প্র’ চালগুনে! হীভিতি (হাঁডিতে ) তোল্‌, ধানগুনে। ধামাঁয় তোল্‌। 
ধামা পৌবা আশা, কুলোপোবা ছাই’- প্ৰবাদ । oc 

পেল্লাঘ, পেল্লাই--প্রকাণ্ড, বিবাট। মূল" elem | তুল” মন্তমানে, দশাসই, শাঁডেন্মাঁনে ই*। 

প্যালা_বড় বকমেব ঠেক্‌নো (support), যাহা দীর্ঘকালেব জন্য ব্যবহৃত হ্য। যেমন, 
কোন কাবণে ঘব-বাঁডি যখন পডে|-পডে| অবস্থা হয, তখন মেবামত কবা বাঁ পৰিবৰ্তন 
কবিষ| নতুন ভাবে af তুলিবাব অবসবে এই প্যালা ব্যবহৃত হয়। ছোট-খাটে 
এবং নিতান্তই অস্থাষি ভাবে ব্যবহৃত প্যালা অর্থে ব্যবহৃত হয়--ঠেক|, ঠেকো, Saal 
ই’। x ঠেকা। 


ফ 

ফক্‌কড-_ফাজিল, চ্যাংড|। ফক্‌কড-ফাজিল--চ্যাংড|-ফাজিল। ফক্‌কডি--চ্যাংডামি, h 
ফাজলামি। প্র’ বেশি ফকৃকডি কবিস নে বুঝলি, তোর দাদা| আমাব এক ক্লাসেব বন্ধু । 

ফজুলতি, ফছুলতি-__নির্ধনেব নবাবী চাল, বিলাসিতা । প্র” বাপেব হোটেলে খাচ্ছো, তাই 
অতো ফজুলতি/ফছুলতি , খাটে’ খাতি’ ( খাটিয়| খাইতে ) হলে’ আব অতো ফজুলতি 
থাকৃতো৷ ( থাকিত, থাকিবে ) না। 

ফস্‌--হঠাৎ। প্র" ফস্‌ কবে" কাখাভা quon বারোয়ে (বাহিব হযে, হইয়া ) গেল, এখন 
মনে হচ্ছে কথাডা ভালো বলি নি ॥ ফগ্‌-কাগজ--টুকবো কাগজ । তুল” চিবকুট | 

ফাল্‌--খণ্ড, ছিন্ন। ফাল্‌ কবাঁ ছিন্ন, কবা। তুল” ফাঁভা। প্র" পবনেব কাঁপভ খানাবে 
এমনভাবে ফাঁল্‌ কবিছিস যে তাদে' (তা দিযে, তাহা দিয়া ) আব সেলাই কবে” পৰাও 
চলবে না ॥ আমগাঁছেব মোটা গুডি ক'খান আপাতত ফাল্‌ কবে বাখ্‌, পবে ভালো কবে, 

- চলা (ভালোভাবে ফাল্‌ ফব| )কবিস || ‘ছু'চ হযে ঢুকে ফাল্‌ হযে বেবনে|’--প্রবাদ। 

ফালী-ছেঁডা। ফাঁলা-ফাঁলা-_টুকবো টুকবো। প্র” কাঁপভখান এমন ফাঁলা-ফাঁলা করে" 
ছিডিছিস যে তাঢ়ে’ (তা দিযে তাহা দিযা ) এখন আব সল্তে পাঁকানে! ছাড়া আর 
কোনো কাজে আঁসপে (আসবে, আসিবে ) a 

ফাডা__ফাল্‌, খণ্ড কবা। A ফীড়া। প্র” কাঠ ফীভা । দেখ তি (দেখিতে) এমন gay 

২ দবজাখান, কিন্ত এই ক দিনেব ( কয়দিনেব ) মধ্যিই দেখতিছি তাতে $to বাবোয়েছে 
(যাব হইয়াছে, যাহিব হইয়াছে ); এ নিশ্চই (নিশ্চয়) মিস্রীবেটাই ফাকি দেছে। - 


সংখ্যা ৪ শব্দ-সংগ্ৰহ ২৪৩ 
ফালুক-ফুলুক--পিট পিট কব! চাহনি, অশিষ্ট চাহনি ৷ প্র’ বাঁদবেব মতো ফালুক-ফুলুক কবে’ 
=.  এদিকি-ওদ্বিকি (এদিকে ওদিকে ) চাচ্ছিস (চাইতেছিস, নজব বা চাহনি দিতেছিস ) 
৷ কেনবে? কোনো বদ্‌ মতলব আছে নাকি তোব ॥ বান্তার বাঁকে (মোডে ) দীডায়ে 
তুই ফালুক-ফুলুক কবে’ তাঁকাচ্ছিস, তোঁৰ col মতলব ভালো ঠেকৃতেছে না | 
ফের, ফেরা--বিপাঁক, ছুধিপীক, হযবানি ইণ। এহেব ফেব। দাডিপাল্লাব দিক পবিবর্তন 
কবা। প্র" এ আবাব "কোন্‌ ফেরে/ফেবায পডলাম রে বাবা ॥ দশ সেব চাল ote, 
পাঁচ সের করে’ ছুই ফেবায় দেব! | | 
ফেরা_কাঁববাব। CHA খাটানো--কাববারে খাটানো। প্র" তোষ কি আক্কেল বল্‌দিনি, 
আঁমাবি ( আমাঁবই ) টাকা নিযে তুই ফেবা থাটাচ্ছিদ, আব আমাব টাকাকড! সময় 
মতো শোধ দিতি ( দিতে ) পাবিস্‌ নে? 
ফিচকুটি, ফিচখুটি--বিবক্তিকর ব্যাপাব, পবিস্থিতি, হাঙ্গাম। ইণ। তুল" ভজগটো। e 
চালিত্যে (চাল থেকে, চাল হইতে) ধান বাছা/শাকেত্যে (শাক থেকে, শাক 
হইতে ) পোকা বাছা এমন ফিচকুটি/ফিচখুটি ব্যাপাবে যে আমাব মাথাঁডা খ্যবায়ে 


খাবাপ হয়ে গেল ৷ 
4 
c^ বাঁহঁ--বাতিক। হঠাৎ খেয়াল। শুচিবাই--শুচিবাযুগ্ৰস্ত উঠলো বাই তো কটক 
যাই’--প্রবাদ ৷ 
বান্‌১--মাচা। তুল” টোং। বীখের/কঞ্চিব/কাঁঠেব তৈবি চাবকোণে চাবখু'টিব উপব 
চিৎ কবা পাটাতন বিশেষ | 


বান্‌২-_বহুমুখবিশিষ্ট বডো উন্নন ৷ সাধাবণত, ক্ষারসিদ্ধ, খেজুবেব রস ইত্যাদি জাল দেওয়া 
ইত্যাঁদিব কাজে ব্যবহৃত হয, এবং এই Bay থাকে ঘবেব বাবান্দায, উঠানে 
এক পাশে। 

বাথান --আঁড ডা । পাল, গাঁদা, efte ই”। জীবজন্ত ও কীটপতঙ্গ ই’ ক্ষেত্ৰে প্রয়োগ | যথ|--- 
মহিষেব বাথান, শকুনের বাথান, ছাঁবপোঁকাঁব বাথান ইণ। প্র" একি এট্টা (একটা) 
বিছনা (বিছান| ) নাকি, এ তো দেখি ছাবপোকাব «teta (ছাঁবপোঁকা ভি ) 1 

বাঁডি-_ আঘাত, প্রহার ই’। বাডোন--প্রহার , বাডোনো- প্রহার কবা ৷ তুল" ঠ্যাঙ্গান, 
Syrien) গো-বাভোৌন- গোরুকে প্রহাব কবাব মতে৷ বেদম ও নির্দয় emi, গো- 
বাঁডোনো-_গরুকে প্রহার কবা। 'বাভোন/ঠ্যাঙ্গান খালি (খাইলি, খাইলে ) বুঝব! হরি 
কেমন ধন "প্রবাদ । 

বিক্ছোনো, বিত্তেবিত্তে--ঘটাঘ টি , ঘাটাঘাটি কবা। তুল” ছ্যানা-চট্‌কা কবা। প্র’ 
তোব যদি ভাত খাঁবাব ইচ্ছে না থাকে তো! ভাঁতগুনো বিস্তেবিত্তে কত্তিছিম কেবিতেছিস, 
কবছিস ) কেন? তোব ছ্যানা-চটকা ভাত কেডা খাবে? 
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বেতবিপাত-- awal, উদ্ধত, ছুধিনীত ই” | বিপ” নবমতবিপাত। প্র" কেমন বেতরিপাত 
ছেলে বে, বাপমার মুখির ( মুখেব ) পরে (উপর, সামনে) কথা কষ ॥ মেষেডা এবারে 
বেতবিপাঁত , লজ্জাঁশরম বলৃতি ( বলিতে ) কিছুমাত্র (কিছুমাত্র ) নেই । 

বেল্‌, বেল্‌-বেলা-_সাঁব! বেলা, অবর বেলা । বেলা-বেলি-বেল থাকিতে, বা থাকিতে 
থাকিতে । বেল্‌-বেলাস্ত--শেষ বেলা পর্যন্ত । প্র” সকাল সাতটাত্যে (সাতটা থেকে) 
এই বেল্/বেল্‌-বেলা পর্যন্ত আমি তোর জন্তি বসে আছি অথচ তোঁব দেখা মেই॥ 
ঘবে কিন্তু হেবিকেন (হারিকেন ) জালাব মতো তেল নেই, কাঁজকম্ম ঘা করার 
(করবার, করিবাব ) ত! বেলাবেলি করে” নিও, কথাডা আমি আগেই বলে’ দেলাম 
মনে থাকে যেন৷ বাছা আমার বেলাস্ত খাষনি, মুখখাঁন্‌ (মুখখানা ) এ্যবারে as 
এটুখানি ( একটুখানি ) হযে গেছে , আহাঁবে, মরে” যাই! 

ব্যাজাব--মুখভাঁব, অনম্মতি, আপত্তি, গববাজী ই”। প্র” সব সম্য/সব তাতে (তাহাতে, 
ব্যাপাবে ) তোব মুখ TAT কেন রে, এ CHT তোব এক বোগে দ্বাডাযে ( দীডাইয়া, 
দীভিষে ) গেল , এতো ভালো কথা ন! মুখ-ব্যাজার মেয়ে আমি দেখতি পারি নে | “আগে 
ব্যাজার ভালে! তো পাছে (পিছনে, পশ্চাতে, পরে ) teta ভালো না” প্রবাদ । 

বোঁচ--ধকল, স্থাযিত্ব ই’। প্র” পুবনো কাপডে আর কত বোঁচ সয় ॥ এ কাঁপডের বোঁচ 
কিন্তু বেশিদিন না, তা আমি আগেই বলে’ দেলাম ৷ 

Ss 

ভজগটো-_তাঁলগৌল, হাঙ্গাম| তুল? ফিচকুটি, ফিচখুটি। প্র’ তোমাদ্দের (তোমাদেব, 
তোমারদেব ) ওসব ভজগটে! ব্যাপাবে/ব্যাপাবেব মধ্যি আমি নেই বাপু | 

wal, ভব্‌ন|---মুষ্লধারে বৃষ্টি 1 বডে| ভন্ন|--জোব বৃষ্টি প্র” এটা ভন্না না হলি দেব্‌ তার 
(আকাশেব ) এই গুমোট ভাব কাটপে ( কাটবে, কাটিবে) না। 

ভবথুল্য-খুল্_-প্রাচুৰ্য, গ্রচুব। তুল’ ঢ্যারা-ঢ্যাব। প্র’ তোমার গাছে cel দেখতিছি 

- এবার ভবখুল্য আম। 

ভাঙ্গ|--পুবনে| কাপডের টুকবে| প্র” আমারে এট, সলতে পাকাঁনোর মতে৷ ভাঙ্গা দেদিনি। 

ভানাচি--ঢং, ছিনালি, ন্যাকামি, ভণিতা ই’। তুল” ভিবকুটি। প্র” বেলা হুপোব (ছুই 
aa, দ্বিপ্রহব ) সময় এখন আর ভানাচি মারিস নে। 

"ভিগ হুশি--রুচিগত বাঁছ-বিচার, খুঁতখুঁতে ভাবেব ঢং ই প্র” ডালিব ( ডাইলেব ) সঙ্গে 
ভাঁজ| নালি (না হলি-হইলি-হইলে ) ife পাবি নে,--এসব fent fa তোব আসে 
কোথাত্যে , ছু'বেলা খাতি পাচ্ছিল এই যথেষ্ট মনে কবিস। 

ভিরকুটি--ঢং, ভণিতা ই’ ৷ তুল” ভানাচি, চিট্‌গি। প্র” খাটে’ ( খাটিয! ) খাতি হলি তাব 
অতো ভিরকুটি আসে না। ভিরকুটির বিচি ( আটি, শাঁস )- নবাবী, বিলাসিতা ই’ মূল 
উৎস। wee চাউল। প্র" ভিরকুটির বিচি ফুরোলি (ফুবাইলে, ফুরালি ) আমি 


A 
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দেখপো (দেখবে, দেখিব) তোমাব এতো! ফজুলতি (নবাবী, বিলাসিতা, ফৌপব- 
দালালি ) কোথাত্যে আসে ॥ অর্থাৎ, যত বকম বিলাসিতা ও নবাবী ই’ মূলই হলো 
নিশ্চিন্ত গ্রানাচ্ছা্দনেৰ আযোজন ঘবে থাঁকা | 

ভোব-_ব্যাপী, সমস্ত, সাবা ই’। ভোবদিন--সাবাদিন (ব্যাপী)। তুল” চৌপবদিন-- 
চাবপ্রহব দিন। er ভোবদিন কনে ( কোঁন্খানে, কোথায ) ছিলি বল্দিনি , তোব 
উদ্দিণি, তোৰে stati (sata ) কবতি আসে’ লোকজন ফিবে যায় অথচ আমি তাদ্দেব 
কিছু বল্তি পাবিনে ৷ 


ম 

মক্শে!--হাত পাকানো, ক্যাবিকেচাব ( caricature ) | তুন’ জাই/জায casey) er 
এই আমি তোঁবে ‘অ-আ! ক-খ’ লিখে দিযে গেলাম, সাবাদিন বসে’ বসে” মক্শো 
কববি, লেখা ভালো না হলি খাতি পাৰিনে ॥ বুডো লোকটাব পিছনে এতক্ষণ ধৰে’ তুই 
মক্শো Shofar, আমি সব দেখিছি কিন্তু, চল্‌ তোঁব বাঁবাবে বলে’ আজ তোবে মাঁব 
না খায়াষে ( খাঁওযাষে, খাঁওযাইযে, খাঁওয়াইযা ) ছাডতিছি ( ছাঁডিতেছি ) নে। 

মগ্ন জীর্ঘ। মগ্ন কাপড। তুল” ভাঙ্গা । প্র” কাঁপডখাঁন বড্‌ডে| মগ্ন হযেছে, আব 
একখান না কিন্লি আব চলে না দেখ্‌ তিছি। 

মন্ত_প্রকাণ্ড, বিবাট। মন্তমানে-দশীসই ৷ তুল” শাঙেন্মানে | 

মাঁগগি, মাগথি--মহাৰ্ধ | তুল" আক্র!। প্র” মাগ্‌গি-গণ্ডাব বাজাবে এখন দিন চালানো vi । 

মাঙ্গন, মাঙন-_ভিক্ষা, Tol | স্ংকল্পপূর্বক বিগ্রহেব পূজাব জন্য দ্বাবে দ্বাবে ঘুবিযা গৃহীব 
নিকট হইতে ভিক্ষা আ(দাষ। মাঙ্গন মাঙ্দা--ভিক্ষা কব|। প্র” শীতলাব মাঙ্গন গ্ভাওগো! 
মাঠাক্রুন (মা-ঠাকুবাণী ) ॥ মাঙ্গন মাঙ্গা _ভিক্ষী মান্দা, ভিক্ষা কবা। প্র” মাগো, 
তোঁমাদ্দেব দোঁবে দৌবে মান্গে ( মাঙ্গিয়া, যাচঞ| কবিষা, ভিক্ষা কবিষা) বেডাচ্ছি বলে’ 
মনে কবো না মাঙ্গন-মাঙ্বাই (ভিক্ষা কবাই ) আমাব পেশা, আমাৰও একদিন তোমাদের 
Wel স্বামী-পুত্ব ঘব-সংসাঁব সবই ছিলো, কিন্তু ভগবান মাবে’ বাখেছে’ ( মাবিযা 
রাঁখিযাছে, অর্থাৎ কোন কাঁবণে অক্ষম হওয়া বা মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্তা-হাবা 
vex, বা কোনভাবে আখিক ক্ষতিগ্রস্ত sen, বা ঘব-বাঁডি হইতে উচ্ছেদ হৃইয! 
অসহাষভাবে পথে বস! ) তা’ আৰ করবো কি, তোমবাই বা কি কবে’ আমাব ব্যথা 
বুঝবা/বোঝাবা ( বুঝিবা, বুঝিবে )। 

মানা মুফত্‌, ফালতু । মুফতে অর্থাৎ বিন! আঁযাসে ৰা শ্রমে পাওয1। প্র” ভাত ভাত 
কত্যেছে| ( কবিতেছ ), ভাত কি মাঙ্গন| পাম! ( পাওষ| ) যায ? 

মুরোদ- সাম্য, ক্ষমতা । শাবীবিক ও মানসিক অর্থে। প্র” মুখি (মুখে) তো দেখি/ 
Cru তিছি বেশ লম্বা লম্বা কথা, সম্ধকাঁলে/কাঁজেব বেলা/বেলাঁষ দেখা! যাবে মবদেব 
(ব্যঙ্গার্থে, শক্তিমানেব ) মুরোদ কতো ৷ 


MAN 
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মেক্‌দাব--পবিমাণ, বেগ । অজস্র, প্রাচুর্য অর্থে। প্র” যে মেক্দাবে গাছে আম পাকেছে 
(পাকিতেছে ) তাতে তো! ঘবে Stal ( জাষগ! ) দিতি পাঁববা (পাঁবিবা, পারিবে) না। 
কি মেক্দাবে গাছে আম্ডা ন| পাকেছে? ! যে মেক্‌দাবে ও দৌডচ্ছে/খাচ্ছে তাতে এট! 
বিপদ ন। ঘটায়ে ছাড়বে বলে’ তো মনে হচ্ছে ন| ৷ 
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বদবল-_শক্তি-সাঁমর্ঘ্য । প্র বযেস হয়েছে, এখন আব আমায় আগেব মতো সে রদ্‌-বল নেই | 

বমাবম--একেব পব এক, ক্রমাগত। প্র’ তোমাব ফবমাঁজ ( ফবমাঁস, ফবমায়েস ) মতো! 
রমাবম্‌ টাকা-পয়সা জোগাবো, এমন সাধ্যি আমার নেই || বসগোল্লা সন্দেশ তুই তো 
দেখতিছি বমাঁবম্‌ খাচ্ছিন, এতো মিষ্টি খাসনে, শেষে যে তোব কিবমি (কৃমি ) হবে, 
তখন ঠ্যালাডা সামলাবে কেডা (কেটা, কে)? 


শ 


শাঙেন্মানে--দশাসই ৷ তুল” মন্তমীনে, হাতে’ব | 
শানানো--পোষানো, মন ওঠা ৷ প্র" এক থালা ভাতে ওব শানায না, ওবে আব চাবডে 


( চাবিটি, কিছু ) দে ৷ তোমাব যে কিমি শানায, তাতো আজ show (পৰ্যন্ত) বুঝতি , 


পাল্লাম না, তোমাব মন পাঁআ (পাওয|) ভাব ॥ মুল” শান দেওয়া ৷ দা, বটি, erai, কীচি, 
ক্ষৃব ইত্যাদি লোহাঁব অস্ত্রে ধাব (শান) দেওযা। শানানে- এ, শান দেওযা। এই 
বকম ‘শান ওঠা” ধাব ওঠা, অর্থাৎ অস্ত্রে কাটিবাব উপযুক্ত ধাব হওষ| | এইভাবে “শান 
ওঠা’ CHT সঙ্গে মন ওঠা অর্থে শানানো” কথাব উৎপত্তি ও ব্যবহারগত সাদৃশ্য থাকা 
স্বাভাবিক 1 

শুধু, স্থধূ-_ কেবল, খালি, শৃষ্ভ ই’ । শুধু শুধু, we স্ধু_কেবল কেবল, খালি খালি, অযথা, 
অনর্থক (for nothing) ই" । খালি খালি। a^ শুধু শুধু মান্ধিব সঙ্গে ঝগভা করা 
তোর এক বোগ দীভাষে গেল দেখতিছি। 

শেষ|--যুল" শেষ। প্র’ শেষ! হাট/বাজাঁব-_হাট/বাজাবেব শেষ সময। শেষানি-- 
তলানি, অবশিষ্ট ই’। প্র’ জোষাব-ভাটার শেষানি। 


স 

সল্‌-_টিলে ৷৷ প্র’ বোধে সল-_বোঁধশক্তিতে/বুদ্ধিতে কম/খাটো। এ" নেমন্তন্ন বাড়ি 

খাযে ( খাইয়ে, খাইয়া ) পেট তো দেখ তিছি দ্শ-নস্ববি ফুটবল কবিছিদ, এখন শিগ.গিব 

পেটেব কাঁপড সল্‌ দে, তাবপব এট, গভাষে (শুষে গডাগভি দিযে ) নে, নালি (না হলি, 

না হইলে ) যে দমবন্ধ হযে মববি ॥ ওর দিকি নজব বাঁখিন, সল্‌ দিছিন কি ও তোঁবে 
পথে বসাবে ৷ 


T 


[A9 
* 


^ 


' সংখ্যা ৪ ^o শব্দ-সংগ্ৰহ ২০৭ 


সইদি-_পবিপূর্ণ, প্রচুব। প্র: ছেলেড| দেখতি ওইডুক ( ওইটুক, টুকু) কিন্ত সইদি এক 
থাল ভাত ও খালি ( কেবলমাত্র ) মুন তেল দেই ( AR ) সাঁবাড ( শেষ ) কবে দেলে/ 
খাখে ফেলে | 
স্ভুত-_সোজা, সিধা, ঠিকপথ। AGS কবা, হওয!--সোজা, সিধা কবা, হওঘা ই”। 
"efe যে বকম ত্যাদড ছেলে, তা’ ঠ্যাঙ্গান না খালি (খাইলে) ও AGS হবে না। 
নাওগাঁড-_অবাঞ্ছিত, MSR, সৰ্দাব। সাগগাঁডি--মাতিব্ববি, সর্দারি। সাঁওগাঁডি কবা, 
মাতব্ববি Fal | সাওগাড হওষ|-- SRA হওষ| | প্র" তোমাবে তো! বলিছি, সব তাতে 
( তাহাতে, ব্য|পাবে, বিষষে ) তুমি নাৎগাঁডি কবতি আসে’ না॥ তুমি এমন কিছু 
সাঁওগাড় gefa cx তোমাব কথামতো আমার চল্তি (চলিতে, কথা শুনিতে ) হবে ॥ 
দ্র’ সাব্ডাল | 
সাঁর্ডাল _দজ্জাল, মাতব্বব, মুখবাঁ। তুল” সাওগাঁড। প্র’ এই বষেসে তোব মতো 
সাব্ডাল মেযে আমি আব দেখিনি বাবা ! 
32, সীধি--অন্ধকাবময সকগলি, জাযগাঁ, কোণ। কোণা-খাঁজড। মূল" সন্ধি । অন্ধি- 
-_ সন্ধি--আৰি, সীধি। প্র’ আধি-সাধিব মধ্যি জিমিসপত্তৰ সাবে’ ( সাবিষা, লুকাইযা ) 
বাখ| তোব এক বদভ্যেস, অথচ আমি খুঁজে মরি ॥ সীদ্ৰানে, সীধানে|--অন্ধকাবমষ 
সক গলির মধ্যে আত কষ্টে প্রবেশ কবা। প্র’ cola চ্যাষব| (চেহাব! ) পাতল! আছে, 
তুই ওই খাটেব/বাক্নের পাশে সাধিব মধ্যি ঢুকে দেখ দিনি ওখেনে (ওখানে) আমাব 
BU] (কয়ট| ) পয়সা পড়ে গেছে, তুলে fife পাঁবিস কিনা? 
সীই--সীজ, বেলা । প্র” দিনকাল য| পড়েছে, তাতে ৰ দশজনেব সংসাবে সাঁই ওঠা 
মুশকিল হযে দীডায়েছে। 
সো'ব-_মেরামত। তুল” ঠিক কবা। প্র” আমাব ছাতিডে (ছাঁতিটা ) ছি'ডে গেছে 
আজ কদিন হলো, বাঁডিতে cot এতগুনে| লোক, অথচ এটা ছাতিসাব| (ছাতি 
মেবামতকাবী ) ডাকে’ ( ডাকিষ| ) আমাব ছাঁতিডা সো’ব কবে’ বাখতি পারিসনি , 
আমি এখন এই জলেব (বৃষ্টিব ) মধ্যি যাই কি কবে’ বল্দিনি। 


g 

হচ্ছে-হবে--আলসেমি FA | হচ্ছে-ইবেনে--হচ্ছে হবে'খন (হবে এখন )। তুল” যাচ্ছে- 
যাবে। ‘গয়ংগচ্ছ’ ভাৰ! তুল’ ঘষ্টি-ঘষন। 

ছায়াংকে, হাধাংখে-_আদেখলে। হাঁরাংকেপন!-আঁদেখলেপনা। প্র" দশজনেব মধ্যি 
তোর হারাংকেপানা (--পনা ) দেখে আমাব যেন এ্যবায়ে মাথা কাটা যাচ্ছে। 

হাল্কমি, হাল্খমি--আলসেমি, গডিমসি ভাব। প্র” কোন কাজে তোঁব গা (চেষ্টা, উৎসাহ ) 
নেই , নিজিষ ( নিজেব ) হাল্কমিব fe আজি তুই এত কষ্ট পাচ্ছিস। 

হাদুক-ছালুক-_ব্যগ্র। ব্যগ্রতা , আকুল, আকুলতা। প্র” যে কথাভা তোরে বলুতি বারণ 


২০৮ সাহিত্য-প্বিধং-পত্রিক! বর্ষ ৭ 


কববে| সেই কথাভা বলার জন্তি প্রাণডা যেন তোব হালুক-ছাঁলুক কবে, তাই না, তোব 
এই মেযে-মানষিব মতো স্বভাব আমি মোটে ( মোটে, আঁদৌ ) দেখতি পাখি নে। 

হেড ডা-বেডডা--অগোছালো। দ্র” হোগল-বোঁগল, অলভড্‌_ডে|। প্র” এইমাত্তৰ ( এই 
মাত্র, একটু আগে) আমি বইগুনে! গোছাষে বাখে’ গ্যালাম, এর মধ্যি আবাব cater 
বোগল করলো কেডা ॥ বলিছি না, বই-খাঁতা পত্তব হেড ডা-বেডডা কব! আমি মোট্রেও 
( মোটেও, «ton ) পছন্দ কবিনে। 

হেলটপপা--বিনাকাজে টো-টো/টই-টই কবিষ| বেডানো। প্র’ সংসাবেব GN কাজেব 


নামে তে| খোঁজ নেই, অথচ সাবাদিন পাডায পাডায় দিব্যি হেল্টপপা xi বেডানো_ 
হচ্চে , তোমাব ভাত নিযে বসে’ থাকে কেডা? বাঁডিতি ( বাডিতে ) কি তোমার জন্তি , 


দশটা বি-চাকর আছে? 

হান্নাৎ__অবহেলা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। প্র" বডো (বযসে ) হয়ে সগুলির (সকলের) কাছে 
এতে BAS আমাব আব সহা Sy না। 

হোঁগল-বোগল--অগোছালে| T হেড ডা-বেড vl ৷ er গোছানো জিনিস-পত্তর হোগল- 
বোগল কবা আমি একদম ( একেবাবে ) পছন্দ কবিনে | 

হাতে’ মুখ্যু-_হাঁতিব মতে! যূর্থ। মূল’ হস্তী মূর্থ। তুল” গণ্ডমুখ্য। 

হাঁতে'ব_-প্রকাণ্ড অস্বাভাবিক frais আকৃতিবিশিষ্ট। তুল" দশাসই, শাঙেনমানে I 


হালি-হালি দডি-দডি -_পুবনো, জীর্ণ ও শতচ্ছিন্ন। জামা, কাপড ই” পোশাক পরিচ্ছদেব ' 
ক্ষেত্রে প্ৰযোজ্য | তুল” ধুলধাভা, ত্যানা। প্র” কাপডখাঁনাবে তুই এমনভাবে হালি-- 


} 


হালি দডি-দডি কবিছিম যে, Pral ( গি'ট, knot ) দিযেও আর পবা যাবে না, ওতে:- ' 


আব সল্তে পাকানোব কাজও হবে না। 

হিজলদাগা-_ডাঁকসাইটে, অস্বাভাবিক দজ্জাল, ceti, অপ্রতিভ। তুল” বাযবাঘিনী ৷ 
প্র" এমন হিজলদাগা মেেমান্য আমি আব এ তল্লাটে দেখিনি ॥ তুই মেষেড| আজকাল 
দিন দিন aw cel হিজলদাগা হচ্ছিম স্বভাব এট্র, ভালো! কবাব চেষ্টা কব্দিনি। 


কেন 


- - m মধ্যযুগীয় pa 2২7. 
| 1 আলোচনা ] | 
হিতেশবঞ্জন সান্যাল 


সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকাব ত্রিমপ্ততিতম «f, প্রথম-চতুৰ্থ সংখ্যায — বাঘ 
aoe লিখিত ‘বাংলাৰ মধ্যযুগীঘ মৃৎশিল্প” নামক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 
বর্তমান আলোচনা এই প্রবন্ধটি সম্পর্কে কষেকটি কথ! বলিব। 

লেখক প্রবন্ধেব নাঁম দিযাছেন ‘বাংলাব মধ্যঘুগীষ মৃৎশিল্প’, কিন্ত মধ্যযুগ বলিতে তিনি 


কি বুঝাইতে চাহিতেছেন তাহা কোথাও বলা হয নাই। অথচ বলাটা অত্যাবশ্তক ছিল। 


ভাবতবৰ্ষেব ইতিহাসে যুগবিভাগ লইযা গুকতর crecer আছে। ভাঁবতবর্ষেব ইতিহাসকে 
কষটি ভাগে ভাগ কব! সম্ভব, কোন্‌ কোন্‌ লক্ষণ দেখিয়! যুগ নিৰ্ধাবিত হইবে, এক একটি 
ভাগে সময-সীমাই বা কি, সে সম্পর্কে আলোঁচনী-গবেষণা! চলিযাছে , কিন্ত কোন সিদ্ধান্তে 
উপনীত Seq] সম্ভব হয নাই । ইওবোগীয ইতিহাঁদেব যুগবিভাগেব নাম ধরিঘা একদা] 
ভাবতবর্ষেব ইতিহাঁপকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি যুগে বিভক্ত sai হইযাঁছিল। 


. বলা হইত, আর্ধগণেব আগমন হইতে শুক কবিষা Get আক্রমণ পৰ্যন্ত (অর্থাৎ মোটামুটি 
১০০৭ খ্ৰীঃ) প্রাচীন যুগের বিস্তাব। তাঁহার পবেই আরম্ভ হুইল মধ্যযুগ । অষ্টাদশ শতকেব 


মধ্যভাগে ভাবিতবর্ধে বৃটিশ আধিপত্যের প্রতিষ্ঠা মধ্যযুগের অবসান ঘটিযা স্থচনা হইল 
আধুনিক যুগেব। বর্তমান পবিবেশে এবং যে ধাবাষ Stewards ইতিহাস লইযা গবেষণা 
ও আলোচনা চলিতেছে তাহাতে এইবপ কোন যুগবিভাগেৰ সার্থকতা যে নাই একথা তো 
প্রা সকলেই স্বীকার কবিষা নিযাঁছেন। অর্থাৎ, ভাবতবর্ষে প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগ বলিযা 
কিছু ছিল কি না, থাকিলে তাহাব বিস্তাবই বা কোথা হইতে কোন্‌ পযন্ত তাহা এখনও 
আলোচনার বিষষ। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মধ্যযুগ বলিতে একটা সময-সীম। নির্দেশ 
কবিতে চাহিতেছেন। বচনাঁটি পাঠ কবিষ| মনে হয তুকাঁ আক্রমণ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী 
পর্যন্ত ( অবশ্য এ দিকটা কখনই পবিষ্কাব করিয়া বলা হয নাই ) মধ্যযুগেব "rw e বলিয়া 
লেখকেব ধাঁবণ!। ভাঁবতবর্ষেব ইতিহাসে যুগবিভাঁগ লইযা যখন গুরুতর মতভেদ afuul 
গিযাঁছে, তখন কোন একটা বিশেষ সমযকে মধ্যযুগ বলিষ! পরিচিত করিতে হুইলে তাহার 
স্বপক্ষে যুক্তি দেখান অত্যাবশ্যক হইয়| ATG | 

এই ony আবও একটি প্রশ্ন আসিয়| পডিতেছে । কোন একটি শিল্পকল!কে মধ্যযুগীষ 
বলিতে হইলে তাহাব আঙ্গিক, শৈলী ও বিষযবস্তব মধ্যে কোথায় কিভাবে মধ্যধুগীয় লক্ষণ 
প্রকাশ পাইতেছে তাহা আলোচনা করিযা দেখানো প্রযোজন। অন্তথায় শুধুমাত্র একটি 
বিশেষ নামের উল্লেখ নিরর্থক হইয়া! ওঠে । বর্তমান বচনাটিতে এইরূপ কোন আলোচনার 
আভাঁসমান্স নাই। 


sa 
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এতক্ষণ ষে প্রশ্নগুলি লইযা আলোচনা কবিলাম আপাততঃ সেগুলিব কথা ছাডিয| firm 
বচনাটিব তথ্যগত দিকেব প্রসঙ্গে আসিলে বহুক্ষেত্রেই ভুল-ভ্ৰান্তি অথবা গুকতব BI চোখে ~ 
পড়িবে। প্রবন্ধেব প্রথমদিকে লেখক বলিষাঁছেন বাংলাদেশের Wu] বিজযেব পববর্তী q9 
ভাস্কৰ Sista আলোচনা বিষ্যবস্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও 
উনবিংশ শতকেব সামান্য কষেকটি মন্দিবের পৌঁডামাটিব অলঙ্করণেই তাহাৰ আলোচনা 
CASS) এই - মন্দিব গুলি ren আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন, “মধ্যযুগেব 
টেবাঁকে টা-অলম্কত কযেকটি মন্দিবেব নিৰ্মাণকাল সঠিক জানা যাঁধ।” ( মধ্যযুগ বলিতে 
লেখক কোন্‌ সময বুঝাইবাব চেষ্টা কবিষাছেন তাহা একটু আগেই উল্লেখ কবিযাছি। ) 
লেখক সম্পূর্ণ ভূল তথ্য দিতেছেন। বর্তমান শতকেব প্রথমদিকে প্রকাশিত Bengal 
District Gazetteers, ৯৫১ ও ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দেব Census কৰ্তৃপক্ষ কর্তৃক Halas 
পশ্চিমবঙ্গের District Hund Bookefa, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাব ও অঞ্চলের স্থানীয 
ইতিহাঁসসমূহ (এইবপ গ্রন্থের সংখ্যা Rega) এবং ‘সমকালীন’ পত্রিকা ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের 
বৈশাখ হইতে ক্ৰমান্থযে কুডিটি সংখ্যায় প্রকাশিত ‘বাংলাব মন্দিব শীর্ষক প্রবদ্ধগুলি পাঠ 
কবিলে দেখা যাইবে ষোডশ শতক হইতে অষ্টাদশ শতকের সমাপ্তিকাঁল পর্যন্ত ( এবং তাহার 
পবেও ) বাংলাদেশে টেবাকোটা অলঙ্করণ-সমৃদ্ধ শত শত মন্দিব নিধিত হইযাছিল এবং 
tire স্থত্ৰগুলি ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত| হইতে দেখা যাইবে, বিদ্যমান মদ্দিবগুলিব প্রা ০ 
অর্ধেকেব নিৰ্মাণকাল স্বনিঘিষ্টভাবে জানা যায। বর্তমান আলোচনাটিব লেখক আঁডাই -~ 
সহস্ৰাধিক মন্দিব সমীক্ষা কবিযা যে তথ্য পাইযাছেন তাহা উপবেব কথাগুলিকেই সমর্থন 
কবিতেছে। ` 

_যোডশ হইতে VITA এই তিনটি শতাব্দী জুডিযা বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক পোডা-_ 

ফলকে অলঙ্কৃত মন্দিব নিমিত হইযাঁছিল। এই দীর্ঘ সমষেব মধ্যে নিগিত এতগুলি 

মন্দিবেব মধ্য হইতে মাত্র ৬১ বৎসবকালেব মধ্যে নিমিত ছযটি মন্দিবকে লেখক আলোচনাৰ 
জন্য বাঁছিয়া নিষাঁছেন। ইহাঁদেব সম্পর্কে তিনি বলিষাছেন--“কালান্‌ক্ৰমিক পৰ্যায়ে 
কয়েকটি প্রধান মন্দিব।” কিন্তু কেন যে এই স্বল্পসমযের মধ্যে নিমিত মন্দিৰ ছযটি প্রধান 
বলিয়া গণ্য হইবে তাহাব কোন কাবণ দেখান হয নাই। বোধ কবি, যথোপযুক্ত তথ্য ও 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ অভাঁবই ইহাব কাবণ। | 

আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে লেখকেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও প্ৰয়োজনীয় তথ্যেৰ অভাব 
বহুক্ষেত্রেই প্রতীযমান হইবে । কষেকটি দৃষ্টান্ত দিই । লেখক বলিতেছেন-_“বৈষ্ণব ধর্মের 
সেবাঁষ এই fcm ( তীহাব মধ্যযুগের ) মৃতশিল্পেব পূর্ণ বিকাশ” তবে “অষ্টাদশ শতাব্দীৰ C 
কোনও কোনিও শৈৰ ও শাক্তমন্দিবও টেবাকোট|-অলঙ্কৃত ৷” প্রকত ঘটনা সম্পূৰ্ণ অন্তবপ। 7 
বৈষ্ণব, শৈব,-শাক্ত এবং লোকাঁষত দেবদেবী সকলে উদ্দেগেই উৎকৃষ্ট পৌঁভামাঁটিব অলঙ্কবণে 
সজ্জিত মন্দিব Saige হইযাঁছিল। বহুসংখ্যক C4. ও শাক্ত মন্দিবে টেরাকোটা 
অলঙ্কবণ বিদ্যমান। ex কোনও কোনও শৈব ও শাক্ত মন্দিবে টেবাকেটোর অলঙ্করণ 
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থাকিত এ তথ্যও সম্পূৰ্ণ ভ্ৰান্ত। সপ্তদশ শতাব্দী ও পববর্তীকাঁলেব “নাগব-বীতিতে নিগিত 
কষেকটি মন্দিবেও টেবা্‌কোঁটা|-ভাস্বৰ্য দেখা xix" এ উক্তিও অন্তৰূপভাবে ভ্ৰান্ত । এঁ সমধযেধ 
বহু নাগব মন্দিবে টেবাঁকোটা অলঙ্কবণ বহিযাছে, মাত্র কষেকটিতে নহে। 

লেখকেব মতে--“সাধাবণভাবে বলা যায যে অষ্টাদশ শতাব্দী বা তৎপববর্তা কালেব 
Shack পূৰ্বেব অপেক্ষা উচ্চতর বিলিফ দৃষ্ট হয এবং যুতিগুলি অপেক্ষাকৃত বৃহদাকাব। কিছু 
আঞ্চলিক বিভেদ আছে। বীবভূম ও বাঁকুডা জেলাব শিল্পে গভনেব সম্পূর্ণতা, সুডৌলতা 
এবং মুখাবধবে বাস্তবতা অধিকতব প্রকট ৷ অষ্টাদশ শতাব্দীব হুগলী জেলাব শিল্পে এই 
লক্ষণগুলি কতকাংশে বর্তমান fee কোন কোন ক্ষেত্রে আকৃতিতে স্থূলতাব আভাষ 
froma” সপ্তদশ শতকেব মুতিগুলিব তুলনা অষ্টাদশ শতকেব যুতিগুলি উচ্চতব বিলিফে 
গডাঁ ইহা সত্য । কিন্তু পূর্ববতী শতকেব্‌ তুলনায় অষ্টাদশ শতকেব মৃতিগুলি অপেক্ষাকৃত 
বৃহদীকাঁব এইকপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবাঁব মত কোন যুক্তি বা তথ্য নাই , ববং বিপৰীত 
প্রমাণ উপস্থিত কবান যাইতে পাবে । অষ্টাদশ শতকেব মন্দিবগাত্রে ২" হইতে ৩” পর্যন্ত 
উচ্চতাবিশিষ্ট মূতিব দৃষ্টান্ত প্রচুব, কিন্তু সপ্তদশ শতকেব একটি মন্দিবেব গাত্রেও অতটা 
ক্ষুদ্ৰ আকাবেব কোন মৃতিব সাক্ষাৎ মিলিবে না। 

বীবভূম ও বীকুডা জেলাব ( এবং অংশত হুগলীব ) পৌভামাঁটি শিল্পে দেখ! যায বলিয়া 
যে বৈশিষ্ট্যগুলিব কথা লেখক উল্লেখ কবিযাছেন প্রকৃতপক্ষে সেগুলি এ জেলাগুলিব শিল্পেব 
স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নহে, বাংলাঁদেশেব সর্বত্রই মন্দিবগাত্রেব মূতি-অলঙ্কাবে এ বৈশিষ্টগুলিব সাক্ষাৎ 
মিলিবে_সর্বত্রব্যাপী সাধাবণ শিল্পধাবাঁব চবিভ্রগত বিশিষ্টত। হিসাবে । বর্তমান প্রশ্নে 
সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে প্রচলিত শিল্পধাবা হইতে বীবভূম-বীকুভাব মৃতিগুলিকে বিচ্ছিন্ন 
কবিষ| আনিবাৰ প্রচেষ্টা! সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। হুগলী জেলাব্‌ মুতিতে যে স্থুলতাব আভাস 
লেখক দেঁখিষাছেন তাহা অষ্টাদশ শতকেব শেষদিক হইতে বাঁংলাদেশেব সর্বত্র পোডামাটি- 
শিল্পে দাঁধাবণ প্রবণতা হিসাবে দেখা দিযাছিল, শুধুমাত্র হুগলী জেলাষ নহে | 

“অষ্টাদশ শতাব্দী ও SATS] মন্দিবে অনেক সমঘ স্থসমঞ্জস পবিকল্পনাব অভাব দেখ! 
যায। কিন্তু চাকদহেব পালপাড| মন্দিবেব পবিমাঞ্জিত অলঙ্কবণ এবং এখানে শিক্পীগণ যে 
সংযম, স্মতাজ্ঞান ও পৰিণত শিল্পচিত্তাব পবিচয দিযাঁছেন” স্তব জন মার্শালেব মতাম্থবর্তী 
হইয! লেখক তাহাঁব প্রশংসা কবিতেছেন। অতঃপব মন্দিবটিব অলঙ্কবণ প্রসঙ্গে বলিতেছেন 
‘strata প্রস্ফুটিত পদ্মে বিন্যাস আকর্ষণীয় দ্বাবেব উপবিভাগে বাঁম-বাঁবণের যুদ্ধেব 
বিস্তৃত q9 উৎকীর্ণ দেখা যায ।” মন্দিবটিব, গাত্রে প্রস্ফুটিত পদ্মেব বিদ্যাস আকর্ষণীয সন্দেহ 
নাই, fee বাম-বাবণেব যুদ্ধেব যে দৃশ্য বহিযাঁছে তাহাঁৰ দিকে চাঁহিলেই বুঝা! যাইবে যে 
দৃশ্য সংগঠনে শিল্পীৰ অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কোনটাই বেশি নহে। নির্দিষ্ট পরিসর যথোপযুক্ত- 
ভাবে ব্যবহাব করিয়া মৃতি ও ডিজাইনগুলিকে কোনভাবে কোথাষ বাঁখিলে চিত্রটি স্থসংগঠিত 
হইতে পাবে তাহা শিল্পীব আয়ত্বের বাহিবে। 

লেখক মন্দিবটির দ্বাবশীর্ষে বাম-রাবণেব যে যুদ্ধনৃশ্ঠ রহিযাছে তাঁহাকে ‘বিস্তৃত’ এই 


২১২ - সাঁহিত্য-প্ৰিষং-পত্ৰিকা বৰ্ষ ৭৪ 
বিশেষণেব সহিত উল্লেখ কবিযাঁছেন। কিন্তু বহু সংখ্যক মন্দিবে বাম-বাবণেব qug» যেকপ 


বিস্তাবিত ভাবে দেখান হইযা থাকে (অনেক সময তিনটি খিলান মেৰ সবটুকু পবিসব 
লইষ| ) তাঁহাব তুলনাষ আলোচ্য মন্দিবে বাঁম-বাঁবণেব যুদ্ধদৃশ্য নিতীস্তই সংগিপ্ত । আবাব, 
লেখক যে বলিষাছেন অষ্টাদশ শতাব্দীৰ অনেক মন্দিবে স্থসমঞ্জস পবিকল্পনাব অভাব দেখা 
যাষ-_স্থসমগ্রস পৰিকল্পনা বলিতে তিনি কি বুঝাঁইতে চাঁন eub তেঁ কোথাও বলেন নাই, 
RSME তাহাব অভাব হইলে যে অবস্থাটা! কি কপ গ্রহণ কবে তাহা অবোধ্য বহিযা! গেল। 

তথ্যগত ভ্ৰান্তি ও অস্পষ্ট উক্তিব আবও দৃষ্টান্ত দেওযা যায । ফিবোঁজ মিনাবটি পাওুষাঁতে 
অবস্থিত বলিষ| লেখকেব ধাবণ।। কিন্তু মিনাবটিব অবস্থান গৌডে। অস্পষ্ট উক্তিব দৃষ্টান্ত 
মিলিবে পোডামাটিব ফলকগুলিব আকাব সম্পর্কে ক্ষুদ্র, বৃহৎ এই বিশেষণ ছুইটিব ব্যবহাঁবে। 
বৃহৎ বলিতেই বা কতখানি আব ক্ষুদ্ৰ বলিতেই বা কতটুকু তাহা! কখনও স্পষ্ট «fax 
বলা হয নাই৷ 

এইবাব লেখকেব সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কষেকটি কথ! বলিব। লেখক বে সপ্তদশ 
শতকে “এই শিল্পেব পূর্ণ বিকশিত বপই অকস্মাৎ আমাদেব সন্মুখে উদ্ঘাটিত হইযাঁচ্ছে। 
বিবর্তনে ইতিহাস প্রা অজ্ঞাত ।” প্রকৃত ঘটনা তাহা নহে। পাঁল-সেন যুগেব প্রস্তব ও 
পোঁভামাটিব শিল্পকলা, যোডশ শতাব্দী পর্যন্ত নিমিত মসজিদ সমূহে পোডামাটি ও পাথবেব 
wer যোডশ শতাব্দী হইতে নিমিত মন্দিবসমূহে পোঁভামাটিব অলম্কবণ এবং কাঠ, 
মাটি ও বং এই তিনটি উপাদানে বাংলাৰ লোকশিল্পেব «pu, এই কষটিকে একত্রে মিলাইয। 
দেখিলে দেখ! যাইবে, ষোডশ শতাব্দী হইতে মন্দিবগান্রে পোডামাটিব যে অলম্করণ দেখা 
যাঁয তাহা বিভিন্ন বীতি ও ভাঁবকল্পনাব মিলনে-মিএ্রণে ক্রমশ কপ লাভ কবিতেছে, সপ্তদশ 
শতকে এই শিল্পেব পূর্ণ বিকশিত ৰূপ অকস্মাৎ আমাদের সম্মুখে উদঘাঁটিত হয নাই ৷ 

সপ্তদশ শতকে পৌঁভামাঁটিব মন্দিব-সজ্জ| পূর্ণ বিকশিত ৰূপ লাভ কবিষাছে afar 
লেখকেব ধাঁবণা। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখিতে পাই এ সময মিলন-মিশ্রণ চলিতেছে | 
বূপকল্পনা, শৈলী, সংগঠন, আঙ্গিক সর্বক্ষেত্রেই চলিযাছে ANTE | লেখক AR যে 
তিন প্রকাবেব শৈলীভেদেব কথ! বলিষাছেন শৈলীব ক্ষেত্রে DS চলিযাঁছিল ওই তিনটি 
বীতিব মধ্যে। বীতি তিনটিব মধ্যে লেখক অবশ্য কথঞ্চিৎ পার্থক্য দেখিয়াছেন, কিন্ত 
পার্থক্য মৌলিক। এই পাৰ্থক্যেৰ সহিত জডিত রহিয়াছে যোডশ শতাব্দী হইতে নিগ্নিত 
মন্দিবগুলির পোডামাটিব অলঙ্কবণেব জন্মকথা | সপ্তদশ শতকে শৈলী তিনটি পাশাপাশি 
প্রবাহিত হুইঘ। চলিঘাছে। অষ্টাদশ শতকে মন্দিব অলঙ্কবণে পোডামাটিব শিল্পে এই 
তিনটি শৈলীব পূর্ণ সমস্বধ ঘটিঘাছে, আব তাহাব পরেই দেখিতেছি ওই শিল্পেব পূর্ণ বিকশিত - 
কূপ! লেখক যে বলিযাছেন অষ্টাদশ শতকের কতিপঘ মন্দিবে শিল্পেব উচ্চমান বজায 
আছে, এইরূপ মন্তব্যে কোন অবকাশ নাই৷ 

আন্ধিকেব প্রশ্ন আলোচনা কবিতে গিয়া লেখক বলিষাঁছেন এই “ভাস্কর্য সম্পূর্ণরূপে 
ছাঁচে গডা।” মন্তব্যটি বিস্ব্মকর। ছাঁচে গডা হইলে কোন শিল্পবস্ত ভাস্কর্যরপে পরিচিত 


সংখ্য ৪ ‘বাংলাব মধ্যযুগীয় মৃতশিল্ল ঃ আলোচন৷ - ২১৩ 


হইতে পাবে না-_াঁচে ster বলিয়াই তাহাব পবিচয | ইংবেজীতে বলা হয moulding | 
ভাস্কৰ্য হইল sculpture অর্থাৎ উপাদান কাটিযা যে বপের RB এসব cel শিল্প 
সম্পকিত ব্যাঁপাঁবে একেবাঁবে গোঁডাঁব Fal 1 | 
বাংলাদেশের মন্দিবে পোডামাটিব যে সজ্জা দেখা যায তাহাব আঙ্গিক সর্বক্ষেত্রে এক 
নহে। ইহাব কিছু ছাঁচে গঞ্জ, আব কিছু কাঁটিষ! বাহিব কবা, অর্থাৎ মত্যকাবেব ভাস্কৰ্য । 
, ফলকণ্ডলি খুটাইয! পৰীক্ষা কবিলে এই দ্বিবিধ আঙ্গিক যে একই সঙ্গে অনুহ্থত হইযাছিল 
তাঁহা বুঝিতে অঙ্ুবিধা হয ন| | 
“অষ্টাদণ শতাব্দীব কতিপয মন্দিবে শিল্পেব উচ্চমান বজায় আছে ।..কিন্ত দেখা 
যাষ ধীবে ধীবে প্রাণম্পন্দন স্তিমিত হইযা আসিতেছে । হযত কাঁলেব অমোঘ নিষমে 
শিল্পীগণ পুনঃপুনঃ অভ্যাসে ফলে নৃতন স্জনক্ষমতা হাঁবাইযা ফেলিতেছিল | 'মলঙ্কববণেব 
প্রাচুৰ্ষেব দ্বাব| হুজনক্ষমতাব দৈন্য পুবণ কবিবাব চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই আসে ।” এই 
. কথাগুলি বলিবাব একটু আগেই লেখক বলিষাঁছেন সপ্তদশ এতকেব মন্দিব অলঙ্কবণে “শিল্প 
সমৃদ্ধি ও প্ৰাচুৰ্যেব hebr সর্বত্র প্রকট। erp অনেক সময rE অনুভূতিকে পীড়া দেয়, 
কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলা চলে প্ৰাচুৰ্যেব মাধ্যমেই সৌন্দর্যের প্রকাশ D" সপ্তদশ শতকে প্রাচুৰ্ধেব 
_ মাধমে সৌন্দৰ্য প্রকাশ পাইত আব অষ্টাদশ শতকে তাহাব ব্যবহাব শুধুমাত্র ক্জনক্ষমতাব 
'দৈন্ত পুরণে, একপ ঘটন। ঘটিতে হ্যতো পাবে, কিন্তু এতবড একটা পবিবর্তনেব পটভূমি কি 
SS এবং একই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন সমযে কি ভাবে বিপবীত ভাবেব বাহক হুইযা উঠিল তাহার 
যুক্তিসঙ্গত কাঁবণ ব্যাখ্যা থাকা প্রযোজন ছিল। পটভূমি বিশ্লেষণ না কবিষ| এইকপ দুইটি 
+" উক্তি কবিলে তাহা পবস্পব বিবোধী ও অর্থহীন হইয়া ওঠে। 
পোডামাটির অলঙ্কবণ শিল্পেব অবনতি ও বিলুপ্তি প্রসঙ্গে লেখক বলিধাছেন__“১১৭৬ 
বঙ্গাব্দেব ছুভিক্ষে অনেক জেলাষ শিল্পীগোষ্ঠী feat ক্ষতিগ্রস্ত হইযাছিল তাহাও বিচাঁবেব 
faq) ইহাৰ পব কলিকাতাব ইংবেজী শিক্ষিত সমাজের কচি অনুযাষী ইউবোপীয় 
শিল্পকলাব প্রভাবে দেশীঘ শিল্প তাহাব নিজন্ব বৈশিষ্ট্য ধীবে ধীবে বিসর্জন দিতে বাধ্য 
,হুইযাছিল। উনবিংশ খতকেব তৃতীয পাদে বাংলাব এই পর্যায়ের মন্দিব-টেরাকোটা 
শিল্প প্রায় অবলুপ্ত।” প্রথমে ছুভিক্ষেব প্রভাবজনিত কারণের কথায় আসি। Man In 
India পত্রিকার KKXXVII ও July-September, 1968 সংখ্যায ১৬০০ খ্ৰীষ্টাব্দ হইতে" 
১৯০০ ete পর্যস্ত বাংলাদেশে মন্দিব নিৰ্মাণ সম্পর্কে একটি সমীক্ষা প্রকাশিত হইয়াছে। 
। তাহাতে দেখা যাইবে ছুভিক্ষের প্রভাব শিল্পীর্দেব উপর বিপর্ধ্যকর হইয| উঠিয়াছিল এমন 
ace) feos বিপর্যস্ত হইযাছিল ভূমিনির্ভৰ জমিদাব ও meri) fane 
_ উৎপাদক (যেমন ভীতি ) ও ব্যবপাধী শ্ৰেণীৰ সমৃদ্ধি ব্যাহত হয নাই। ছুতিক্ষের ফলে 
জমিদাবগণ কর্তৃক fatto মন্দিবেব সংখ্যা কমিষা গিযাছিল বটে, কিন্তু সে শূন্যতা পূরণ 
হইয! গিযাঁছিল শিল্পন্তব্য-উৎপাদক ও ব্যবসাধীগণেব উদ্যোগে | 
কলিকাতাৰ ইংবেজী শিক্ষিত সমাজেব কচি অনুযায়ী ইওবোপীয় শিল্পকলাৰ eeka 


২১৪ সাহিত্য-পবিষৎপত্রিকা বর্ষ ৭৪ 


দেশীয শিল্প তাহাব বৈশিষ্ট্য ধীবে ধীবে বিসর্জন দিতেছিল এইবপ বক্তব্যে সমর্থনে বিশেষ 
কোন যুক্তি নাই, লেখক নিজেও দেখান নাঁই। State অপব উক্তি, উনবিংশ শতকেব 
তৃতীষ পাঁদে মন্দিব সজ্জাব পোডামাটি শিল্প eri অবলুণ্ত, সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধাবণাব veta প্রতিষ্ঠিত। 
উনবিংশ শতকেব প্রথমভাগে পোডামাটিব অলঙ্কবণ-সজ্জিত মন্দিব যথেষ্ট সংখ্যায় নিমিত 
হইযাঁছে। উনবিংশ শতকেব দ্বিতীঘ ভাগে এইবপ মন্দিবেব ম্লংখ্যা দ্ৰুত কমিযা আসিয়াছে, 
কিন্ত বিংশ শতকেব তৃতীযপাদ পর্যন্ত যে টেবাকোটাব অলঙ্কবণ দিয| মন্দিবেব গাত্রসজ্জা 
কব! হইত তাহাব প্রমাণ বিদ্যমান | 

উপবে যে সমস্ত কথ! বলিলাম তাহ! ছাভা সমগ্র প্রবন্ধটিব মধ্যে অপ্রযোজনীয় ও 
অপ্রীসর্দিক উক্তিব দৃষ্টান্ত epa! এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ কবিব প্রবন্ধটিব প্রথম 
অংশেব কথা । এতিহাঁসিক আলোচনাষ পটভূমি বিশ্লেষণের জন্য, আলোচনার জন্য নির্ধাবিত 
সময সীমাব পূর্ববর্তাঁ ইতিহান বলিবাব আবশ্তকতা আছে। কিন্তু পূর্ববর্তী ঘটনাসমূহেব 
সহিত আলোচ্য বিষষবস্তব যোগাযোগ কোঁথাঁষ এবং পার্থক্য কি এবং কেন, তাহা বিচাঁব- 
বিশ্লেষণ না কবিষা দেখাইলে পটভূমিও স্থষ্টি হয় না পূর্ববর্তী ঘটনাব বিববণ নিরর্থক হই 
ওঠে। এখানে তাহাই হইযাছে। অতি সাধাবণ ও শিথিলভাবে বলা সামান্য দু'একটি কথা| 
ছা পূর্ববর্তী ইতিহাসের কোন ব্যবহাবই লেখক কবেন নাই--বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বা 
ৃষ্টান্তেব প্রশ্নে_ কোথাও নহে। | 

ইত্হাম আলোচনাব পদ্ধতি সম্পৰ্কে ধাবণ৷ এবং আলোচ্য বিষষবস্তু সম্পর্কে প্রযোজনীয় ২২ 
তথ্য এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাঁৰ অভাব যে ক্ষেত্রে এত অধিক, সেক্ষেত্ৰে লেখক যে সমস্ত” 
সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছেন সেগুলি যথার্থ বলিষ! গ্রহণ কবা| কঠিন হইষ| পডে। বচনাটি 
শিল্পেব ইতিহাঁসৰপে লিখিত, স্থতবাং ব্যতিগত অভিজ্ঞতা প্রশ্নটি এখানে অতিশয গুৰুত্বপূৰ্ণ । 
ইহাঁব অভাবে বচনাঁটিব তথ্যগত দিকটিতে সৰ্বদাই গুকতব a এবং বিচ্ছিন্নতা দোষ 
থাঁকিযা গিযাছে। এইবপ তথ্যেব উপব নির্তব afar কোনকপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে 
তাহা যে যথাৰ্থ হইবে না ইহাই স্বাভাবিক । দু'একটি ক্ষেত্রে নেখকেব বক্তব্য অংশত সত্য, 
যেমন, সপ্তদশ শতকে পোডামাটি শিল্পেব শৈলীভেদ। কিন্তু প্ৰযোজনীয় তথ্য ও ব্যক্তিগত 
অভিজ্ঞতাঁব অভাব দেখিযা মনে হয এ সব কথা নিতান্ত আকস্মিকভাবে সত্য ঘটনার 
কাছাকাছি san গিযাছে__ পর্যালোচনা, চিন্তা বা গবেষণাঁব ফলস্বকূপ নহে | 


পা 





